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The  Farmington  Creek  watershed  consists  of  6,400 
acres  of  forested  and  brush-covered  lands  ranging 
from  5,010  to  9,260  feet  elevation  on  the  west  face  of 
the  Wasatch  Mountains  between  Salt  Lake  City  and 
Ogden,  Utah.  Streamflow  data  have  been  gathered 
from  this  stream  as  well  as  from  most  of  its  perennial 
tributaries  for  many  years.  Mean  daily,  monthly,  and 
annual  flows  are  tabulated  for  all  years  of  record  from 
the  12  gaged  tributaries  of  Farmington  Creek.  These 
are: 


Watershed 

Acres 

Aspect 

Halfway 

464 

Southwest 

Whipple 

359 

Southwest 

Bigler 

76 

Southwest 

Hollingsworth 

114 

Southwest 

Morris 

167 

North 

Miller 

252 

North 

Hellhole 

96 

Northeast 

Rice 

138 

Northeast 

Van  Fleet 

50 

Northeast 

Mud 

79 

Northeast 

West  Chicken 

218 

Northwest 

East  Chicken 

137 

Northwest 

The  tabulated  streamflow  data  are  accompanied 
with  a  topographic  map  and  a  narrative  description  of 
each  watershed.  The  periods  of  record  for  these 
streams  range  from  5  years  (Mud  Creek)  to  21  years 
(Halfway  Creek).  Over  these  years  from  1937  to  1972, 
annual  water  yields  ranged  from  37.4  area  inches  from 
Mud  Creek  in  the  wet  year  of  1941  to  only  2.7  area 
inches  from  Morris  Creek  in  the  drought  year  of  1961. 

Monthly  summaries  of  precipitation  received  at  the 
Farmington-Rice  climatic  station,  a  midelevation  site 
in  the  bottom  of  Farmington  Canyon,  also  are 
tabulated  for  water  years  1940—72.  Annual  precipita- 
tion there  ranged  from  29.4  inches  in  1966  to  51.5 
inches  in  1969.  Also,  this  report  reviews  pertinent 
research  publications  and  published  sources  of  an- 
cillary data  on  streamflow  from  Farmington  Creek  and 
nearby  watersheds,  and  precipitation  received  at 
several  points  on  the  Davis  County  Experimental 
Watershed. 


COVER  PHOTO:  Looking  upstream  at  Mud  Creek  gaging  station.  July  1939. 
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INTRODUCTION 

The  area  within  and  near  the  Davis  County 
Experimental  Watershed  (DCEW),  a  portion  of  the 
Wasatch  National  Forest  between  Farmington  and 
Bountiful,  Utah,  has  served  as  an  outdoor  laboratory  for 
the  Intermountain  Forest  and  Range  Experiment 
Station  since  1933.  In  the  first  third  of  this  century,  in- 
tense summer  rainstorms,  falling  on  denuded  overgrazed 
watersheds,  caused  mud-rock  floods  in  these  narrow, 
steep  canyons.  Extensive  damage  from  the  floods, 
especially  those  that  occurred  in  1923  and  1930,  forced  a 
change  in  land  use.  Grazing  by  domestic  livestock  was 
stopped  and  rehabilitation  and  protection  of  these  water- 
sheds were  begun. 

Much  research  was  done  to  test  and  monitor 
rehabilitation  practices.  As  part  of  that  research  effort, 
gaging  stations  were  estabhshed  on  most  permanent 
streams  on  the  DCEW.  Streamflow  records  from  these 
stations  have  been  used  for  more  than  10  research 
publications,  some  of  which  are  cited  in  this  report;  the 
remainder  appear  in  the  DCEW  bibliography  (DeByle 
and  Hookano  1973).  However,  most  of  these  streamflow 
data  have  neither  been  utilized  nor  published.  They  have 
remained  in  the  files,  available  only  to  those  who  knew 
of  their  existence  and  those  who  had  access  to  them. 
With  this  report,  all  streamflow  data  that  might  have 
value  (more  than  one  partial  year  of  record  from  any 
drainage)  are  made  available.  Mean  daily,  monthly,  and 
annual  flows  are  tabulated.  Occasionally,  due  to  gage 
malfunction,  daily  flows  were  estimated.  These 
estimated  values  appear  in  italics. 

THE  WATERSHEDS 

The  Davis  County  Experimental  Watershed  consists 
of  approximately  18,000  acres  of  mountainous  terrain 
between  4,500  and  9,200  feet  elevation.  It  is  dissected 
by  eight  major  west-facing  drainages  (Farmington, 
Rudd,  Steed,  Davis,  Ricks,  Barnard,  Parrish,  and 
Centerville  Creeks),  all  flowing  as  independent  streams 
into  the  Lake  Bonneville  basin  (Salt  Lake  Valley)  im- 
mediately west  of  the  DCEW  (fig.  1). 


Four  of  these  streams  have  been  gaged  and  the  flow 
records  pubUshed  by  the  U.S.  Geological  Survey  for 
many  years.  These  gaged  drainages  and  their  period  of 
published  record  are:  Farmington  Creek  (October 
1949-September  1971,  October  1975  to  present),  Ricks 
Creek,  in  Ford  Canyon  (April  1950-September  1966), 
Parrish  Creek  (October  1949-September  1968),  and 
Centerville  Creek  (October  1949  to  present).  Through 
September  1960  these  data  are  found  in  an  annual  series 
of  water-supply  papers  entitled,  "Surface  Water  Supply 
of  the  United  States"  (USGS  1952  -  USGS  1961).  Since 
1961  they  have  been  published  as  "Surface  Water 
Records  of  Utah"  (USGS  1961-1964)  or  "Water 
Resources  Data  for  Utah— Part  1.  Surface  Water 
Records"  (USGS  1965  to  present).  A  brief  description  of 
these  four  drainages  follows: 
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Watershed 


Farmington 
Ricks  (Ford) 
Parrish 
Centerville 


Area 

Acres 

6,400 
1,504 
1,331 
2,016 


Elevational  range 

Maximum  Minimum 
 Feet  


9,259 
9,259 
8,900 
8,775 


5,010 
4,840 
4,600 
4,640 


The  largest  watershed,  Farmington,  is  fed  by  many 
small,  permanent  tributaries  (fig.  2).  Streamflow  data 
from  12  of  these  tributaries  are  tabulated  in  this  report. 
Ten  are  in  steep  terrain,  draining  into  Farmington  Creek 
in  the  bottom  of  Farmington  Canyon.  Of  these,  four  are 
essentially  southwest-facing  and  six  are  north-  and 
northeast-facing  catchments  (table  1).  The  last  two,  the 
Chicken  Creek  watersheds,  are  at  the  headwaters  of 
Farmington  Creek  on  relatively  gentle  terrain  (table  1; 
Johnston  and  Doty  1972). 

Some  2,150  acres  of  Farmington  Creek  watershed  are 
in  the  12  gaged  tributaries.  This  represents  34  percent 
of  the  6,400-acre  total.  These  tributaries  include  eleva- 
tions from  9,140  feet  (top  of  Halfway)  to  6,120  feet 
(mouth  of  Morris),  thus  covering  most  of  the  elevational 
range  of  the  Farmington  watershed. 


acne 

CZlCTfiaCDLi 
 lOIZDC  ^ 


bountiful!'  K         d       J-  "  -( 
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Figure  1.— The  Davis  County  Experimental  Watershed  and  environs. 


2 


Table  1.— Summary  descriptions  of  12  gaged  tributaries  of  Farmington  Creek  on  the  Davis  County  Experimental  Watershed 


Watershed 


Van  West  East 

Halfway  Whipple    Bigler     Hollingsworth    Morris     Miller    Hellhole     Rice       Fleet       Mud     Chicken  Chicken 


Aspect 


SW 


SW  SW 


SW 


NE  NE 


NE 


NE 


NW 


NW 


Area 

Acres  464 
Square  miles  0.725 


Elevation  (ft) 
Maximum 
Minimum 

Stream 

channeP 
Length(ft) 
Elevational 
range(ft) 
Slope(%) 

Gaging 
structure 


9,140 
6,220 


5,790 

2,260 
39 


359  76 
0.561  0.119 


9,046  8,300 
6,640  6,760 


4,000  1,938 


1,350 
34 


840 
43 


Venturi-  Venturi-  Venturi- 
trape-  trape-  trape- 
zoidal zoidal  zoidal 
12-inch  12-inch  6-inch 
flume  flume  flume 


114 
0.178 


8,280 
6,880 


3,375 

1,080 
32 


167 
0.261 


8,307 
6,120 


1,240 
42 


252 
0.393 


8,560 
6,520 


96 
0.151 


8,620 
6,800 


138 
0.215 


8,700 
7,020 


Venturi-  90° 

trape-  V-notch 

zoidal  weir 
6-inch 
flume 


1,370 
38 

Venturi- 

trape- 

zoidal 

12-inch 

flume 


1,400 
41 

Venturi- 

trape- 

zoidal 

12-inch 

flume 


1,160 
36 


50 
0.078 


8,258 
7,120 


2,938      3,650      3,375      3,250  1,750 


560 
32 


Venturi-  Venturi- 
trape-  trape- 
zoidal zoidal 
12-inch  6-inch 
flume  flume 


79 
0.124 


8,735 
7,420 


1,750 

500 
29 

Venturi- 

trape- 

zoidal 

12-inch 

flume 


218 
0.341 


8,396 
7,550 


4,209 

300 
7 


137 
0.214 


8,240 
7,450 


2,494 

200 
8 


H-type  H-type 
3-foot  3-foot 
flume  flume 


For  most  drainages,  these  stream  channel  data  were  calculated  from  the  U.S.  Geological  Survey  topographic  maps. 
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There  are  129  complete  water  years  of  record  from  the 
12  tributaries  (table  2).  These  range  from  as  little  as 
5  years  from  Mud  Creek  to  19,  20,  and  21  years  each  for 
Morris,  Miller,  and  Halfway  Creeks,  respectively.  Over 
these  years  from  1937  through  1972,  the  yields  ranged 
from  37.4  area  inches  from  Mud  Creek  in  the  wet  year 
of  1942  to  as  little  as  2.7  area  inches  from  Morris  in  the 
drought  year  of  1961  (tables  2  and  3).  In  addition,  there 
are  85  partial  water  years  of  data,  consisting  of  at  least 
3  months  each,  that  are  included  in  this  report. 


Table  2.— Total  annual  yields,  in  area  inches,  for  12  gaged  catchments  on  the  Davis  County  Experimental  Watershed 


Water 
year 

Halfway 

Whipple 

Bigler 

Hollingsworth 

Morris 

Miller 

Hellhole 

Rice 

Van 
Fleet 

Mud 

East 
Chicken 

West 
Chicken 

1936 

p 

p 

1937 

13.64 

25.96 

p 

p 

p 

p 

1938 

10.18 

18.81 

35.40 

18  55 

15  54 

1939 

9.67 

16.26 

15.05 

p 

13.00 

p 

1940 

p 

P 

P 

P 

7.96 

12.44 

12.39 

17.85 

12.28 

18.95 

1941 

16.88 

P 

13.75 

9.10 

11.38 

p 

24.07 

13.09 

16.72 

22  86 

1942 

31,64 

26.34 

17.78 

17.19 

p 

22.28 

28.94 

22.45 

37  35 

1943 

16.17 

10.00 

10.00 

6.96 

7.81 

p 

12.65 

p 

15.58 

27.67 

1944 

P 

14.47 

P 

P 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

1945 

P 

16.02 

18.86 

16.07 

9.76 

p 

20.28 

31 .62 

23.52 

p 

1946 

P 

13.33 

14.70 

10.45 

9.71 

p 

19.88 

26.39 

21 .44 

p 

1947 

P 

P 

19.48 

11.35 

10.89 

p 

19.94 

23.54 

28.29 

p 

1948 

18.23 

14.15 

11.15 

p 

1949 

P 

P 

15.96 

p 

p 

p 

p 

p 

1950 

P 

p 

1951 

P 

12.19 

p 

1952 

P 

16.78 

p 

1953 

24.58 

p 

24.52 

1954 

10.24 

— 

— 

— 

5.34 

8.81 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1955 

15.20 

p 

11.70 

1956 

15.59 

7.98 

P 

P 

P 

16.70 

P 

P 

P 

P 

1957 

23.86 

16.45 

15.64 

13.58 

P 

23.45 

P 

26.84 

P 

P 

— 

1958 

25.50 

P 

P 

16.22 

11.25 

23.92 

P 

29.50 

P 

P 

1959 

12.30 

P 

P 

P 

5.73 

11.70 

P 

P 

P 

P 

1960 

15.70 

P 

4.37 

12.61 

P 

— 

1961 

10.20 

P 

2.74 

7.87 

P 

1962 

28.32 

P 

21.28 

1963 

17.52 

P 

14.97 

1964 

26.07 

P 

P 

20.99 

1965 

21.56 

P 

P 

22.51 

1966 

15.29 

P 

12.48 

5.79 

9.78 

1967 

17.30 

17.38 

9.01 

17.86 

1968 

22.91 

21.41 

9.57 

18.88 

1969 

12.68 

24.35 

1970 

21.61 

11.78 

21.99 

1971 

30.45 

15.40 

28.48 

1972 

P 

14.34 

24.95 

Total 
complete 
years 

Mean 
yield 

21 

20.02 

6 

13.04 

8 

17.12 

9 

12.85 

19 

10.19 

20 

17.29 

9 

20.22 

9 

24.03 

9 

18.76 

5 

25.95 

7 

11.22 

7 

20.90 

P  =  partial  year  of  data,  minimum  of  3  months.  — =  no  data  or  less  than  3  months  data. 
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Table  3.— Monthly  and  annual  precipitation  in  inches  at  the  Farmington-Rlce  station"! 


Water  Annual 
year        Oct.        Nov.       Dec.        Jan.        Feb.        Mar.        Apr.        May       June       July       Aug.       Sept.  total 


1940  — 

1941  3.15 

1942  3.68 

1943  1.27 

1944  8.15 

1945  .18 

1946  2.12 

1947  10.15 

1948  4.38 

1949  4.23 

1950  7.75 

1951  2.01 

1952  3.44 

1953  0. 

1954  2.14 

1955  1.94 

1956  2.28 

1957  3.94 

1958  2.83 

1959  .21 

1960  1.33 

1961  1.93 

1962  5.45 

1963  1.48 

1964  2.59 

1965  2.35 

1966  .61 

1967  2.08 

1968  2.46 

1969  4.30 

1970  3.95 

1971  6.20 

1972  8.72 


0.01  1.97 

2.72  6.28 

5.20  7.85 

5.26  6.82 
.46  2.63 

5.38  3.99 
8.11  7.16 
4.75  5.42 
7.91  3.34 
3.77  9.36 

3.14  3.81 

7.46  5.54 

5.16  8.24 

3.31  4.98 

2.61  4.40 

4.77  3.39 

4.35  8.08 

1.27  4.32 
4.35  6.20 

2.28  3.56 

.44  1.95 

6.49  1.85 

5.39  4.92 
1.82  .63 

3.01  2.39 

7.02  8.25 
5.80  5.47 
4.42  4.12 

.65  8.83 

6.30  5.99 

1.48  5.82 

7.58  6.42 

5.52  9.88 


8.95  8.99 
1.55  5.25 
5.41  5.56 
3.72  3.96 
2.83  2.34 

1.81  9.10 

4.47  1.44 

3.17  3.49 

2.25  3.83 

5.10  3.44 

3.70  3.03 

6.41  3.22 

7.80  4.81 

10.55  2.01 

2.52  2.14 

6.99  5.22 

8.30  3.76 

5.06  3.43 

3.92  8.39 

5.96  5.32 

4.62  8.07 

.32  4.81 

3.17  7.38 

4.79  2.61 

6.52  1.36 

7.15  2.75 

2.30  4.35 

5.75  3.30 

1.28  8.35 

10.33  5.69 

8.43  3.52 

6.20  3.49 

5.34  1.98 


4.21  4.64 

3.89  7.66 

4.45  5.04 
4.26  1.75 
5.87  6.41 

7.05  3.68 

4.13  4.31 

4.46  5.29 
6.52  7.62 
9.26  2.12 

4.35  2.46 

4.41  6.38 

9.83  4.20 
5.74  9.05 
6.96  2.61 

1.24  5.88 

.60  3.32 

5.86  6.98 

6.01  5.54 

3.42  4.20 

6.46  2.80 

6.20  2.01 

6.90  4.22 
6.64  11.77 
7.19  8.41 

1.28  4.00 

2.55  2.31 

2.84  10.12 
6.66  5.94 
2.40  5.00 

2.96  6.79 

5.02  4.75 
4.07  7.14 


0.08  1.60 

2.57  4.03 

7.79  .44 
2.54  6.03 

2.57  5.83 

2.10  7.29 

6.28  .26 

3.58  4.61 

2.80  5.29 
6.05  2.37 

6.07  1.03 

2.98  .68 

2.99  2.21 
5.27  3.21 
2.03  3.13 

2.22  2.89 

4.46  .37 

9.20  4.12 

.90  .09 

3.67  2.12 

1.92  .87 

1.17  .53 

4.34  .98 

1.24  3.96 

6.44  5.42 

4.10  3.64 

3.70  .19 

3.84  5.55 

3.73  2.75 

1.70  7.96 

3.62  4.26 

3.84  1.60 

.27  .46 


1.50  0.05 

1.91  3.45 

.60  1.24 

.35  1.11 

.01  .07 

.46  4.78 

.39  1.18 

.28  4.16 

.73  1.43 

1.05  .82 

.70  .02 

1.47  3.59 

.32  1.13 

.89  .82 

.84  1.31 

.84  .65 

1.28  .43 

.56  1.21 

.31  .80 

.36  2.92 

.07  1.24 

.72  2.23 

2.09  .09 

.03  .87 

.02  .40 

2.93  2.38 

.44  .09 

.54  .12 

.69  .09 

.95  .28 

1.00  .54 

.01  1.74 

.23  .53 


3.10  — 

.58  43.04 

1.23  48.49 
.20  37.27 
.80  37.97 

1.24  47.06 
.82  40.67 

1.71  51.07 

1.32  47.42 

.63  48.20 

.61  36.67 

.29  44.44 

.23  50.36 

.11  45.94 

1.53  32.21 

2.50  38.53 

.37  37.60 

.87  46.92 

.65  39.99 

4.71  38.64 

1.37  31.13 

4.32  32.58 

.77  45.70 

2.61  38.45 

.14  43.89 

3.47  49.32 

1.63  29.44 

1.70  44.38 

1.35  42.78 

.57  51.47 

4.50  46.87 

.30  47.15 

4.13  48.27 


"iWater  years  1940-52  from  U.S.  Department  of  Commerce,  Weather  Bureau  (1958);  water  years  1953-68  from  Doty  (1970a);  and  water  years 
1969-72  from  U.S.Department  of  Commerce,  NOAA  (1970,  1971,  1972,  and  1973). 
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PRECIPITATION 

The  bulk  of  the  annual  precipitation  falls  during 
autumn,  winter,  and  spring  as  snow  or  gentle  rain  from 
large  frontal  storm  systems  that  move  in  from  the 
Pacific.  Over  much  of  the  DCEW  about  three-fourths  of 
the  annual  precipitation  falls  as  snow  (fig.  3).  Snowpacks 
holding  30  inches  or  more  of  water  commonly  ac- 
cumulate at  the  higher  elevations.  Snowmelt  in  spring 
and  early  summer  releases  from  one-half  to  2  inches  of 
water  per  day. 

Most  summer  precipitation  is  from  local 
thunderstorms,  these  being  more  common  at  higher 
elevations.  These  thunderstorms  can  produce  very  inten- 
sive rainfall;  for  example,  one  storm,  a  Utah  record  for 
many  years,  deHvered  0.7  inch  of  rain  in  5  minutes  on 
the  Halfway  watershed  in  1947. 

In  most  years,  the  quarter  of  the  annual  precipitation 
that  falls  in  the  summer  as  rain  contributes  little  to 
total  water  yields.  Summer  rains  commonly  wet  only  the 
surface  few  inches  of  soil  and  are  either  used  by  the 
vegetation  on  site  or  evaporated.  Streamflow  from  these 
rainstorms  may  result  entirely  from  channel  and  near- 
channel  interception  (Hawkins  1979;  Pankey  and 
Hawkins  1981).  Late  autumn  rains,  however,  may 
recharge  the  water  deficit  in  the  soil  mantle,  thereby 
allowing  more  of  the  following  spring's  snowmelt  to 
reach  the  stream  channels. 

Annual  precipitation  increases  about  6  inches  for  each 
1,000-foot  increase  in  elevation  on  this  watershed. 
Farmington,  at  the  base  of  these  mountains,  receives 
about  20  inches;  the  highest  elevations  receive  about 
50  inches  (fig.  3). 

Perhaps  most  useful  for  a  general  comparison  of 
precipitation  to  runoff  from  the  Farmington  Creek 
tributaries  are  the  records  from  the  storage  gage  at  the 
Farmington-Rice  station  (table  3).  It  is  at  a  midelevation 
(6,880  feet)  site  in  the  bottom  of  Farmington  Canyon. 
Other  published  precipitation  data,  especially  for  the 
Farmington  OS  site  at  7,700  feet  elevation,  are  found  in 
"Summary  of  Mountain  Precipitation  Measurements  for 
Utah"  (Whaley  and  Lytton  1979).  Some  data  for  West 
Chicken  Creek,  for  Farmington-Parrish  Field  Station, 
and  Farmington  RS  (same  as  Farmington  GS)  are  found 
in  the  U.S.  Department  of  Commerce  publication  series 
entitled  "Storage-Gage  Precipitation  Data  for  Western 
United  States"  (1960  et  seq.).  In  addition,  there  are 
snow  course  data  published  by  the  Soil  Conservation 
Service  for  Farmington  Canyon  (Upper)  at  8,000  feet 
elevation,  Farmington  Canyon  (Lower),  which  is  the 
same  location  as  the  Farmington-Rice  precipitation  gage, 
and  a  discontinued  snow  course  for  1936-1960  at  the 
head  of  Barnard  Creek  (Whaley  and  Keil  1969  et  seq,; 
Whaley  1972). 

A  network  of  recording  precipitation  gages  was 
operated  on  the  DCEW  during  the  summer  season  for 
many  years.  The  chart  traces  from  these  intensity  gages 
were  digitized,  the  data  analyzed,  and  these  data  were 
the  basis  for  several  publications  about  the  intensity, 
amounts,  and  return  periods  for  summer  storms  along 
the  Wasatch  Mountains  of  Utah  (Farmer  and  Fletcher 
1971  et  seq.). 
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Figure  3.— Precipitation  distribution  and 
amounts  at  three  locations  on  and  near  the 
Davis  County  Experimental  Watershed:  Farm- 
ington at  4,334  feet;  Farmington-Rice  at  6,880 
feet;  and  Parrish  Plots  at  head  of  Parrish 
Creek  at  8,200  feet  (from  fig.  2,  p.  270  of 
Bailey  and  Copeland  1960). 
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FARMINGTON  CREEK 
TRIBUTARIES-DESCRIPTION  AND 
STREAMFLOW 

Halfway 

Halfway  is  a  464-acre  watershed  that  faces  southwest 
(fig.  4).  Elevation  ranges  from  6,220  to  9,140  feet, 
resulting  in  an  average  stream  gradient  of  39  percent 
(Doty  1970a).  The  catchment  is  marked  by  large  rock 
ramparts  that  reveal  the  underlying  metamorphic 
geology.  Greenschist  and  a  hornblende-biotite  gneiss 
with  pegmatite  dikes  are  the  most  common  rock  types. 
The  soils  tend  to  be  stony  and  immature  (Doty  1970a). 
Average  depth  of  surface  material  in  the  upper  reaches 
of  this  watershed  is  7  feet,  and  most  of  that  is  decom- 
posed bedrock. 

Vegetation  on  the  lower  half  of  the  Halfway  drainage 
is  predominantly  Gambel  oak  (Quercus  gambelii)  with 
mountain  mahogany  (Cercocarpos  ledifolius)  and  moun- 
tain maples  {Acer  spp.)  on  the  dry  and  moist  sites, 
respectively.  Upper  Halfway  is  vegetated  with  shrubs, 
such  as  sagebrush  [Artemisia  spp.),  snowbrush 
(Ceanothus  velutinus),  snowberry  (Symphoricarpos  sp.), 


serviceberry  (Amelanchier  sp.),  and  chokecherry  (Prunus 
virginiana).  Quaking  aspen  {Populus  tremuloides)  may  be 
found  on  the  moist  sites  along  the  channel  and  around 
the  perennial  springs. 

Commencing  in  1936,  Halfway  Creek  was  gaged  with 
a  venturi-trapezoidal  flume.  The  station  was  maintained 
steadily  until  1970,  except  for  a  brief  hiatus  after  a 
debris-laden  flood  in  1947. 

In  1935  and  again  in  1964,  contour  trenches  were  in- 
stalled in  the  upper  reaches  of  this  basin.  Trenching  was 
done  in  a  portion  of  the  flood  source  area  in  1935  to 
reduce  the  frequency  and  severity  of  mud-rock  floods  is- 
suing from  Farmington  Canyon.  The  1964  trenching  in 
the  upper  15  percent  of  the  catchment  replaced  and  ex- 
panded the  original  work  and  was  used  for  an  evaluation 
of  the  effects  of  this  treatment  on  streamflow.  No 
statistically  significant  change  in  streamflow  due  to 
trenching  was  determined  (Doty  1970a  and  1971),  even 
though  snow  accumulation  increased  sHghtly  (Doty 
1970b)  and  soil  water  was  redistributed  (Doty  1972)  in 
the  trenched  area.  In  1980,  the  trenches  constructed  in 
1964  were  still  very  much  in  evidence,  and  well 
vegetated.  They  would  still  be  effective  in  controlHng 
overland  flow. 


6400 
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HALFWAY  CREEK 

Figure  4.— Topographic  map  of  Halfway 
Creel<  watersfied. 
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HALFWAY  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1939-SEPTEMBER  1940. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

1 

9  305 

2 

3001 

1 

1622 

1 

1710 

0 

4499 

0.4399 

2 

2 

3438 

3 

2281 

1 

1604 

0 

6509 

0 

4499 

0.4399 

3 

2 

2147 

3 

lh52 

1 

1522 

0 

6385 

0 

4499 

0.4474 

4 

2 

1415 

3 

8247 

1 

1296 

0 

6421 

0 

4474 

0.4477 

5 

1 

9154 

3 

8034 

1 

3012 

0 

6  369 

0 

4399 

0.4346 

6 

1 

9  107 

3 

8608 

1 

0518 

0 

6387 

0 

4399 

0.4299 

7 

1 

9281 

3 

8442 

0 

9408 

0 

6273 

0 

4399 

0.4299 

8 

0 

7663 

2 

1200 

3 

8396 

0 

8825 

0 

6213 

0 

4399 

0.4299 

9 

0 

8638 

2 

4683 

3 

7944 

0 

8585 

0 

6249 

0 

4399 

0.4299 

10 

1 

1938 

2 

7401 

3 

7783 

0 

8348 

0 

6211 

0 

4399 

0.4299 

11 

1 

1527 

2 

6459 

3 

6841 

0 

8048 

0 

6481 

0 

4  399 

0.4299 

12 

0 

9637 

2 

6057 

3 

5236 

0 

7813 

0 

66  35 

0 

4399 

0  .441 1 

13 

0 

7948 

3 

5949 

3 

3461 

0 

7468 

0 

6466 

0 

4399 

0 .4305 

14 

0 

7992 

4 

5754 

3 

1878 

0 

7294 

0 

6476 

0 

4399 

0.4299 

15 

1 

0431 

4 

8096 

3 

0243 

0 

7004 

0 

6459 

0 

4357 

0.4299 

16 

1 

6758 

4 

5110 

2 

8719 

0.6885 

0 

6578 

0 

4299 

0 . 4299 

17 

1 

7035 

4 

1833 

2 

7272 

0 

6798 

0 

6549 

0 

4299 

0.4299 

18 

1 

6435 

4 

66  70 

2 

5933 

0 

6  79  8 

0 

6526 

0 

4299 

0.4299 

19 

2 

2  300 

5 

4085 

2 

4316 

0 

6  79  8 

0 

6438 

0 

4299 

0.4299 

20 

2 

7627 

5 

9794 

2 

2379 

0 

6689 

0 

6202 

0 

4342 

0.4299 

21 

3 

2495 

5 

8702 

1 

989  3 

0 

6608 

0 

6099 

0 

4399 

0.4299 

22 

3 

8007 

5 

2112 

1 

8923 

0 

6591 

0 

6161 

0 

4399 

0 . 4239 

23 

3 

5202 

4 

9245 

1 

8122 

0 

6531 

0 

6149 

0 

4399 

0.4199 

24 

2 

7282 

4 

7340 

1 

7098 

0 

6458 

0 

5934 

0 

4399 

0.4199 

25 

2 

4851 

5 

1488 

1 

5990 

0 

6474 

0 

5999 

0 

4399 

0.4199 

26 

3 

2025 

5 

30  77 

1 

4883 

0 

6392 

0 

5  748 

0 

4  399 

0.4199 

9  7 

DU  J  D 

\ 

3188 

0 

6424 

Q 

Q 

4399 

0 . 4199 

28 

3 

9321 

3 

8645 

1 

2938 

0 

6598 

0 

4899 

0 

4  399 

0.4174 

29 

3 

2592 

3 

4203 

1 

2863 

0 

6556 

0 

4699 

0 

4399 

0.4099 

30 

3 

0230 

2 

8021 

1 

2495 

0 

6798 

0 

4524 

0 

4399 

0.4099 

31 

2 

8084 

1 

2100 

0 

4499 

0 

4399 

Average  rate,  cfs 

1 

7633 

3 

6864 

2 

6613 

0 

8058 

0 

6238 

0 

.4  396 

0.4289 

Total  yield,  inches 

2 

804 

5 

673 

4 

232 

1 

240 

0 

992 

0 

699 

0.660 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


HALFWAY  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1940-SEPTEMBER  1941. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0 

4099 

0 

3999 

0 

3999 

0 

4031 

0. 

6359 

1 

1978 

0 

7431 

5 

4237 

0 

.6036 

0 

4887 

0 

4499 

0 

.4424 

2 

0 

4099 

0 

3999 

0 

3999 

0 

39  74 

0 

7015 

1 

3122 

0 

6682 

6 

7331 

0 

.6550 

0 

.4849 

0.4499 

0 

.4324 

3 

0 

4099 

0 

3999 

0 

3999 

0 

3911 

0 

7728 

1 

.34  70 

0 

6690 

6 

0382 

0 

.6598 

0 

.4849 

0 

4499 

0 

.4495 

4 

0 

4099 

0 

3999 

0 

3999 

0 

3814 

0 

7900 

1 

3183 

0 

6724 

3 

6837 

0 

6534 

0 

4836 

0 

4499 

0 

.4424 

5 

0 

4099 

0 

3999 

0 

3999 

0 

3838 

0 

79  70 

1 

2  740 

0 

8360 

3 

1742 

0 

.5574 

0 

.4  786 

0 

4499 

0 

.4399 

6 

0 

4099 

0 

3999 

0 

3999 

0 

3999 

0. 

849  8 

1 

1277 

0 

7086 

3 

1806 

0 

.5649 

0 

.4736 

0 

4499 

0 

.4324 

7 

0 

4099 

0 

3999 

0 

3999 

0 

3999 

0 

8461 

1 

1957 

0 

6524 

3 

3327 

0 

.6534 

0 

.4699 

0 

4499 

0 

.4374 

8 

0 

4099 

0 

3999 

0 

4074 

0 

4276 

0 

8301 

1 

7  309 

0 

6500 

4 

8606 

0 

.6876 

0 

.4699 

0 

4499 

0 

.4399 

9 

0 

4099 

0 

4300 

0 

4099 

0 

4723 

0 

7561 

2 

2  39  8 

1 

1370 

6 

0377 

0 

.7673 

0 

4699 

0 

4898 

0 

.4399 

10 

0 

4099 

0 

4406 

0 

4099 

0 

5074 

0. 7105 

2 

1700 

1 

7698 

5 

8254 

0 

.8198 

0 

4699 

0 

4524 

0 

.4399 

11 

0 

4099 

0 

4155 

0 

4099 

0 

5549 

0 

7253 

1 

8833 

1 

6532 

5 

4679 

0 

.  7823 

0 

4699 

0 

4499 

0 

.4324 

12 

0 

4099 

0 

4137 

0 

4099 

0 

5598 

0 

7895 

1 

5714 

1 

5051 

5 

5315 

0 

.  7123 

0 

4699 

0 

5319 

0 

.4299 

13 

0 

4099 

0 

4099 

0 

4099 

0 

5598 

0. 

7895 

1 

2572 

1 

4391 

6 

3488 

0 

6624 

0 

4699 

0 

4524 

0 

4299 

14 

0 

4099 

0 

4099 

0 

4099 

0 

5598 

0. 

7895 

1 

0672 

1 

3123 

5 

4634 

0 

.6349 

0 

4649 

0 

4499 

0 

4299 

15 

0 

4099 

0 

4099 

0 

4099 

0 

5598 

0. 

7895 

1 

0126 

1 

2374 

3. 

4U4 

0 

6049 

0 

4599 

0 

45  74 

0 

4299 

16 

0 

4099 

0 

4024 

0 

4099 

0 

5598 

0, 7895 

1 

2245 

1 

3111 

2 

9594 

0 

5949 

0 

4599 

0 

4599 

0 

4299 

17 

0 

4099 

0 

3999 

0 

4099 

0 

5598 

0. 

7895 

1 

5346 

1 

2  708 

2 

4235 

0 

5699 

0 

4599 

0 

4599 

0 

4299 

18 

0 

4099 

0 

3999 

0. 

4099 

0 

5598 

0. 

7860 

2 

0407 

1 

1966 

2 

1108 

0 

5598 

0 

4599 

0 

4599 

0 

.4299 

19 

0 

4074 

0 

3999 

0. 

4099 

0 

5598 

0 

7852 

2 

3046 

1 

1511 

1 

79  82 

0 

5524 

0 

4660 

0 

4599 

0 

.4224 

20 

0 

3999 

0 

4037 

0. 

3949 

0 

5649 

0. 

8464 

1 

862  7 

1 

1403 

1 

5629 

0 

5499 

0 

4699 

0 

4599 

0 

4199 

21 

0,3999 

0 

3949 

0. 

3899 

0. 

5799 

0. 

8261 

1 

0023 

1 

3099 

1 

2694 

0 

5474 

0 

4699 

0 

4599 

0 

4199 

22 

0. 

3999 

0.3949 

0. 

3899 

0. 

5624 

1. 

3392 

0 

9073 

1 

7172 

0 

9373 

0 

5399 

0 

4699 

0 

4524 

0 

4199 

23 

0 

3999 

0 

4124 

0. 

3899 

0. 

5474 

1 . 

5510 

0 

9398 

2 

3517 

0. 

7249 

0 

5224 

0 

4699 

0 

4499 

0 

.4124 

24 

0.3999 

0. 

4094 

0 

3899 

0. 

5399 

1. 

3509 

0 

9110 

3 

3158 

0. 

6624 

0 

5074 

0 

4699 

0 

4499 

0 

4099 

25 

0.3999 

0. 

4099 

0. 

3899 

0.5399 

1. 

2426 

0 

8140 

3 

8995 

0 

6424 

0 

4999 

0 

4969 

0 

4499 

0 

4099 

26 

0. 

4109 

0. 

4099 

0. 

3899 

0. 

5466 

1. 

1739 

0 

7435 

4 

1553 

0. 

6199 

0 

4999 

0 

4753 

0 

4499 

0 

4099 

27 

0. 

3999 

0. 

4074 

0. 

3899 

0.5624 

1. 

2025 

0 

8461 

4 

2954 

0. 

6130 

0 

4999 

0 

4712 

0 

4499 

0 

4099 

28 

0 

3999 

0 

3999 

0. 

3899 

0 

5870 

1 . 

2601 

1 

0289 

3 

9685 

0 

5924 

0 

4949 

0 

4624 

0 

4499 

0 

4099 

29 

0. 

3999 

0 

3999 

0. 

3899 

0 

59  74 

0 

9925 

4 

2605 

0. 

5799 

0 

4937 

0 

4524 

0 

4499 

0 

4099 

30 

0. 

3999 

0 

3999 

0. 

3899 

0. 

5829 

0 

6400 

6 

139  3 

0 

5624 

0 

4899 

0 

4499 

0 

4499 

0 

4099 

31 

0. 

3999 

0. 

3899 

0. 

6074 

0 

7104 

0 

5724 

0 

.4499 

0 

.4499 

Average  rate 

,  cfs 

0 

4062 

0 

4055 

0 

3999 

0.5169 

0 

9176 

1 

.2967 

1 

9046 

3 

0046 

0 

.5978 

0 

.4698 

0 

.4565 

0 

.4282 

Total  yield, 

inches 

0 

646 

0 

624 

0 

636 

0 

822 

1 

318 

2 

.062 

2 

.931 

4 

778 

0 

.920 

0 

.  747 

0 

.726 

0 

.659 

Average  annual  rate:     0.8969  cfs. 
Total  annual  yield:     16.88  area  inches 
Peak  flow:     7.1736  cfs,  2230  hrs.   1  May 


8 


HALFWAY  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1941-SEPTE>iBER  1942. 


DAY 

OCT 

NOV 

1 

0, 

.4102 

0, 

.4199 

2 

0 

.  3999 

0, 

.4499 

3 

0, 

.4087 

0. 

.4299 

4 

0, 

.4199 

0, 

.4374 

5 

0. 

.4287 

0. 

.4386 

6 

0, 

.4299 

0, 

.4299 

7 

0, 

.4299 

0, 

,4212 

8 

0. 

,4299 

0. 

.4187 

9 

0, 

,4299 

0, 

,4111 

10 

0, 

,4249 

0. 

,4099 

11 

0, 

,4199 

0, 

,4099 

12 

0. 

,4199 

0. 

,4099 

13 

0. 

,4199 

0. 

,4099 

14 

0, 

,4149 

0. 

,5296 

15 

0, 

,4099 

0. 

,5999 

16 

0, 

,4099 

0. 

,5999 

17 

0, 

,4099 

0. 

,5999 

18 

0. 

,4099 

0. 

,5999 

19 

0, 

,4099 

0. 

,5999 

20 

0, 

,4099 

0. 

,5999 

21 

0. 

,4099 

0. 

.5999 

22 

0. 

,4099 

0. 

.5999 

23 

0. 

,4099 

0. 

5999 

24 

0. 

,4099 

0. 

5999 

25 

0. 

,4099 

0. 

5999 

26 

0. 

,4099 

0. 

5999 

27 

0. 

,4107 

0. 

5999 

28 

0. 

,4199 

0. 

5999 

29 

0. 

,4199 

0. 

5999 

30 

0. 

4199 

0. 

5999 

31 

0. 

4199 

Average  rate,  cfs  0.4161  0.5207 

Total  yield,  inches      0.662  0.801 

.Average  annual  rate:     621,8600  cfs. 
Total  annual  yield:     31.645  area  inches 
Peak  flow:     9.3180  cfs,  1700  hrs,  21  Ma; 


DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

0, 

.5999 

0 

.6499 

0. 

,6  399 

0, 

.4249 

3, 

.6687 

0 

.5999 

0 

.6424 

0. 

,6399 

0. 

.8611 

4. 

.9750 

0. 

.6075 

0, 

.6399 

0. 

,6399 

0, 

,8761 

5 , 

,6295 

0, 

.6107 

0 

.6399 

0, 

,6399 

0, 

.8798 

8, 

.  1634 

0, 

.6062 

0. 

.6  399 

0. 

.6399 

0, 

,9373 

8. 

,  1333 

0, 

.5905 

0 

.6399 

0. 

.6399 

1, 

,0248 

6. 

,  1168 

0, 

.5  760 

0, 

.6399 

0. 

.6399 

0, 

,9271 

5. 

,6437 

0, 

.5953 

0, 

.6399 

0. 

.6399 

0, 

,  8845 

6, 

,0340 

0. 

,5905 

0, 

.6399 

0. 

.6399 

1. 

,0871 

6. 

,  41  75 

0. 

,6399 

0, 

.6399 

0. 

6399 

1, 

,3911 

7. 

,0329 

0, 

,6399 

0, 

.6399 

0. 

.6399 

1 . 

,4863 

7 , 

,59  34 

0. 

,6399 

0, 

.6399 

0. 

6399 

1. 

,3168 

8. 

.5304 

0, 

,6399 

0, 

.6399 

0. 

6399 

0, 

,9448 

8. 

.6645 

0, 

,6399 

0, 

.6399 

0. 

6549 

0, 

,8348 

9. 

,8201 

0. 

,6399 

0. 

.6399 

0. 

66  74 

0. 

,  7898 

7. 

,  3371 

0. 

,6399 

0. 

.6399 

0. 

.6774 

0, 

,  7898 

6. 

,  3335 

0. 

,6399 

0, 

.6399 

0. 

.6798 

0, 

,8348 

5. 

,9196 

0, 

,6399 

0, 

,6399 

0. 

6874 

0, 

,9023 

5. 

,3237 

0, 

,6399 

0, 

,6399 

0. 

6974 

0, 

,9798 

4, 

,9420 

0, 

,6399 

0, 

,6399 

0. 

7223 

1. 

,0673 

5. 

,2367 

0. 

,6399 

0, 

,6399 

0. 

7336 

1, 

,  1572 

6, 

,3159 

0, 

,6399 

0, 

,6  399 

0. 

7486 

1, 

,2426 

6, 

,4503 

0. 

.6399 

0. 

,6399 

0. 

7598 

1. 

,  3000 

5. 

,  8605 

0. 

6399 

0, 

,6399 

0. 

7711 

1. 

.  3368 

5. 

.0376 

0. 

6  399 

0. 

,6399 

0. 

7860 

1 , 

,1928 

4. 

.4127 

0. 

.6399 

0. 

,6399 

0, 

7898 

0. 

.9223 

3. 

.8964 

0. 

.6399 

0. 

,6399 

0. 

8010 

0. 

.  8348 

3. 

.6301 

0. 

6399 

0. 

,6399 

0. 

8161 

0, 

.9685 

3. 

.4189 

0. 

.6399 

0. 

,6399 

1 , 

.3778 

3. 

.2265 

0. 

6399 

0.6399 

2. 

.1701 

3. 

2265 

0. 

6399 

0. 

,6399 

3. 

.0592 

0. 

6275 

0. 

,6402 

0. 

900 

1. 

.  1225 

5. 

.8567 

0, 

998 

1. 

,018 

0. 

991 

1. 

.785 

9. 

.013 

MAY  JUNE  JULY  AUG  SEPT 


2, 

4278 

3, 

.6773 

0, 

,  3079 

0 , 

.6838 

0, 

,5924 

3. 

2662 

4, 

.  82  78 

0 , 

.  9230 

0 , 

.6819 

0. 

,6049 

3, 

2638 

4, 

,9001 

0, 

,8  98 

0. 

,6615 

0,5963 

3. 

2887 

4 

.4096 

0. 

,8498 

0, 

.6813 

0, 

,5841 

3. 

2107 

4. 

,  1472 

0, 

,8498 

0, 

.6436 

0.5750 

3. 

3540 

3. 

,9012 

0. 

,  8498 

0 , 

,  7144 

0, 

,5561 

4. 

2587 

3, 

.6489 

0. 

,8011 

0, 

,  7583 

0, 

,5598 

5. 

132  7 

3. 

.  46  70 

0. 

.  7686 

0, 

,  7486 

0. 

,5648 

5 . 

3838 

3. 

,2374 

0. 

,7623 

0. 

,  7342 

0. 

,5499 

5 . 

0828 

3. 

,1170 

0. 

,  7437 

0. 

.7399 

0. 

,5648 

4. 

7770 

3, 

,  8144 

0, 

,  7186 

0. 

,80  75 

0, 

,5934 

4. 

5777 

2. 

,6655 

0, 

,  7151 

0. 

,  7999 

0. 

,8567 

4. 

1530 

2, 

.5524 

0. 

,  7074 

0, 

,  7380 

0-. 

,5878 

4. 

1352 

2, 

,2901 

0. 

,69  32 

0, 

,  7113 

0, 

,5949 

5. 

3464 

2, 

,0415 

0. 

,  7020 

0. 

,  7019 

0. 

,5695 

7. 

8320 

2. 

,  1069 

0, 

,  7255 

0. 

.6977 

0. 

,5566 

6. 

7524 

1, 

,9141 

0, 

,6487 

0, 

.6998 

0. 

,5474 

7. 

3456 

1, 

,7720 

0. 

,6813 

0. 

.6732 

0. 

,5674 

8. 

1728 

1, 

,69  31 

0, 

,6619 

0, 

,6678 

0. 

,5624 

8. 

6918 

1, 

,5437 

0, 

,6411 

0, 

.6626 

0, 

,5486 

9 . 

1318 

1 , 

.5284 

0, 

,6332 

0, 

.6557 

0, 

,5349 

9  . 

0082 

1 . 

,4930 

0. 

,6306 

0, 

.6323 

0, 

,5332 

8. 

9717 

1 , 

,4200 

0 , 

,6373 

0, 

,6261 

0, 

,5359 

8. 

7931 

1 . 

,4165 

0, 

,6453 

0 . 

,6247 

0. 

,5333 

8, 

5409 

1. 

,3752 

0, 

,6468 

0, 

,6877 

0, 

,5388 

8. 

4441 

1 , 

,5323 

0, 

,6459 

0, 

,6271 

0. 

,5311 

8. 

0929 

1 , 

,4360 

0. 

,6490 

0, 

,5893 

0. 

,5077 

7. 

2619 

1, 

,3529 

0, 

,6748 

0, 

,6036 

0. 

,4777 

5, 

6783 

1, 

,2738 

0. 

,6874 

0, 

,6049 

0. 

.4699 

4. 

9272 

1. 

,0916 

0. 

,6959 

0. 

,6039 

0. 

.4769 

4. 

9272 

0. 

,6903 

0, 

,5865 

5. 

9426 

2, 

,4881 

0. 

,7251 

0. 

,6792 

0. 

.5621 

9. 

450 

3. 

.829 

1. 

.  153 

1, 

.080 

0. 

.865 

HALFls'AY  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1942-SEPTEMBER  1943. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAX 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0.4750 

0, 

.4999 

0. 

.5374 

0 

.5999 

0 

.5774 

1 

,  1361 

1 

.6634 

1 

.2937 

1 

,0811 

0 

.  7886 

0 

.6273 

0,4554 

2 

0.4702 

0. 

.4999 

0.5374 

0. 

.5999 

0. 

.5699 

1, 

,345  7 

2, 

,8472 

1 

.4396 

1 

,0471 

0 

.  7714 

0 

,6199 

0.4458 

3 

0.4728 

0, 

.4999 

0, 

.5999 

0, 

.5999 

0. 

.5624 

1, 

.0171 

3, 

,1795 

1 

.2993 

1 

.0267 

0 

,7622 

0 

,6199 

0.4485 

4 

0.4631 

0, 

.4999 

0, 

.5999 

0 

.5999 

0, 

.5699 

0, 

.8973 

3, 

,  1553 

1 

,4016 

1 

.2497 

0 

,  7388 

0 

.6173 

0.4425 

5 

0,4574 

0, 

.4999 

0, 

.5999 

0 

.5999 

0. 

.5999 

0 

.8531 

2. 

.9924 

1 

,2184 

1 

,6553 

0 

,  7361 

0 

,6099 

0.4401 

6 

0,4736 

0, 

.4999 

0, 

,5999 

0. 

.6049 

0, 

.6092 

0, 

.8381 

2. 

,8141 

1. 

.  3080 

1 

,  79  73 

0 

,7240 

0 

.6099 

0,4324 

7 

0,4471 

0, 

,4961 

0. 

.5999 

0 

.6466 

0. 

.6558 

0. 

.  7486 

2, 

,  8310 

1 

.1589 

1 

,6531 

0 

,  7149 

0 

,6099 

0,4299 

8 

0.4446 

0, 

,4911 

0, 

.5999 

0, 

.6824 

0, 

.6681 

0 

.  7342 

2. 

,6571 

1, 

.  1248 

1 

,4636 

0, 

.6861 

0 

,6074 

0,4299 

9 

0,4324 

0, 

,4824 

0, 

.5999 

0. 

.6557 

0. 

,6698 

0. 

.  7958 

2, 

,3262 

1 

,0118 

1 

.3248 

0 

,6767 

0 

,5999 

0,4299 

10 

0,4462 

0. 

,5213 

0. 

,5999 

0, 

.6258 

0, 

,6641 

0, 

.  7748 

1. 

,9995 

0 

.9173 

1 

.2127 

0 

.6697 

0 

,5999 

0.4374 

11 

0,4662 

0, 

,5024 

0, 

.5999 

0. 

,6454 

0. 

,6474 

0. 

,7748 

1. 

.8014 

0, 

.9065 

1, 

.  1262 

0 

.6653 

0, 

.59  74 

0,4399 

12 

0.4887 

0, 

,4999 

0. 

,5999 

0. 

,6521 

0,6668 

0, 

,  7748 

1. 

.5195 

0, 

,890  7 

1 

.0697 

0. 

,6522 

0, 

.5899 

0.4399 

13 

0.5704 

0, 

,4999 

0, 

,5999 

0, 

,6695 

0. 

,7230 

0. 

,  7748 

1. 

.6550 

0, 

.8498 

1, 

,0065 

0, 

.6475 

0, 

.5899 

0.4399 

14 

0.5169 

0, 

,4999 

0, 

,5999 

0. 

,6580 

0, 

,8048 

0. 

,7748 

2. 

.1616 

0. 

,8423 

1, 

.4000 

0. 

.6584 

0, 

.5874 

0.4324 

15 

0.4672 

0, 

,4999 

0, 

,5999 

0, 

,6460 

0. 

,9  786 

0, 

,  7748 

2. 

.6822 

0.8471 

1, 

,4108 

0. 

,6724 

0, 

,5799 

0,4299 

16 

0.4462 

0, 

,4999 

0, 

,5999 

0, 

,8852 

1, 

,2117 

0, 

,  7711 

2, 

8844 

0, 

,8430 

1, 

,3568 

0, 

,6774 

0.5799 

0,4299 

17 

0.4299 

0.4999 

0. 

,5999 

0. 

,6624 

1. 

.3466 

0. 

,7598 

3, 

0040 

0,8489 

1, 

,  3109 

0, 

,6698 

0.5713 

0.4299 

18 

0.4336 

0,5662 

0,5999 

0. 

,6574 

1. 

.4385 

0. 

,7299 

2, 

9670 

0. 

,8170 

1, 

,2268 

0. 

,6698 

0, 

,6083 

0,4299 

19 

0.4362 

0.5699 

0. 

,5999 

0. 

,6499 

1. 

.5332 

0. 

.6999 

2, 

7334 

0. 

,76  74 

1. 

,1837 

0.6674 

0. 

,5453 

0.4299 

20 

0.4399 

0, 

,5351 

0. 

.5999 

0, 

,6424 

1. 

.6294 

0. 

.6948 

2, 

5292 

0,  7170 

1, 

,1122 

0. 

,6598 

0, 

,5187 

0,4299 

21 

0,4399 

0, 

,5483 

0, 

,5999 

0. 

,6399 

1. 

7285 

0. 

.  7173 

2. 

3159 

0. 

,6974 

1. 

,0764 

0. 

,6598 

0, 

.5024 

0,4299 

22 

0.4494 

0. 

,5660 

0. 

.5999 

0. 

,6323 

1, 

8292 

0, 

7314 

2, 

2160 

0, 

6874 

1. 

0498 

0.6598 

0. 

.4917 

0.4299 

23 

0.4336 

0. 

,6125 

0. 

,5999 

0, 

.6273 

1 . 

9289 

0. 

7680 

2, 

2055 

0. 

699  7 

1,0080 

0. 

.6524 

0. 

4726 

0,4299 

24 

0.4449 

0. 

,6094 

0.5999 

0. 

.6199 

2, 

1252 

0, 

8061 

1, 

9503 

0. 

6769 

0. 

.9698 

0, 

6499 

0, 

4607 

0.4299 

25 

0,4536 

0. 

,5999 

0. 

.5999 

0. 

.6173 

2. 

.5140 

0. 

9823 

2, 

0720 

0, 

6430 

0. 

9041 

0. 

6499 

0, 

4603 

0,4374 

26 

0,4796 

0. 

,5999 

0. 

.5999 

0. 

.6099 

1. 

.7272 

1, 

1598 

1, 

9497 

0, 

6352 

0. 

8768 

0. 

6424 

0, 

4557 

0,4399 

27 

0,4899 

0. 

,5999 

0. 

.5999 

0. 

.6024 

1. 

6618 

1. 

339  7 

1, 

7710 

0, 

6118 

0 ,  85 1 7 

0, 

6399 

0, 

4517 

0,4424 

28 

0,5118 

0. 

,5999 

0, 

.5999 

0. 

.5999 

1. 

5958 

1, 

5374 

1, 

6919 

0, 

5739 

0. 

8717 

0, 

6399 

0,4477 

0,4499 

29 

0,5074 

0. 

.5999 

0. 

.5999 

0. 

.5924 

1, 

7447 

1, 

6397 

0, 

5896 

0. 

8267 

0, 

6373 

0, 

4485 

0.4499 

30 

0,4999 

0. 

.5999 

0, 

.5999 

0, 

.5874 

1. 

9591 

1, 

5495 

0, 

6247 

0, 

8101 

0, 

6299 

0. 

4608 

0,4499 

31 

0,4999 

0. 

5999 

0. 

.5799 

2, 

1521 

0. 

7578 

0. 

6299 

0. 

4718 

Average  rate. 

,  cfs 

0.4672 

0. 

,5367 

0. 

.5961 

0. 

6351 

1, 

1516 

0. 

9974 

2. 

3302 

0, 

8936 

1. 

1658 

0. 

6773 

0, 

5490 

0,4373 

Total  yield. 

inches 

0.743 

0. 

,826 

0.948 

1. 

.010 

1, 

654 

1, 

568 

3. 

586 

1, 

421 

1, 

794 

1.077 

0,873 

0.673 

Average  annual  rate:     313.5400  cfs. 
Total  annual  yield:     16.17  area  inches 
Peak  flow:     3.2272  cfs,  2400  hrs.  2  April 


9 


HALFWAY  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1943-SEPTEMBER  1944. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAif 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

0 

4499 

1 

2534 

4 

6427 

2 

8792 

1 

0422 

0 

5924 

0 

4645 

2 

0 

4499 

2 

0501 

4 

1550 

6 

1670 

1 

0435 

0 

5525 

0 

4651 

3 

0 

4499 

3 

0502 

3 

3204 

8 

4381 

1 

0465 

0 

5440 

0 

4651 

4 

0 

4499 

3 

9853 

3 

0447 

7 

6330 

0 

9894 

0 

5273 

0 

4646 

5 

0 

4424 

4 

1234 

3 

8563 

6 

7347 

0 

9319 

0 

5159 

0 

4604 

6 

0 

4399 

3 

7229 

4 

6252 

5 

7307 

0 

9205 

0 

5292 

0 

4547 

7 

0 

4399 

3 

8703 

5 

2470 

4 

9314 

0 

8862 

0 

5098 

0 

4546 

8 

0 

4399 

3 

6840 

5 

1590 

4 

1814 

0 

8699 

0 

5353 

0 

4530 

9 

0 

4399 

2 

7152 

5 

3274 

3 

8740 

0 

8445 

0 

5300 

0 

4544 

10 

0 

4399 

2 

0979 

5 

2992 

3 

4196 

0 

8761 

0 

5199 

0 

4516 

11 

0 

7934 

1 

0873 

1 

8369 

4 

9807 

3 

1448 

0 

8361 

0 

5108 

0 

4684 

12 

0 

4070 

1 

0405 

1 

8967 

4 

8191 

2 

9800 

0 

8089 

0 

5089 

0 

4678 

13 

0 

3999 

1 

0760 

1 

8278 

4 

7325 

2 

7259 

0 

7778 

0 

5094 

0 

4654 

14 

0 

3999 

0 

9483 

1 

7513 

4 

6341 

2 

5160 

0 

7607 

0 

4944 

0 

4661 

15 

0 

3999 

0 

7630 

I 

7267 

4 

5354 

2 

3590 

0 

7391 

0 

5039 

0 

4662 

16 

0 

3999 

0 

6998 

2 

0271 

4 

4726 

2 

2200 

0 

7233 

0 

4974 

0 

4649 

17 

0 

3999 

0 

6965 

1 

9184 

4 

4916 

2 

0855 

0 

7190 

0 

4894 

0 

4811 

18 

0 

4272 

0 

7420 

1 

7773 

3 

9681 

1 

9166 

0 

6981 

0 

4855 

0 

4599 

19 

0 

5175 

0 

8348 

1 

7311 

3 

8121 

1 

7268 

0 

6977 

0 

4819 

0 

4599 

20 

0 

4701 

0 

8448 

I 

7773 

3 

4423 

1 

6568 

0 

6896 

0 

4824 

0 

4599 

21 

0 

4664 

0 

8198 

1 

6922 

3 

2286 

1 

5669 

0 

6758 

0 

4784 

0 

4599 

22 

0 

4521 

0 

8123 

1 

7132 

3 

0934 

1 

4784 

0 

6698 

0 

4745 

0 

4599 

23 

0 

5163 

0 

7898 

2 

2751 

2 

9381 

1 

3871 

0 

6698 

0 

4724 

0 

4562 

24 

0 

6133 

0 

7898 

2 

9720 

2 

7481 

1 

2951 

0 

6609 

0 

4694 

0 

4549 

25 

0 

8021 

0 

7823 

3 

0598 

2 

5543 

1 

2487 

0 

6410 

0 

4702 

0 

4511 

26  0.8287 

27  0.7513 

28  0.6935 

29  0.5762 

30  0.6143 

31  0.5501 

Average  rate,  cfs  0.5138 
Total  yield,   Inches  0.817 


0 

7449 

2 

8274 

2 

3651 

1 

5078 

0 

6314 

0 

4736 

0 

4462 

0 

7024 

2 

8629 

2 

2223 

1 

4376 

0 

6190 

0 

4704 

0 

4449 

0 

6699 

3 

1994 

2 

3110 

1 

2866 

0 

6052 

0 

4704 

0 

4449 

0 

7153 

4 

4672 

2 

1017 

1 

1928 

0 

5999 

0 

4686 

0 

4449 

0 

9877 

5 

2251 

2 

1021 

1 

1050 

0 

5879 

0 

4676 

0 

5053 

1 

4860 

1 

9350 

0 

6046 

0 

4644 

2 

6369 

3 

7461 

3 

0268 

0 

7697 

0 

4999 

0 

4601 

4 

058 

5 

957 

4 

658 

1 

224 

0 

795 

0 

708 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow:     9.0070  cfs, 


0745  hrs.   3  June 


HALFWAY  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1944-SEPTEMBER  1945. 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAy 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

0 

4586 

0 

5519 

5 

5780 

1 

0422 

0 

9286 

0 

6815 

0 

5753 

2 

0 

4549 

0 

4703 

6 

1831 

1 

3146 

1 

1789 

0 

6779 

0 

5824 

3 

0 

4512 

0 

4499 

6 

3597 

1 

3988 

1 

1184 

0 

9872 

0 

5846 

4 

0 

4499 

0 

4599 

6 

2578 

1 

5923 

1 

0706 

0 

7210 

0 

5799 

5 

0 

4499 

0 

6396 

5 

9116 

3 

1171 

1 

1050 

0 

6698 

0 

5648 

6 

0 

4499 

0 

5206 

5 

7382 

8 

6783 

1 

1336 

0 

6608 

0 

5774 

7 

0 

4499 

0 

5192 

5 

3796 

7 

0011 

1 

1023 

0 

7569 

0 

5717 

8 

0 

4499 

0 

4842 

5 

0585 

5 

7216 

1 

0847 

0 

6859 

0 

5495 

9 

0 

4499 

0 

4713 

4 

8577 

4 

9367 

1 

0548 

0 

6705 

0 

5366 

10 

0 

4499 

0 

4799 

4 

6707 

4 

5871 

1 

0435 

0 

6449 

0 

5205 

11 

0 

4499 

0 

4839 

4 

4267 

4 

2372 

1 

0186 

0 

6388 

0 

5066 

12 

0 

4499 

0 

4842 

4 

2681 

3 

8964 

0 

9192 

0 

7259 

0 

5045 

13 

0 

4499 

0 

4932 

4 

1520 

3 

6138 

0 

8846 

0 

6763 

0 

4947 

14 

0 

4499 

0 

4874 

3 

9555 

3 

3438 

0 

8573 

0 

6702 

0 

4965 

15 

0 

4536 

0 

4992 

3 

4919 

3 

0858 

0 

8373 

0 

6411 

0 

4999 

16 

0 

4549 

0 

5002 

0 

7748 

3 

1915 

2 

8316 

0 

8186 

0 

6011 

0 

4999 

17 

0 

4562 

0 

4884 

0 

8782 

3 

0020 

2 

5503 

0 

8029 

0 

6092 

0 

4949 

18 

0 

4599 

0 

4818 

1 

2780 

2 

7330 

2 

3939 

0 

7920 

0 

6312 

0 

5197 

19 

0 

4599 

2 

8342 

2 

5870 

2 

2404 

0 

8198 

1 

6433 

0 

4974 

20 

0 

4599 

4 

8840 

2 

4099 

2 

0987 

0 

8273 

1 

4615 

0 

4976 

21 

0 

4599 

5 

9472 

2 

2295 

2 

0409 

0 

8498 

0 

6755 

0 

5337 

22 

0 

4599 

5 

6532 

2 

1102 

2 

0409 

0 

8498 

0 

6283 

0 

5559 

23 

0 

4599 

4 

9795 

2 

0478 

2 

0409 

0 

8198 

0 

6220 

0 

5954 

24 

0 

4599 

4 

0392 

1 

9325 

2 

0409 

0 

7898 

0 

6273 

0 

5954 

25 

0 

4599 

3 

1804 

1 

8116 

2 

0409 

0 

7747 

0 

6062 

0 

5099 

26  0.4599 

27  0.4599 

28  0.4599 

29  0.4599 

30  0.4599 

31  0.4613 

Average  rate,  cfs  0.4553 
Total  yield,  inches  0.724 


2. 

8659 

1 

7311 

2 

0409 

0 

7556 

0 

6039 

0 

4924 

3. 

2324 

1 

6722 

2 

0409 

0 

7420 

0 

5812 

0 

4929 

3. 

7812 

1 

6074 

2 

0135 

0 

7439 

0 

5791 

0 

5018 

4. 

6005 

1 

5242 

1 

9247 

0 

7330 

0 

5713 

0 

5010 

5. 

6172 

1 

5434 

1 

4461 

0 

7377 

0 

5780 

0 

4954 

1 

5187 

0 

7167 

0 

5799 

3 

5467 

2 

9781 

0 

9005 

0 

7137 

0 

5111 

5 

640 

4 

583 

1 

432 

1 

135 

0 

813 

Average  annual  rate: 

Total  annual  yield: 

Peak  flow:     9.6355  cfs,  0900  hrs. 


6  June 


10 


HALTOAY  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  19 A5-SEPTEMBER  1946. 


DAY 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 

10 


OCT 

0.4869 
0.4793 
0.4739 
0.4774 
0.4778 

0.4723 
0.4719 
0.4699 
0.4712 
0.4812 


NOV 

0.5035 
0.5172 
0.5013 
0.4832 
0.4599 

0.4618 
0.4968 
2.2360 
0.5009 
0.4774 


DEC 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0, 

,6399 

0, 

.5999 

0, 

.9494 

1. 

.4233 

2, 

.5403 

2 

.3491 

0 

.  7395 

0. 

.5531 

0 

.4749 

0, 

,  6399 

0 , 

.  5999 

0. 

.  9048 

1 , 

.6051 

2 , 

.6879 

2 

.82  72 

0 

.  7286 

0. 

.5277 

0 

.4810 

0. 

.6399 

0. 

.  5999 

0. 

.  8898 

1 , 

.5347 

2, 

.509  7 

2 

.4367 

0 

.6901 

0, 

.5222 

0 

.4  786 

0. 

.6414 

0. 

.  5999 

0 , 

.  8573 

1 , 

.  8712 

2 , 

.  3506 

2 

.2137 

0 

.6741 

0 , 

.5256 

0 

.4749 

0. 

.6493 

0. 

.  5999 

0 . 

.  8498 

2 , 

.  0325 

2. 

.2144 

1 

.9993 

0 

.6698 

0 , 

.5316 

0 

.4  749 

0, 

.6199 

0, 

.5999 

0, 

.8011 

2, 

.2822 

1. 

.5138 

1 

.8991 

0 

.6669 

0. 

.5333 

0 

.4  749 

0.5999 

0, 

.5999 

0, 

.  7889 

2. 

.3218 

1. 

.9679 

1 

.  7861 

0 

.6552 

0. 

.5204 

0 

.4749 

0, 

.5875 

0, 

.5999 

0, 

.8098 

2. 

.2959 

1, 

.8954 

1 

.6634 

0 

.6190 

0. 

.5085 

0 

.4  749 

0. 

.6063 

0. 

.5999 

1, 

.0118 

2. 

.2315 

1, 

.8743 

1 

.5197 

0 

.6324 

0, 

.4894 

0 

.4  749 

0, 

.5748 

0. 

.5999 

1, 

.6496 

2. 

.0921 

1. 

.  7283 

1 

.39  88 

0 

.6261 

0. 

.4782 

0 

.4712 

11 

0.4999 

0, 

.4881 

0. 

.5598 

0. 

,5999 

2, 

,3384 

2, 

,5231 

1, 

,5690 

1. 

.3186 

0. 

.6189 

0. 

.4984 

0, 

,4699 

12 

0.4991 

0, 

.4762 

0, 

.5598 

0. 

,5999 

2, 

,  3945 

3. 

,5044 

1, 

.4349 

1, 

.2414 

0, 

.6205 

0, 

.5635 

0. 

,4699 

13 

0.5039 

0, 

.5686 

0. 

.5899 

0. 

,5999 

2, 

.0267 

4. 

,0866 

1, 

.3360 

1. 

.1881 

0. 

,6053 

0, 

.5624 

0. 

.4699 

14 

0.4775 

0. 

.5999 

0, 

.5999 

0. 

,5999 

1. 

.  7090 

4. 

,4502 

1, 

.2524 

1 , 

.1320 

0, 

.5978 

0, 

.5147 

0, 

.4699 

15 

0.4728 

0, 

.5999 

0, 

.5999 

0, 

,5999 

1 . 

.3888 

5. 

,8134 

1, 

.  1899 

1, 

.0627 

0. 

.5944 

0, 

.5084 

0, 

.4699 

16 

0. 

,5046 

0. 

,5999 

0, 

.5999 

0, 

,5999 

1 . 

,  1822 

5. 

.9048 

1, 

.  1648 

1, 

.0143 

0, 

.6123 

0, 

.4948 

0, 

.4987 

17 

0. 

.4797 

0. 

,5999 

0, 

.5999 

0. 

,5999 

1. 

,1115 

6. 

.  1479 

1, 

.  1031 

1. 

.0317 

0, 

.6130 

0, 

.4831 

0. 

.4872 

18 

0. 

4763 

0. 

.5999 

0, 

.5999 

0. 

,5999 

1. 

,  3170 

6. 

,4656 

1, 

,0394 

1. 

.0135 

0. 

.6010 

0. 

,4847 

0, 

.4736 

19 

0. 

.4  766 

0. 

,5999 

0. 

.5999 

0. 

,5999 

1. 

,9736 

6. 

,3814 

1, 

.0153 

0. 

.9592 

0. 

.6009 

0. 

.4837 

0. 

,4699 

20 

0. 

4864 

0. 

,5999 

0. 

.5999 

0. 

,5999 

2. 

,2  764 

5, 

,8706 

0, 

.9723 

0, 

.9198 

0. 

.5928 

0, 

.4813 

0, 

.4699 

21 

0.4816 

0, 

.5999 

0, 

.5999 

0, 

,6049 

1, 

.9547 

5. 

.4004 

0, 

,9427 

0, 

.8848 

0. 

,5876 

0, 

.4813 

0, 

.4699 

22 

0.4841 

0, 

.5999 

0, 

.5999 

0, 

,6762 

1, 

.6413 

4. 

.  7587 

0, 

,9428 

0. 

,8648 

0. 

,5963 

0. 

.5237 

0, 

.4699 

23 

0.4752 

0, 

.5999 

0, 

.5999 

1, 

,0405 

1. 

.4599 

4. 

.3517 

1. 

.0544 

0, 

,849  8 

0. 

,6244 

0, 

.5211 

0, 

.4699 

24 

0.4763 

0, 

.5999 

0, 

.5999 

1, 

,  7124 

1, 

.4099 

4. 

.2558 

0, 

.9973 

0, 

,8465 

1. 

.2393 

0, 

.5035 

0, 

.4699 

25 

0.4736 

0, 

.5999 

0, 

.5999 

1. 

.9715 

1, 

,2901 

4, 

.2694 

0, 

.9110 

0, 

,82  79 

0, 

.6288 

0, 

.4900 

0, 

.4699 

26 

0.5224 

0.5999 

0. 

.5999 

1 

.4196 

1, 

.2838 

4. 

,2166 

0. 

.8667 

0.8062 

0. 

.6279 

0, 

,4806 

0. 

,4699 

27 

0.5399 

0.5999 

0. 

,5999 

1 

.2032 

1 , 

.6386 

3. 

,9842 

0, 

.9299 

0. 7895 

0, 

.5965 

0, 

,4848 

0, 

,4699 

28 

0.5399 

0.5999 

0. 

,5999 

1 

.0599 

2. 

.6273 

3, 

,  7961 

3. 

.0336 

0.7636 

0. 

.5571 

0, 

,4809 

0. 

,4699 

29 

0.5399 

0.5999 

0, 

,5999 

2, 

.6887 

3. 

,5107 

3, 

.0914 

0.7517 

0, 

.5  702 

0. 

,4767 

0. 

,4699 

30 

0.5204 

0.5999 

0. 

,5999 

2, 

.2986 

3, 

,1956 

3, 

.2280 

0.7367 

0, 

.5695 

0, 

,4749 

0. 

,4699 

31 

0.5342 

0. 

,5999 

2, 

.0867 

3, 

.2078 

0, 

.6235 

0, 

.4749 

Average  rate,  cfs  0.4911 
Total  yield,  inches  0.781 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow:     7.0508  cfs, 


0.6121 
0.942 


0.6037 
0.960 


0.  7742 
1. 112 


1.5375 
2.445 


3.  7533 
5.  776 


1.7142 
2.  726 


1. 3029 
2.005 


0.6427 
1.022 


DAY 

1 
2 
3 
4 
5 


2015  hrs.   18  April 

HALFWAY  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1946-SEPTEMBER  1947. 


OCT 

NOV 

DEC 

0. 

,8695 

0. 

.5474 

0. 

,8311 

0, 

,5376 

0. 

.5574 

0. 

,8339 

0, 

,4882 

0. 

.5624 

0. 

,  7673 

0.4884 

0, 

.5724 

0, 

,  7598 

0, 

,4  799 

0. 

.5800 

0. 

,  7636 

6 

0, 

,4876 

0, 

.5874 

0. 

,  7960 

7 

0, 

,5197 

0. 

.5974 

0. 

,8059 

8 

0. 

,5220 

0. 

.6024 

0. 

,  7711 

9 

0. 

,4968 

0. 

.6123 

0. 

,  7061 

10 

0, 

,4844 

0. 

,6199 

0. 

,6774 

JAN 


FEB 


0.4899 
0.779 


MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

0. 

,6407 

1, 

.8643 

2. 

8455 

1 

.0884 

0 

.8725 

0 

.6690 

0, 

,6249 

2, 

.4922 

3. 

9796 

1 

.3567 

0 

.8289 

0, 

.6698 

0, 

,6049 

2, 

.4676 

4. 

4476 

1 

.  3900 

0 

.8236 

0, 

.6306 

0. 

,5999 

2. 

.2912 

4. 

5320 

1 

.2846 

0 

.  8221 

0, 

.  7103 

0, 

,5849 

1, 

.9592 

4. 

379  7 

1 

.2182 

0 

.8125 

0. 

.6359 

0, 

,5724 

1, 

.  7711 

4. 

3095 

1 

.  1606 

0 

.8064 

0. 

.6075 

0. 

,5499 

1, 

.6296 

4. 

2562 

1 

.1115 

0 

.8105 

0. 

.5878 

0. 

,5564 

1. 

.  7239 

4. 

1165 

1 

.  1933 

0 

.  8041 

0, 

.6726 

0. 

,5578 

2. 

.0338 

3. 

9409 

1 

.3259 

0, 

.8145 

0. 

,6  743 

0. 

,5770 

1. 

.9452 

3. 

7160 

1 

.  1524 

0, 

.  7864 

1. 

,6811 

0.4737 
0.729 


SEPT 


11 

0.4762 

0. 

.6273 

0.6624 

0, 

.6848 

1, 

.8820 

3.6234 

1, 

.4553 

0. 7696 

12 

0.4749 

0, 

.6373 

0.6524 

0. 

.8548 

2. 

.1191 

3.6412 

1, 

.  7349 

0. 7642 

13 

0.4749 

0, 

,6424 

0.6449 

1, 

.0923 

3, 

.0757 

4.2264 

1. 

.9238 

0.7596 

14 

0.4736 

0, 

,6524 

0.6552 

1. 

.  3660 

3. 

,9697 

4.1450 

1, 

.8348 

0. 7664 

15 

0.4649 

0. 

,6598 

0.6698 

1. 

.6666 

4, 

,2362 

3.8101 

1. 

.6201 

0. 7702 

16 

0.4940 

0, 

,66  74 

0. 

,6898 

1, 

.9869 

4. 

.2351 

3. 

4812 

1, 

.4364 

0. 

,  7572 

17 

0.5002 

0. 

,6774 

0, 

,  7098 

2. 

.  3228 

4. 

.0312 

3. 

2069 

1, 

.3123 

0, 

,  7436 

18 

0.5189 

0. 

,6824 

0. 

,6980 

2. 

,6737 

3. 

.6957 

2 . 

9  729 

1. 

.2251 

0. 

,  7381 

19 

0.5805 

0. 

,6924 

0. 

,6574 

3. 

,0392 

3, 

,2963 

2. 

7311 

1. 

.  1404 

0. 

,  7253 

20 

0.6277 

0. 

,6998 

0. 

,6389 

3. 

,4356 

3. 

,2885 

2. 

5308 

1, 

.2168 

0, 

,  7186 

21 

0.5781 

0, 

,7111 

0, 

,6131 

0.9448 

3. 

,8426 

3, 

,6576 

2. 

3491 

1, 

.2424 

0. 

7117 

22 

0.5262 

0. 

,  7261 

0, 

,5999 

0.8511 

3. 

,9519 

3, 

,50  70 

2. 

2158 

1. 

.  1957 

0, 

,  7305 

23 

0.5438 

0. 

,7336 

0. 

,5965 

0. 7898 

3. 

,  7804 

3. 

,2508 

2. 

1083 

1. 

.  1071 

0. 

,7253 

24 

0.4999 

0. 

,  7486 

0. 

.5778 

0. 7486 

3. 

,0419 

3. 

,0272 

1. 

9783 

1. 

,0040 

0. 

,6759 

25 

0.5097 

0, 

,7598 

0, 

.5824 

0.6974 

2. 

,4762 

2. 

,8020 

1. 

8410 

0. 

,9596 

0. 

6634 

26 

0.5024 

0. 

7711 

0, 

.6860 

0.6773 

2. 

,1649 

2. 

6847 

1 

.  7286 

0. 

.9461 

0. 

,6442 

27 

0.5024 

0. 

7860 

0. 

.7402 

0.6700 

2. 

,0293 

2. 

6431 

1, 

.6868 

0, 

.9413 

0, 

.6478 

28 

0.5124 

0. 

79  36 

0. 

.  7598 

0.6499 

2, 

,2443 

2. 

6274 

1, 

.  7039 

0. 

,9202 

0. 

.6422 

29 

0.5199 

0. 

8086 

0, 

.  7373 

2. 

,8510 

2. 

7744 

1, 

.6022 

0. 

9156 

0, 

,6425 

30 

0.5299 

0. 

8198 

0. 

.  7024 

3, 

,2406 

3. 

1005 

1 , 

.5121 

0. 

8905 

0. 

,6450 

31 

0.5399 

0. 

.6960 

2, 

,8914 

1, 

.4989 

0. 

,6449 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0.5232 
0.832 


Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow:     4.7121  cfs. 


0.6713 
1.033 


0.6993 
1.112 


1745  hrs.   3  May 


1.8538  2.8026 
2.948  4.313 


3.0682 
4.879 


1.2418 
1.911 


0. 7439 
1.183 
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HALFWAY  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1950-SEPTEMBER  1951. 


DAY 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow : 


OCT  NOV  DEC 


JAN  FEB  MAR 


APR  MAY  JUNE 


2 

949  7 

1 

5306 

6 

3095 

1 

9252 

6. 

6255 

1 

7641 

7 

7663 

1 

6447 

8 

8853 

1 

5305 

8. 

9604 

1 

4736 

8. 

6203 

1 

3677 

7. 

2971 

1 

3062 

6 . 

4669 

1 

2418 

5. 

6946 

1 

3326 

4. 

7915 

1 

1907 

4. 

6188 

1 

1172 

1 

9254 

4. 

1609 

1 

0498 

2 

"7  Q  1  /. 

li)U6 

1 

0373 

2 

6993 

4. 

1449 

0 

8573 

2 

5948 

3. 

9464 

0 

79  36 

2 

5872 

3. 

829  7 

0 

7860 

2. 

4809 

3. 

9127 

0 

9473 

Z 

J  /y  J 

u 

2 

45  75 

3. 

8830 

0 

9  748 

2 

2168 

3. 

6798 

0 

89  73 

2 

0824 

3. 

5643 

0 

8385 

1 

9  724 

3. 

4105 

0 

8385 

2. 

1440 

3. 

2346 

0 

8498 

2 

Q  C  /.  "5 
ODHJ 

0 

z . 

y  /  /u 

u 

Q/.  0  T 
C54Z  J 

3 

2442 

2. 

8084 

0 

7973 

3 

69  75 

2. 

6431 

0 

7598 

4 

1694 

2. 

6125 

0 

7223 

4 

7675 

2. 

4086 

0 

6998 

5 

3145 

2. 

6676 

0 

6998 

2. 

2629 

4. 

6202 

1 

0936 

7. 

34  7 

1 

683 

JULY  AUG  SEPT 


0 

6911 

0 

6032 

0.4926 

0 

6898 

0 

6166 

0 

4874 

0 

66  74 

0 

7632 

0 

4  799 

0 

6499 

1 

0310 

0 

4799 

0 

6223 

0 

7756 

0 

4  799 

0 

6090 

0 

6674 

0.4799 

0 

6007 

0 

6232 

0 

4799 

0 

5999 

0 

6065 

0 

4799 

0 

6082 

0 

59  74 

0 

4799 

0 

6140 

0 

5899 

0 

4799 

0 

6140 

0 

5  732 

0 

5324 

0 

6123 

0 

5682 

0 

5499 

0 

5982 

0 

5907 

0 

5449 

0 

5982 

0 

5882 

0 

5349 

0 

5899 

0 

5  791 

0 

5249 

0 

6215 

0 

5624 

0 

52  74 

0 

6228 

0 

5461 

0 

5061 

0 

6128 

0 

5447 

0 

4874 

0 

6240 

0 

6774 

U 

4oJD 

0 

64  74 

0 

6065 

0 

4749 

0 

6779 

0 

5949 

0 

4849 

0 

6342 

0 

5841 

0 

4861 

0 

6273 

0 

5407 

0 

4874 

0 

6255 

0 

5255 

0 

4937 

0 

6236 

0 

5187 

0 

4874 

0 

6569 

0 

5018 

0 

4849 

0 

7386 

0 

5116 

0 

4861 

0 

7946 

0 

5261 

0 

5041 

0 

7519 

0.5149 

0 

5224 

0 

6748 

0 

5455 

0 

4987 

0 

6320 

0 

5561 

0 

6427 

0 

6012 

0 

4971 

1 

022 

0 

956 

0 

765 

HALFWAY  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET 


DAY  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 

1  0.2574  0.4902  0.5798 

2  0.5528  0.5274  0.5798 

3  0.7330  0.4712  0.5798 

4  0.7198  0.4749  0.5798 

5  0.6049  0.4861  0.5798 

6  0.5999  0.4624  0.5798 

7  0.5999  0.4562  0.5798 

8  0.5449  0.4549  0.5798 

9  0.5099  0.4549  0.5798 

10  0.5287  0.4536  0.5798 

11  0.5124  0.4597  0.5798 

12  0.4999  0.5056  0.5798 

13  0.4999  0.4699  0.5798 

14  0.4999  0.4624  0.5798 

15  0.4999  0.4599  0.5798 

16  0.4987  0.4674  0.5798 

17  0.4949  0.4699  0.5798 

18  0.4808  0.4699  0.5798 

19  0.4636  0.4699  0.5798 

20  0.4686  0.4699  0.5798 

21  0.4612  0.4699  0.5798 

22  0.4762  0.4699  0.5798 

23  0.4899  0.4699  0.5798 

24  0.4887  0.5524  0.5798 

25  0.4849  0.5799  0.5798 

26  0.4824  0.5799  0.5798 

27  0.4774  0.5799  0.5798 

28  0.4836  0.5499  0.5798 

29  0.4724  0.5549  0.5798 

30  0.4662  0.5748  0.5798 

31  0.4649    0.5798 

Average  rate,  cfs  0.5100  0.4939  0.5798 

Total  yield,  inches      0.811  0.760  0.922 


Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 

Peak  flow:     15.3553  cfs,  1830  hrs.  28  April 


SECOND,  OCTOBER  1951-SEPTEMBER  1952. 


>IAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

.0100 

8 

2943 

2 

.3253 

0 

.8714 

0 

.8894 

0 

.4904 

0 

.9727 

10 

9389 

2 

.8313 

0 

.8814 

0 

.6  734 

0 

.4920 

1 

.0598 

11 

9  742 

2 

.  7552 

0 

.8604 

0 

.6540 

0 

.4833 

1 

0123 

12 

7495 

2 

.6431 

0 

.8377 

0 

.6434 

0 

.4902 

1 

.3338 

11 

7667 

2 

.5176 

0 

.8329 

0 

.6292 

0 

.4844 

2 

5714 

10 

4625 

2 

.3807 

0 

.8254 

0 

.6037 

0 

.4973 

4 

8262 

9 

5371 

2 

.2350 

0 

.826  7 

0 

.5956 

0 

.4849 

7 

1139 

8 

4246 

2 

.0866 

0 

.  7898 

0 

5999 

0.4681 

5 

0913 

7 

3189 

1 

.9547 

0 

.7892 

0 

6748 

0 

.4499 

3 

5579 

6 

4476 

1 

.8296 

0 

.7898 

0 

6998 

0 

.4701 

3 

0860 

6. 

3418 

1 

.746  7 

0 

.7748 

0 

6998 

0 

.5199 

3 

1526 

6 

3590 

1 

6783 

0 

7860 

0 

6149 

0 

4989 

0 

6998 

4 

4999 

6 

36  32 

1 

5809 

0 

7823 

0 

5855 

0 

5046 

0 

7148 

5 

5523 

6 

1065 

1 

4691 

0 

7711 

0 

5  735 

0 

5007 

0 

6963 

3 

8057 

5 

5627 

1 

4288 

0 

6848 

0 

5774 

0 

4  700 

0 

6898 

2 

7220 

5 

0680 

1 

3613 

0 

6709 

0 

5605 

0 

4676 

0 

6724 

2 

9114 

4. 

4642 

1 

3215 

0 

6467 

0 

5598 

0 

4503 

0 

6674 

5 

9  796 

4. 

1396 

1 

3046 

0 

6432 

0 

5384 

0 

.4476 

0 

6624 

7 

8510 

4. 

0369 

1 

2189 

0 

6303 

0 

5334 

0 

4436 

0 

6524 

7 

1894 

4. 

2055 

1 

1692 

0 

6236 

0 

5299 

0 

4424 

0 

6474 

6 

3683 

4. 

2829 

1 

1372 

0 

6140 

0 

5524 

0 

4486 

0 

6848 

7 

7324 

4. 

0014 

1 

1043 

0 

6148 

0 

5524 

0 

4499 

0 

5999 

8 

7599 

3. 

8290 

1 

1985 

0 

6226 

0 

5809 

0 

4  349 

0 

5999 

10 

1794 

3. 

8568 

1 

6584 

0 

6099 

0 

5624 

0 

4299 

0. 

5874 

11 

9448 

3. 

9401 

1 

3638 

0 

6115 

0 

54  74 

0 

4299 

0 

5499 

14. 

0868 

3. 

8205 

1 

2767 

0 

6107 

0 

6173 

0 

4299 

0 

5499 

14 

9283 

3. 

8246 

1 

1957 

0 

6207 

0 

5524 

0 

4299 

0 

6108 

15 

2457 

3. 

7374 

1 

1110 

0 

6273 

0 

5099 

0 

4299 

0 

9603 

12 

9283 

3. 

6218 

0 

9698 

0 

5928 

0 

4999 

0 

4299 

1. 

3289 

10 

5040 

3. 

3786 

0 

9189 

0 

6139 

0 

4926 

0 

4299 

1. 

0348 

3. 

2424 

0 

6957 

0 

4885 

6. 

2661 

6. 

1967 

1 

6590 

0. 

7144 

0 

5924 

0 

4633 

9 

643 

9. 

854 

2 

553 

1 

136 

0 

942 

0 

713 
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HALFVv'AY  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1952-SEPTEMBER  1953. 


n  AY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

AP  R 

MAY 

JUNE 

JULY 

A  IIP 

SEPT 

1 

0, 

,4299 

0. 

.4299 

0. 

.4524 

0. 

.4499 

0, 

.4199 

0, 

.  7623 

1  , 

.1851 

2, 

.6946 

3 

.2948 

0 

.9136 

0 

.6571 

0 

.5  349 

2 

0.4299 

0 . 

.4299 

0 . 

.4424 

0 . 

.  4499 

0, 

.4274 

0 , 

.  6924 

\ , 

3640 

3  ^ 

.  1 1  75 

4 

.4464 

0 

.8688 

Q 

.6  765 

0 

.5297 

3 

0, 

.4299 

0 , 

.  4299 

0 , 

.  4549 

0 

.  4499 

0, 

.4994 

0 , 

.  6 149 

.  39  1  3 

2 . 

.  7 1 84 

4 

.4999 

0 

.8186 

Q 

6566 

0 

.5161 

4 

0. 

.4299 

0 , 

.4224 

0 , 

.  4524 

0 , 

.  4536 

0. 7273 

0. 

.  5849 

1 , 

.6153 

2 , 

.  5249 

4, 

.5282 

0 

.  7817 

0  , 

.  60  74 

0 

.5103 

0, 

.4299 

0 . 

,4199 

0 . 

.4499 

0. 

.  4549 

0, 

.  722  3 

0 . 

.  5  799 

\  ^ 

.  75 1 2 

2 . 

.6248 

4 , 

.7349 

0. 

,  75  75 

0 

.6123 

0 

.4868 

6 

0, 

,  4299 

0. 

,4199 

0, 

.4499 

0. 

.4586 

0, 

.6698 

0, 

.5947 

1. 

.6074 

3. 

.  359  7 

4 

.  7565 

0 

.  7308 

0, 

.6011 

0 

.4  770 

7 

0, 

,4299 

0. 

,  4199 

0 , 

.  4499 

0 . 

.  4599 

0. 

.  5549 

0, 

.6598 

\  _ 

3560 

z, , 

.3016 

5 

.8187 

0, 

.  7019 

0 

.  6065 

0 

.4681 

g 

0, 

,4299 

0 . 

,4199 

0 . 

.  4499 

0 , 

.4636 

0, 

.  49  74 

0 . 

.9873 

\ , 

.  0473 

4 , 

.  2216 

5 

.  7751 

0 

.6807 

0 

.  6409 

0 

.4665 

9 

0. 

.  4299 

0 . 

,4199 

0 . 

.  4499 

0 . 

.  4686 

0, 

.4824 

\  . 

.  4443 

0 . 

.  9  323 

3  ^ 

.5503 

5. 

.4255 

0 

.6748 

0 

.  65  74 

0 

.4824 

10 

0. 

,  4299 

0 . 

,  42  74 

0 . 

.  4499 

0 . 

.  4699 

0 , 

.  4649 

\  ^ 

4738 

0 . 

.  8199 

3  ^ 

.  0320 

5 , 

.  1090 

0 

.  7773 

0 , 

.  6990 

0 

.4774 

11 

0. 

.4299 

0. 

,4299 

0. 

.4499 

0, 

.4736 

0, 

.4449 

1. 

.  3640 

0. 

.  7748 

2, 

.6138 

4 

.640  7 

0 

.  7061 

0, 

.6582 

0 

.4728 

1 2 

0, 

,4299 

0 . 

,4299 

0 . 

,  4499 

0 . 

.  4749 

0 , 

.  4436 

\  ^ 

.2941 

0 . 

7149 

2 . 

.  3225 

4 

.2890 

0 

.6840 

0 

.  6669 

0 

.4691 

1 

i  J 

0, 

.4299 

0. 

,  4299 

0 . 

.  4499 

0 , 

.  4  786 

0 , 

.  4486 

I . 

.  1482 

0 . 

.8373 

2 , 

.  2  765 

3, 

.9641 

0 

.6449 

0 

.  6292 

0 

.4583 

14 

0, 

.  4299 

0 , 

,4374 

0 . 

.  4499 

0 

.  869  8 

0 , 

.  4536 

0 . 

.  899  8 

0 . 

79  36 

2 . 

7087 

3, 

.6307 

0, 

.6149 

0 . 

.  6  394 

0 

.4564 

0 , 

.4299 

0 , 

.5  772 

0 . 

,  4499 

0. 

8648 

0, 

.  4586 

0 . 

.8048 

\ , 

0341 

3, 

,  1564 

3, 

,  3386 

0, 

.5999 

0 , 

.  6220 

0 

.4616 

16 

0. 

.  4299 

0. 

,5124 

0. 

,4499 

0. 

.6249 

0. 

.4636 

0, 

.8123 

2. 

,1765 

3. 

,2092 

3 

.0701 

0 

.5999 

0, 

.6030 

0 

.4622 

0, 

.4299 

0 . 

,4499 

0 

,4499 

0 . 

5449 

0. 

.4686 

0. 

9248 

3_ 

3744 

3, 

,4353 

2. 

.  76  34 

0, 

.6398 

0 . 

.  5846 

0, 

.4607 

1 

i  o 

0. 

.4299 

0 , 

,  45  74 

0 , 

4499 

0 

8548 

0. 

.4736 

0 , 

9298 

2 . 

,4123 

3 , 

,5549 

2, 

.5102 

0, 

.6408 

0 , 

.  585  3 

0 

.4589 

1  Q 

0. 

.4299 

0 . 

.4599 

0 . 

4892 

0. 

.4  749 

0 . 

322  3 

2 . 

326 1 

5 

,  1545 

2, 

.4010 

0. 

.6273 

0 , 

.5  728 

0 

.4590 

9  n 
zu 

0, 

.4299 

0 . 

,46  74 

0 . 

.  i  U  O  J 

0. 

.4786 

0 , 

7223 

7662 

6 . 

0 1  74 

2, 

.2793 

0, 

.6249 

0 . 

5  70 1 

0, 

.4528 

21 

0. 

,4262 

0. 

,4549 

0. 

,4499 

0. 

,8223 

0. 

.4836 

0. 

,6698 

6. 

,  7060 

5. 

,6618 

2, 

.0549 

0, 

.6249 

0. 

.5788 

0, 

.4524 

22 

0. 

,4287 

0. 

.4424 

0. 

,4499 

0. 

,6924 

0. 

.4887 

0, 

,6299 

7, 

.9220 

4, 

,8410 

1, 

.8245 

0, 

.6144 

0. 

.5795 

0 

.4452 

23 

0. 

,4299 

0. 

,4549 

0. 

,4499 

0. 

,6149 

0. 

.4937 

0. 

,6049 

8. 

,2972 

4. 

,4457 

1, 

.  7444 

0, 

.5999 

0. 

.5516 

0 

.4558 

24 

0. 

,4299 

0. 

,4449 

0. 

,4499 

0. 

,5999 

0. 

.4987 

0. 

,  7096 

7. 

,  3461 

4. 

,3662 

1, 

.6141 

0, 

,5978 

0. 

.5  380 

0 

.4565 

25 

0. 

,4299 

0. 

,4474 

0. 

,4499 

0, 

,5999 

0. 

.5073 

1. 

,4764 

6. 

,384  3 

4, 

,3942 

1. 

.4999 

0, 

.5907 

0. 

.5278 

0 

.4562 

26 

0. 

,4299 

0, 

,4499 

0. 

.4499 

0. 

.5999 

0. 

5174 

2. 

,4066 

6. 

2276 

4. 

.6046 

1. 

,4674 

0, 

.8000 

0. 

.5280 

0. 

.4567 

27 

0. 

,4299 

0, 

.4499 

0, 

.4499 

0. 

.5999 

0. 

5199 

2. 

,  7339 

6. 

4265 

4, 

.9011 

1. 

,3890 

0. 

.6623 

0. 

.5  395 

0. 

.4499 

28 

0. 

,4299 

0, 

.4499 

0. 

.4499 

0. 

.5999 

0. 

6399 

3. 

,0160 

7. 

3339 

5. 

.  1455 

1. 

,2403 

0, 

.6249 

0. 

.5282 

0. 

.4486 

29 

0. 

,4299 

0, 

.4499 

0. 

.4499 

0, 

.5549 

3, 

,0488 

5. 

7900 

4. 

.640  7 

1. 

,0414 

0. 

.5775 

0. 

.5176 

0. 

.4486 

30 

0. 

,4299 

0, 

.4574 

0. 

.4499 

0. 

.4499 

2. 

,82  39 

4. 

7826 

4. 

.4323 

0. 

,9499 

0, 

.5593 

0, 

.5076 

0. 

.4441 

31 

0. 

,4299 

0. 

.4599 

0. 

.4199 

1. 

,8622 

4. 

.3918 

0. 

.5925 

0, 

.5080 

Average  rate. 

,  cf s 

0, 

,4295 

0. 

.4464 

0. 

,4503 

0. 

.6100 

0. 

5082 

1 , 

,2357 

3. 

3166 

3, 

,8127 

3. 

.2003 

0. 

.6754 

0. 

.5949 

0, 

,4692 

Total  yield. 

inches 

0. 

,683 

0, 

.687 

0. 

,716 

0, 

.9  70 

0. 

730 

1. 

,965 

5. 

104 

6. 

,063 

4. 

,925 

1. 

.074 

0. 

.946 

0, 

,722 

Average  annual  rate:     1.3130  cfs. 
Total  annual  yield:     24.585  area  inches 
Peak  flow:     6.289  7  cfs,  1000  hrs.  20  May 


HALFWAY  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1953-SEPTEMBER  1954. 


DAY 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0.4299 

0. 

.4099 

0. 

.4524 

0, 

.4249 

0. 

,4736 

0, 

.5499 

0, 

,5809 

0 

.8273 

0 

.4812 

0 

.4199 

0 

.3999 

0 

.4032 

0.4299 

0. 

.4061 

0. 

.4499 

0, 

.4249 

0, 

,4824 

0 

.5424 

1, 

,  1037 

0 

.7905 

0 

.4724 

0 

.4199 

0 

.3999 

0 

.42  35 

0.4299 

0. 

,4011 

0, 

.4499 

0. 

.4249 

0. 

,4924 

0, 

.5224 

1. 

,9259 

0 

.  7864 

0 

.4699 

0 

.4199 

0 

.39  74 

0 

.4299 

0.4299 

0. 

,4149 

0, 

.4462 

0, 

.4249 

0, 

,4987 

0, 

.5224 

2. 

,3980 

0 

.  7779 

0 

.4662 

0 

.4199 

0 

.5902 

0 

.4161 

0.4224 

0, 

,4386 

0. 

.4449 

0, 

.4287 

0. 

,4999 

0, 

.5274 

2. 

,6910 

0 

.  7705 

0 

.4996 

0 

.4199 

0 

.4174 

0 

.4077 

0.4199 

0.4599 

0. 

.4449 

0. 

.4262 

0. 

,4961 

0. 

.5374 

2. 

,  7038 

0 

.7707 

0 

.5051 

0 

.4199 

0 

.39  74 

0 

.3999 

0.4199 

0. 

,4574 

0. 

.4449 

0. 

.4287 

0, 

,4949 

0, 

.5474 

2, 

,0186 

0 

.  7592 

0 

.4928 

0 

.4199 

0 

.3924 

0 

.3999 

0.4349 

0. 

,4586 

0. 

.4449 

0. 

.4449 

0. 

,4949 

0, 

.5499 

1 . 

,  7297 

0. 

.  7454 

0 

.4724 

0 

.4199 

0 

.3999 

0 

.4188 

0.4399 

0.4636 

0. 

.4449 

0. 

.4349 

0, 

,4911 

0, 

.5574 

1. 

,6926 

0 

.  7106 

0 

.4757 

0 

.4162 

0 

.3999 

0 

.4153 

0.4399 

0. 

,4536 

0. 

.4449 

0. 

.4299 

0. 

,4786 

0, 

.5674 

1, 

,6850 

0 

.6940 

0 

.4649 

0 

.4111 

0, 

.3999 

0 

.4083 

0.4399 

0, 

,4462 

0. 

.4449 

0, 

.4299 

0, 

,4711 

0. 

.5774 

1. 

5920 

0 

.6732 

0 

.4562 

0 

.4099 

0, 

.4074 

0.4024 

0.4399 

0. 

,4374 

0. 

.4412 

0. 

.4299 

0. 

,4624 

0. 

.5799 

1. 

5487 

0 

.6455 

0, 

.4512 

0, 

.4099 

0. 

.4061 

0 

.4170 

0.4399 

0, 

,4  349 

0. 

,4399 

0, 

.4299 

0. 

4562 

0, 

,5799 

1. 

5234 

0, 

.6092 

0.4499 

0. 

.4099 

0. 

.4049 

0 

.4211 

0.4399 

0. 

,42  74 

0.4399 

0, 

.4262 

0. 

,4586 

0. 

,5799 

1. 

7712 

0, 

.5813 

0, 

.4697 

0.4099 

0. 

.3945 

0 

.4147 

0.4399 

0, 

,4249 

0.4399 

0. 

,4211 

0. 

4599 

0. 

,5799 

1. 

6119 

0, 

.5582 

0, 

.4536 

0, 

,4099 

0, 

.3930 

0 

.4124 

0.4324 

0, 

,4174 

0, 

,4399 

0. 

,4237 

0. 

,4374 

0. 

.5874 

1. 

4740 

0, 

.5524 

0, 

.4799 

0, 

.4099 

0. 

.3911 

0, 

.4149 

0.4262 

0, 

,4336 

0, 

,4399 

0, 

,4211 

0. 

4224 

0. 

,5824 

1. 

4404 

0, 

.5707 

0, 

.4462 

0. 

.4099 

0, 

.3949 

0, 

.4149 

0.4472 

0. 

,4287 

0. 

,4399 

0, 

,4161 

0. 

,4199 

0. 

,5874 

1. 

5020 

0. 

.5089 

0. 

.4486 

0. 

.4174 

0. 

.3924 

0, 

,4149 

0.4886 

0. 

,4662 

0, 

,4399 

0, 

,4187 

0. 

,42  74 

0, 

,5899 

1 . 

4190 

0. 

.5001 

0, 

.4462 

0. 

.4199 

0. 

,3824 

0, 

.4149 

0.4961 

0. 

,5249 

0. 

,4399 

0. 

,4237 

0. 

4449 

0, 

,5899 

1. 

2  700 

0. 

.4937 

0, 

.4412 

0. 

.4124 

0, 

,3799 

0, 

.4149 

0.5438 

0. 

,4762 

0. 

,4399 

0, 

,4238 

0. 

4803 

0. 

,5899 

1. 

1732 

0. 

.4999 

0. 

.4362 

0. 

.4099 

0. 

3918 

0. 

.4149 

0.5274 

0, 

,4474 

0, 

,4362 

0, 

,4224 

0. 

5029 

0. 

,5899 

1 . 

0302 

0, 

.5299 

0. 

.4312 

0. 

.4099 

0. 

3911 

0. 

.4251 

0.5266 

0. 

,4374 

0. 

,4349 

0. 

,4199 

0. 

5061 

0. 

,59  74 

0. 

9648 

0. 

.4949 

0, 

.4224 

0. 

,4099 

0. 

3796 

0, 

.4362 

0.5846 

0. 

,4312 

0. 

,4349 

0. 

,4199 

0. 

5499 

0. 

,5999 

0. 

8998 

0. 

.4799 

0, 

.4199 

0. 

,4099 

0. 

3824 

0, 

.4364 

0.5488 

0. 

,4562 

0. 

,4349 

0.4274 

0. 

,5674 

0. 

.5924 

0. 

8981 

0. 

.4874 

0. 

.4199 

0. 

,4127 

0. 

3887 

0, 

.4299 

0.5480 

0. 

,4649 

0, 

,4349 

0. 

,4224 

0. 

5699 

0. 

,5899 

0. 

8900 

0. 

,4899 

0. 

.4536 

0. 

,4438 

0. 

3849 

0. 

.4224 

0.5597 

0. 

,4649 

0, 

,4349 

0, 

,4274 

0. 

5624 

0. 

.5674 

0. 

8389 

0. 

,4861 

0. 

.4923 

0. 

,4462 

0. 

3815 

0. 

,4199 

0.5326 

0.4649 

0.4312 

0. 

,4149 

0.5524 

0. 

5641 

0. 

885  7 

0. 

.4849 

0. 

.4549 

0. 

4299 

0. 

3787 

0. 

.4199 

0.5123 

0. 

,4649 

0.4299 

0. 

,4211 

0. 

5648 

0. 

8788 

0. 

.4812 

0. 

,4386 

0. 

4198 

0. 

3849 

0. 

,4199 

0.4949 

0.4612 

0. 

,4299 

0. 

,4474 

0. 

5765 

0. 

8619 

0. 

.4874 

0. 

.4237 

0. 

4199 

0. 

4082 

0. 

4199 

0.4409 

0. 

,4299 

0. 

,4662 

0. 

,5764 

0. 

.4861 

0. 

4080 

0. 

4087 

0.4710 

0. 

,4458 

0. 

,4402 

0. 

,4270 

0. 

4874 

0. 

5704 

1. 

4335 

0. 

6043 

0. 

4581 

0. 

4169 

0. 

4006 

0. 

4172 

0.749 

0. 

,686 

0, 

,700 

0, 

,679 

0. 

700 

0. 

907 

2. 

206 

0. 

961 

0. 

705 

0. 

663 

0. 

637 

0. 

642 

Average  annual  rate:     0.5466  cfs. 
Total  annual  yield:     10.235  area  inches 
Peak  flow:     3.0390  cfs,  1600  hrs.  5  April 
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HALFWAY  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1954-SEPTEMBER  1955. 


DAY 


1  0. 

2  0. 

3  0. 

4  0. 

5  0. 

6  0. 

7  0. 

8  0. 

9  0. 

10  0. 

11  0. 

12  0. 

13  0. 

14  0. 

15  0. 

16  0. 

17  0. 

18  0. 

19  0. 

20  0. 

21  0. 

22  0. 

23  0. 

24  0. 

25  0. 

26  0. 

27  0. 

28  0. 

29  0. 

30  0. 

31  0. 

Average  rate,  cfs  0. 
Total  yield,  inches  0. 

Average  annual  rate:  0. 
Total  annual  yield:  15. 
Peak  flow:     4.7695  cfs. 


OCT 

NOV 

DEC 

4199 

0 

4299 

0 

4149 

4199 

0 

4299 

0 

4187 

4199 

0 

4299 

0 

4199 

4199 

0 

4299 

0 

4199 

4274 

0 

4299 

0 

4199 

4262 

0 

4336 

0 

4199 

4211 

0 

4349 

0 

4199 

4247 

0 

4349 

0 

4199 

4435 

0 

4274 

0 

4199 

4249 

0 

421 1 

0 

4199 

4211 

0 

4199 

0 

4199 

4214 

0 

4199 

0 

4199 

4401 

0 

4199 

0 

4199 

421 1 

0 

4199 

0 

4199 

4199 

0 

4199 

0 

4199 

4161 

0 

4199 

0 

4237 

4111 

0 

4199 

0 

4249 

4099 

0 

4199 

0 

4249 

4099 

0 

4199 

0 

4287 

4099 

0 

4199 

0 

4299 

4174 

0 

4199 

0 

4299 

4199 

0 

4199 

0 

4299 

4199 

0 

4199 

0 

4299 

4274 

0 

4087 

0 

4299 

4299 

0 

401 1 

0 

4336 

4374 

0 

3961 

0 

4349 

4399 

0 

3949 

0 

4349 

4399 

0 

4024 

0 

4386 

4399 

0 

4087 

0 

4399 

4324 

0 

4137 

0 

4399 

4299 

0 

4399 

4245 

0 

0 

4257 

675 

0 

646 

0 

677 

8100 

cfs 

197  area 

inches 

1400 

hrs 

7  May 

JAN 

FEB 

MAR 

0 

4399 

0 

4299 

0 

4324 

0 

4399 

0 

4412 

0 

4424 

0 

4399 

0 

4412 

0 

4412 

0 

4399 

0 

4287 

0 

4399 

0 

4399 

0 

4249 

0 

4399 

0 

4362 

0 

4249 

0 

4399 

0 

4660 

0 

4249 

0 

4570 

0 

4713 

0 

4249 

0 

5407 

0 

4472 

0 

4174 

0 

6273 

0 

4374 

0 

4149 

0 

6836 

0 

4362 

0 

4187 

0 

6998 

0 

4386 

0 

4199 

0 

7681 

0 

4362 

0 

4199 

1 

1185 

0 

4312 

0 

4240 

1 

1564 

0 

4374 

0 

4249 

0 

8277 

0 

4362 

0 

4249 

0 

7214 

0 

4349 

0 

4249 

0 

6774 

0 

4386 

0 

4249 

0 

6584 

0 

5598 

0 

4287 

0 

6424 

0 

5399 

0 

4299 

0 

6099 

0 

4524 

0 

4299 

0 

5699 

0 

4299 

0 

4299 

0 

5374 

0 

4299 

0 

4299 

0 

5174 

0 

4299 

0 

4299 

0 

501 1 

0 

4299 

0 

4299 

0 

4949 

0 

4299 

0 

4299 

0 

5061 

0 

4299 

0 

4299 

0 

5174 

0 

4299 

0 

4299 

0 

5574 

0 

4299 

0 

8479 

0 

4299 

0 

9209 

0 

4299 

0 

7936 

0 

4452 

0 

4265 

0 

6320 

0 

708 

0 

613 

1 

005 

APR  MAY  JUNE 


1 

2908 

2 

0875 

1 

3427 

1 

3856 

3 

1187 

1 

2536 

1 

4309 

2 

7904 

1 . 

5584 

0 

9764 

2 

8552 

1. 

8195 

0 

8024 

3 

6600 

1 

7884 

0 

9050 

4 

3900 

1 

6725 

1 

2383 

4 

3543 

1 

5114 

1 

8645 

4 

3845 

1 

3556 

2 

6631 

4 

4279 

1 

2653 

2 

9758 

4 

0066 

1 

2004 

2 

4063 

3 

8456 

1 

1362 

1 

8183 

3 

6  07 

1 

0492 

1 

9475 

3 

3069 

1 

0119 

2 

7127 

2 

9928 

1 

1734 

2 

9571 

2 

6886 

0 

9869 

3 

0040 

2 

4020 

1 

0357 

3 

2358 

2 

1593 

0 

9342 

2 

6240 

2 

0096 

0 

8211 

1 

9550 

1 

9327 

0 

7673 

1 

7768 

1 

9170 

0 

7149 

1 

7652 

1 

8487 

0 

7299 

1 

6792 

1 

7828 

0 

7074 

1 

4931 

1 

8008 

0 

6998 

1 

5427 

1 

7542 

0 

6998 

2 

2667 

1 

5395 

0 

6898 

2 

9877 

1 

4085 

0 

6549 

2 

3618 

1 

2830 

0 

6449 

2 

1499 

1 

1926 

0 

6099 

2 

5967 

1 

0981 

0 

6330 

3 

2234 

1 

1074 

0 

6352 

1 

3220 

2 

0677 

2 

5512 

1 

0364 

3 

182 

4 

057 

1 

595 

JULY  AUG  SEPT 

0.6099  0.4199  0.3949 

0.4949  0.4199  0.3924 

0.5653  0.4199  0.3874 

0.5361  0.4199  0.3899 

0.5051  0.4199  0.3899 

0.4894  0.4155  0.3899 

0.4999  0.4199  0.3899 

0.4896  0.4199  0.3899 

0.4801  0.4199  0.3899 

0.4676  0.4124  0.3899 

0.4749  0.4024  0.3899 

0.4634  0.3999  0.389: 

0.5044  0.3999  0.3899 

0.4473  0.3999  0.3899 

0.4381  0.3999  0.3899 

0.4399  0.4074  0.3899 

0.4399  0.4099  0.3899 

0.4211  0.4099  0.4052 

0.4188  0.4099  0.4122 

0.4149  0.4061  0.4037 

0.4199  0.4049  0.3961 

0.4161  0.4049  0.3849 

0.4111  0.4011  0.3899 

0.5075  0.3999  0.3973 

0.5149  0.4195  0.4662 

0.4624  0.4124  0.4409 

0.4316  0.3999  0.4211 

0.4211  0.3922  0.4161 

0.4161  0.3987  0.4111 

0.4072  0.3987  0.4099 

0.4174  0.3958   

0.4685  0.4081  0.3996 

0.745  0.649  0.615 


HALFWAY 


DAY 

OCT 

NOV 

1 

0 

4099 

0. 

3949 

2 

0 

4099 

0. 

3949 

3 

0. 

4137 

0. 

3949 

4 

0. 

4149 

0. 

3911 

5 

0. 

4116 

0. 

3937 

6 

0 

4174 

0 

3949 

7 

0. 

4124 

0. 

3911 

8 

0 

4024 

0. 

3899 

9 

0 

3999 

0. 

3899 

10 

0 

3999 

0 

3941 

11 

0 

4037 

0 

4227 

12 

0 

4087 

0 

4383 

13 

0 

4099 

0 

4301 

14 

0 

4099 

0 

4211 

15 

0 

4099 

0 

4249 

16 

0 

4061 

0 

4211 

17 

0 

4049 

0 

4237 

18 

0 

4011 

0 

4287 

19 

0 

4153 

0 

4684 

20 

0 

4137 

0 

4897 

21 

0 

4312 

0 

4606 

22 

0 

4137 

0 

4395 

23 

0 

4074 

0 

4560 

24 

0 

4011 

0 

4332 

25 

0 

3999 

0 

4426 

26 

0 

3961 

0 

4324 

27 

0 

3949 

0 

4512 

28 

0 

3949 

0 

4699 

29 

0 

3949 

0 

4512 

30 

0 

3949 

0 

4499 

31 

0 

3949 

Average  rate,  cfs  0.4062  0.4263 

Total  yield,  inches      0.646  0.656 

Average  annual  rate:     0.8325  cfs. 
Total  annual  yield:     15.587  area  inches 
Peak  flow:     3.5810  cfs,   1400  hrs.   16  Ma 


DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER 


DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

0 

4510 

0. 

6199 

0 

6049 

0 

4499 

1 

3682 

0 

4403 

0. 

5799 

0 

5524 

0 

4499 

1 

6016 

0 

4376 

0. 

5324 

0 

5224 

0 

4799 

1 

3460 

0 

4395 

0.5124 

0. 

5199 

0 

5199 

1 

2621 

0 

4530 

0. 

5024 

0 

5049 

0 

5524 

1 

1148 

0 

4369 

0. 

4961 

0 

4924 

0 

5674 

1 

0422 

0 

4470 

0. 

4836 

0 

4861 

0 

5624 

1 

0156 

0 

4379 

0. 

4949 

0 

4812 

0 

5149 

1 

0320 

0 

4374 

0.4961 

0 

4724 

0 

5374 

1 

1358 

0 

4324 

0. 

4836 

0 

4624 

0 

6032 

1 

4119 

0 

4462 

0. 

4799 

0 

4599 

0 

5961 

1 

6339 

0 

4612 

0. 

4799 

0 

4599 

0 

6299 

1 

7114 

0 

4699 

0. 

4762 

0 

4562 

0 

5774 

1 

6139 

0 

4705 

0. 

5037 

0 

4549 

0 

5482 

1 

5586 

0.4699 

0. 

9739 

0 

4512 

0 

5540 

1 

5084 

0 

4699 

3. 

1739 

0 

4499 

0 

5313 

1 

5449 

0 

4699 

1. 

9511 

0 

4499 

0 

6406 

1 

8305 

0 

4699 

1. 

3416 

0 

4499 

1 

0773 

1 

8441 

0 

4699 

1 

0448 

0 

4499 

2 

0211 

1 

9339 

0 

4712 

0. 

8761 

0 

4499 

2 

2722 

2 

1176 

0.4819 

0. 

7598 

0 

4499 

2 

3368 

2 

2477 

0 

8132 

0 

6886 

0 

4499 

2 

7558 

2 

3055 

4 

7180 

0. 

6540 

0 

4462 

3 

4467 

2 

3301 

4 

0638 

0 

5949 

0 

4412 

3 

9351 

2 

3219 

2 

3706 

0. 

5799 

0 

4436 

4 

1687 

2 

1837 

1 

7076 

0 

6182 

0 

4449 

3 

6156 

2 

.1311 

1 

2941 

0 

6624 

0 

4449 

2 

8263 

2 

.0338 

1 

0222 

0. 

6273 

0 

4562 

2 

2627 

1 

9334 

0 

8108 

0 

6049 

0 

4524 

1 

9195 

1 

.7645 

0.7349 

0. 

5848 

1 

8827 

1 

.6173 

0 

6574 

0 

5648 

2 

0272 

0.8955 

0 

7565 

0.4712 

1 

4784 

1 

6830 

1 

424 

1 

203 

0 

701 

2 

351 

2 

.590 

1955-SEPTEMBER  1956. 


MAY  JUNE  JULY  AUG  SEPT 


1 

4357 

1 

1160 

0 

4942 

0. 

4336 

0. 

4111 

1 

5432 

1 

0541 

0 

4817 

0. 

4336 

0. 

4099 

1 

5318 

1 

0057 

0. 

4942 

0 

4462 

0 

4183 

1 

6076 

0 

9448 

0 

4799 

0 

4499 

0 

4221 

1 

6530 

0 

9189 

0 

4674 

0 

4462 

0. 

4243 

1 

5651 

0 

8736 

0 

4465 

0. 

4449 

0. 

4216 

1 

5198 

0 

8189 

0 

4398 

0 

4449 

0 

4225 

1 

4340 

0 

8006 

0 

4299 

0. 

4412 

0 

4409 

1 

3365 

0 

6674 

0. 

4209 

0. 

4399 

0 

4242 

1 

5018 

0 

6798 

0 

4175 

0 

4199 

0 

4195 

1 

5045 

0 

6748 

0 

4565 

0. 

4288 

0 

4235 

1 

6275 

0 

6474 

0. 

4391 

0 

4357 

0 

4231 

1 

6810 

0 

6249 

0 

4162 

0 

4187 

0 

4220 

1 

8938 

0 

6049 

0 

4154 

0 

4199 

0 

4166 

2 

7783 

0 

6507 

0 

4224 

0 

4199 

0 

4143 

3 

4683 

0 

6726 

0 

4164 

0 

4360 

0 

4127 

3 

2513 

0 

6360 

0 

4162 

0 

4272 

0 

4255 

2 

8392 

0 

6090 

0 

4137 

0 

4199 

0 

4249 

2 

5474 

0 

5780 

0 

4087 

0 

4162 

0 

4259 

2 

3294 

0 

5651 

0 

4249 

0 

4149 

0 

4364 

2 

1875 

0 

5703 

0 

4299 

0 

4111 

0 

4332 

2 

0502 

0 

5749 

0 

4299 

0 

4099 

0 

4206 

1 

8711 

0 

5849 

0 

4322 

0 

4099 

0 

4214 

1 

7643 

0 

5699 

0 

4386 

0 

4099 

0 

4172 

1 

6572 

0 

5324 

0 

4399 

0.4099 

0 

4176 

1 

5339 

0 

4999 

0 

4436 

0 

4099 

0 

4099 

1 

6824 

0 

4999 

0 

4388 

0 

4137 

0 

4111 

1 

5831 

0 

4961 

0 

4863 

0 

4187 

0 

4224 

1 

4066 

0 

4667 

0 

5295 

0 

4199 

0 

4199 

1 

2954 

0 

4671 

0 

4636 

0 

4237 

0 

4199 

1 

1844 

0 

4486 

0 

4174 

1 

8476 

0 

6804 

0 

4446 

0 

4251 

0 

4211 

2 

938 

1 

047 

0 

707 

0.676 

0 

648 

14 


HALFWAY  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PERSECOND,  OCTOBER  1956-SEPTEMBER  1957. 


DAY 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Average  rate,  cfs. 
Total  yield,  inches 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0. 

4199 

0. 

4636 

0. 

,4099 

0. 

4299 

0. 

4093 

0.8234 

1 , 

,0756 

3. 

6751 

4. 

9228 

1. 

1042 

0. 

7272 

0. 

5721 

0. 

4199 

0.4649 

0. 

4212 

0. 

4299 

0. 

401 1 

0. 7552 

1 , 

,1721 

4. 

1585 

2. 

1365 

1. 

2594 

0. 

7104 

0. 

5614 

0. 

4199 

0. 

4686 

0. 

,4174 

0, 

,4299 

0. 

3999 

0. 5439 

0, 

,  8968 

4. 

2097 

6. 

,5391 

1. 

2199 

0 . 

6950 

0. 

5551 

0. 

4199 

0. 

,4736 

0. 

,4111 

0. 

4299 

0. 

4004 

0. 6409 

1 , 

,  0548 

3. 

9483 

5, 

,  1879 

1 . 

1641 

0. 

6957 

0. 

5443 

0. 

4199 

0.4749 

0. 

,  4099 

0. 

4299 

0. 

4014 

0. 6499 

1 , 

,1172 

4. 

0132 

4. 

,8199 

1. 

1200 

0. 

6667 

0. 

4772 

0. 

4199 

0.4749 

0. 

,4137 

0. 

4299 

0. 

4028 

0.5924 

1, 

,  3093 

4, 

,1624 

4. 

,3312 

1. 

0931 

0. 

6569 

0. 

4710 

0. 

4187 

0, 

,4786 

0. 

,4149 

0. 

4299 

0. 

,  3999 

0.6152 

1 , 

,  3278 

4, 

,  2412 

3. 

,8906 

1 . 

0955 

0. 

6460 

0. 

4683 

0. 

.4149 

0. 

4836 

0. 

.4149 

0. 

,4299 

0. 

,  3999 

0.9424 

1 , 

.2192 

4, 

,1051 

3. 

.4609 

1 . 

0506 

0 . 

6348 

0. 

4676 

0. 

4197 

0. 

4849 

0. 

,  4149 

0. 

4299 

0. 

4087 

1 . 6165 

1 , 

,  2100 

4, 

,  0198 

3. 

.3965 

1. 

0048 

0. 

6241 

0. 

4724 

0. 

4199 

0. 

4849 

0. 

.4187 

0. 

4299 

0, 

,4149 

1 . 6294 

1 , 

.4167 

3 , 

.  7762 

3, 

.2380 

1. 

,0207 

0. 

6152 

0. 

4755 

0.4131 

0. 

4849 

0. 

,4199 

0. 

4299 

0. 

4571 

1.2797 

1. 

,8596 

3. 

,3072 

2. 

,  8816 

1. 

0166 

0. 

6658 

0. 

4924 

0. 

4736 

0. 

,  4812 

0, 

.4199 

0. 

,  4299 

0. 

,  4887 

1 . 0373 

2 , 

,0265 

2, 

,  9073 

2. 

.5595 

0. 

9871 

0. 

,6300 

0. 

4796 

0. 

4916 

0. 

,4799 

0. 

,4162 

0, 

,  4299 

0. 

4883 

0.8773 

2, 

.  2265 

3, 

,  2046 

2, 

.5437 

0. 

9519 

0, 

,6095 

0. 

4800 

0. 

,4287 

0. 

,4762 

0, 

.4149 

0, 

.  4299 

0. 

,  4956 

0. 7595 

2 , 

,  3735 

6. 

,  1004 

2, 

.  2983 

0. 

9084 

0. 

,6174 

0. 

,5076 

0. 

4199 

0. 

,4749 

0. 

,4149 

0, 

,  4299 

0. 

,  5231 

0. 6877 

2. 

,1062 

6, 

.24  8 

2, 

.2344 

0. 

,8865 

0, 

,  6066 

0. 

,  4697 

0. 

,4199 

0, 

.4674 

0.4149 

0, 

.4262 

0, 

.5538 

0.6273 

2, 

,0136 

5, 

,1359 

2, 

.4622 

0, 

,8630 

0, 

.6060 

0, 

.4626 

0, 

.4199 

0, 

.4612 

0. 

.4111 

0. 

.4212 

0. 

,  6059 

0. 6340 

1 , 

.  9518 

5. 

.  2374 

2. 

.6287 

0. 

,8811 

0. 

,  5734 

0. 

,4587 

0. 

,4199 

0. 

.4599 

0, 

.4099 

0. 

.  4199 

0. 

.6317 

0. 6432 

2. 

.  1621 

5. 

.  3928 

2, 

.6977 

0. 

8909 

0. 

,  5659 

0. 

,5815 

0. 

4199 

0, 

.4562 

0. 

.4099 

0. 

,  4162 

0, 

,  6516 

0. 6937 

1 , 

,  6403 

5, 

,  9699 

2. 

.5474 

0. 

,8780 

0. 

.  5646 

0. 

,5713 

0. 

,4199 

0. 

.4512 

0, 

.4099 

0. 

,4111 

0. 

,  6590 

0. 7846 

1 , 

,  4223 

6, 

.  5890 

2, 

,4183 

0. 

.8480 

0. 

,  5695 

0. 

,  4978 

0, 

,4199 

0, 

.4462 

0. 

.4099 

0. 

.4099 

0, 

,6294 

0.6764 

1, 

,3263 

5, 

,8291 

2, 

,2505 

0, 

.8307 

0, 

.6033 

0, 

.4912 

0. 

,4199 

0, 

.4412 

0, 

.4099 

0, 

.  4099 

0. 

,  5980 

0. 6323 

1 , 

,  5810 

5 , 

,3198 

2, 

.  1127 

0, 

,8049 

0. 

,  7293 

0, 

,4841 

0, 

,4199 

0. 

.4399 

0, 

.4137 

0 , 

.  4099 

0 . 

.6111 

0. 7186 

2 

,  2281 

5 , 

,  6776 

2 

.0016 

0, 

.7913 

0, 

.5762 

0. 

.4742 

0.4237 

0. 

,4362 

0.4187 

0. 

,  4099 

0, 

.  652 

0.7167 

2, 

,2707 

6. 

,2913 

1 , 

,8586 

0, 

,  7768 

0. 

.5793 

0. 

,4670 

0, 

.4299 

0, 

.4312 

0, 

.4199 

0, 

.4099 

0. 

.  8718 

0. 6209 

2, 

,  1544 

7, 

,  3382 

1 , 

,  7627 

0, 

.  7882 

0.5808 

0, 

.4604 

0, 

.4386 

0, 

.4224 

0, 

.4199 

0. 

.4099 

0. 

.8936 

0.5926 

1. 

,9616 

8, 

,3943 

1 

.6951 

0. 

.7868 

0. 

.5706 

0, 

.4568 

0, 

.4324 

0. 

.4199 

0. 

.4237 

0. 

.4061 

1, 

.2148 

0.6125 

2, 

,0882 

8, 

,6756 

1 , 

,  6302 

0. 

.  7811 

0.5632 

0, 

.4537 

0, 

.4262 

0, 

.4162 

0, 

,4249 

0, 

,  4049 

0. 

.9119 

0.6411 

2, 

,  7555 

7, 

,  7810 

1 . 

,5511 

0. 

.7602 

0, 

.5560 

0. 

,  4528 

0, 

.4436 

0, 

.4149 

0. 

,4287 

0, 

.4049 

0. 6737 

3 

.  5555 

6, 

,  8485 

1, 

,4553 

0, 

.7721 

0, 

.6390 

0. 

.4541 

0.4536 

0, 

.4111 

0, 

,4299 

0, 

,  4049 

0.8215 

3 

.8464 

6, 

,3150 

1, 

,3676 

0, 

.7436 

0, 

,5896 

0, 

,4536 

0, 

.4586 

0, 

,4299 

0. 

.4087 

0.9942 

6, 

,0256 

0, 

.7512 

0. 

.5792 

0, 

.4289 

0, 

.4575 

0, 

,4169 

0, 

,4207 

0, 

.5709 

0.7917 

1 

.8448 

5 

,3194 

2 

.9501 

0, 

.9301 

0, 

.6207 

0, 

.4906 

0, 

.  662 

0, 

,  704 

0, 

,663 

0, 

.669 

0. 

.820 

1.259 

2, 

.839 

8, 

,459 

4 

.540 

1. 

.479 

0, 

.987 

0, 

.755 

Average  annual  rate:     1.2741  cfs. 
Total  annual  yield:     23.86  area  inches 
Peak  flow:     9.0955  cfs,  0200  hrs.  27  May 


HALFWAY  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1957-SEPTEMBER  1958. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

0. 

,4686 

0. 

,4712 

0. 

,4789 

0, 

,4699 

0, 

.4449 

0, 

,8820 

0, 

,9148 

3. 

.5283 

2 

.0873 

0. 

.8423 

0 

.6086 

0 

.4686 

2 

0. 

4858 

0. 

46  74 

0. 

,4599 

0. 

,4549 

0, 

,4486 

0. 

.  7898 

0. 

,8977 

5, 

.5671 

2, 

.5574 

0. 

.82  73 

0 

.6011 

0 

.4582 

3 

0. 

,5912 

0. 

,4674 

0, 

,4659 

0, 

.4499 

0. 

.4536 

0. 

,7611 

0, 

,8573 

6. 

,6436 

2 

.3680 

0, 

.  7711 

0 

.6111 

0 

.4647 

4 

0. 

,6196 

0. 

,4738 

0. 

,4593 

0. 

.4574 

0, 

.4586 

0, 

.  7336 

0, 

,8498 

7, 

,  7951 

2 

.  1664 

0. 

.  7730 

0 

.6033 

0 

.4732 

5 

0. 

,6068 

0. 

,4717 

0, 

,4549 

0. 

,4524 

0. 

.4599 

0, 

,8198 

0, 

,  7748 

8, 

.8609 

1 

.9875 

0. 

.7673 

0 

.5999 

0 

.4724 

6 

0. 

,5014 

0. 

,4743 

0. 

,4481 

0, 

.45  74 

0, 

.4674 

0. 

.  7779 

0, 

,  7074 

9. 

.5241 

1 

.8709 

0, 

.  7430 

0 

.5849 

0, 

.4693 

7 

0. 

,4948 

0. 

,4718 

0, 

,4501 

0. 

.4749 

0, 

.4699 

0, 

,8036 

0, 

.6998 

10, 

.0392 

1 

.7116 

0. 

.7254 

0 

.5820 

0 

.4686 

8 

0, 

,4900 

0. 

,5094 

0. 

,4641 

0. 

.5099 

0, 

.4736 

0, 

,8936 

0, 

.  7149 

7, 

,6131 

1 

.5882 

0, 

.7286 

0 

.5930 

0, 

.5166 

9 

0. 

.4838 

0. 

,5625 

0. 

,4631 

0. 

.5199 

0. 

.4824 

0. 

.8311 

0, 

,6948 

6. 

.  79  72 

1 

.5179 

0. 

.7330 

0 

.6186 

0, 

.4774 

10 

0.4834 

0. 

.5366 

0. 

.4627 

0. 

.5199 

0, 

.4924 

0, 

,  7513 

0, 

,  70  74 

7. 

.4066 

1 

.429  7 

0, 

,7251 

0 

.6024 

0 

.4  752 

11 

0, 

.4861 

0. 

.4855 

0, 

.4641 

0. 

.5199 

0. 

.4911 

0, 

,  7628 

0, 

,8432 

7. 

.9891 

1 

.36  76 

0. 

,  7205 

0 

,5836 

0, 

,4686 

12 

0, 

.4831 

0. 

.4836 

0, 

,4662 

0, 

.5648 

0, 

.4899 

0. 

.  7098 

1, 

.2561 

7, 

.  1921 

1. 

,  309  8 

0. 

7061 

0, 

,5799 

0, 

,4909 

13 

0. 

.4803 

0, 

.4950 

0, 

.4632 

0, 

,5349 

0. 

.4899 

0, 

.6757 

2, 

,1434 

6. 

,2323 

1, 

.2486 

0. 

7080 

0, 

.5862 

0.4649 

14 

0, 

.  7130 

0. 

.5302 

0. 

,4671 

0, 

.5124 

0, 

,5124 

0, 

,6499 

3. 

.2331 

5. 

,4637 

1, 

,2347 

0. 

7055 

0. 

.6049 

0, 

,46  74 

15 

0, 

.5237 

0, 

.4967 

0, 

,5373 

0. 

.4949 

0. 

.5049 

0, 

.6326 

4, 

.6101 

5. 

,0415 

1. 

,  1498 

0. 

7151 

0, 

.5837 

0, 

.4702 

16 

0, 

.4812 

0, 

,5282 

0. 

.6118 

0, 

.4824 

0. 

,5149 

0. 

.6132 

6. 

.0263 

5. 

,  1021 

1, 

,0776 

0. 

7014 

0. 

,5767 

0.4581 

17 

0, 

.4799 

0, 

.5528 

0, 

.6083 

0. 

.4  799 

0, 

.5755 

0, 

.5982 

7. 

,0168 

5. 

,5222 

1. 

,0248 

0. 

6898 

0, 

.5899 

0. 

.4521 

18 

0, 

.4799 

0. 

.4749 

0. 

.5371 

0. 

.4724 

0. 

.  7707 

0. 

.5915 

5, 

.1555 

6, 

,0531 

0. 

,9892 

0. 

6636 

0. 

.5836 

0.4524 

19 

0, 

.4830 

0, 

.4  724 

0. 

.5430 

0, 

.5749 

1. 

.2474 

0. 

.6402 

5. 

,8211 

6. 

,5091 

0, 

,9598 

0. 

6748 

0. 

.5899 

0. 

.4467 

20 

0, 

.4799 

0. 

.4721 

0, 

.5145 

0. 

.5237 

1. 

,8371 

0. 

,  7538 

6, 

,  3158 

6. 

7359 

0, 

.9336 

0. 

6758 

0. 

,5836 

0. 

,4499 

21 

0, 

.4799 

0, 

,4876 

0. 

.4978 

0. 

.4836 

2, 

.2946 

1. 

.0671 

5, 

.3354 

6, 

,8707 

0. 

.9142 

0. 

6755 

0, 

.5915 

0. 

4486 

22 

0, 

.4829 

0. 

.5161 

0, 

.5237 

0. 

.4762 

2. 

,  7013 

1. 

,  3654 

6. 

.8295 

6. 

,7749 

0, 

,895  7 

0. 

6567 

0, 

,6210 

0. 

4285 

23 

0, 

.4878 

0, 

.4  765 

0. 

.6800 

0. 

,4712 

2, 

.6913 

1, 

.5621 

8. 

,  7048 

6. 

,6459 

0. 

,8811 

0. 

6567 

0. 

,5574 

0. 

4248 

24 

0, 

.4894 

0, 

,5104 

0. 

.4832 

0, 

.4662 

2, 

.0100 

1. 

,5467 

4. 

,5115 

6. 

2648 

0, 

,8723 

0. 

6524 

0. 

,5598 

0. 

4512 

25 

0. 

,4799 

0, 

.5146 

0, 

.4753 

0, 

.4612 

2. 

.0304 

1. 

,4565 

2. 

,9551 

5. 

7722 

0, 

,8848 

0. 

6511 

0. 

5433 

0. 

4549 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0. 

.4799 

0. 

,49  74 

0, 

,4651 

0, 

.4599 

0. 

.4851 

0. 

,  7040 

0. 

,4549 

0, 

.4599 

0, 

.4796 

0. 

,5398 

0, 

,4562 

0, 

.4562 

0. 

.4749 

0, 

,6953 

0, 

,4599 

0. 

.4512 

0, 

.4749 

0. 

,5653 

0. 

,4524 

0, 

,4536 

0. 

.4749 

0. 

,4499 

0. 

.4474 

0, 

.5058 

0. 

,5134 

0, 

,4911 

0. 

.4842 

0, 

.803 

0. 

,  790 

0, 

,  781 

0, 

.7  70 

1.6301 
1.2337, 
1.0085 


0.9886 
1.420 


1. 

.3755 

2. 

6697 

5. 

3725 

0. 

,8773 

0. 

,6483 

0, 

,5374 

0, 

,4418 

1, 

,1412 

2. 

6853 

4. 

9222 

0, 

,8206 

0. 

,6474 

0, 

,5449 

0, 

.4424 

0, 

,9848 

2. 

7313 

4. 

39  81 

0. 

,  8442 

0. 

,6449 

0, 

,5876 

0, 

.4436 

0. 

.9298 

2. 

8694 

3. 

9220 

0, 

.8461 

0, 

,7091 

0. 

,5430 

0. 

.4421 

0, 

.9471 

3. 

42  74 

3. 

5080 

0. 

.8480 

0. 

.6748 

0, 

,4858 

0. 

.4375 

0, 

.9798 

3. 

1672 

0, 

,6  349 

0, 

,4820 

0, 

.9049 

3. 

1321 

6. 

2325 

1. 

,  3094 

0, 

,  7049 

0. 

,5779 

0, 

.4594 

1, 

.439 

4. 

820 

9. 

911 

2. 

.015 

1, 

.  121 

0, 

,919 

0, 

.707 

Average  annual  rate:     1.3614  cfs. 
Total  annual  yield:     25.50  area  inches 
Peak  flow:     9.7683  cfs,  0800  hrs.  23  April 
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HALFWAY  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1958-SEPTEMBER  1959. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

1 

0 

4412 

0 

4399 

0 

4312 

0 

4099 

2 

0 

4436 

0 

4362 

0 

4299 

0 

4137 

3 

0 

4436 

0 

4336 

0 

4299 

0 

4187 

4 

0 

4412 

0 

4312 

0 

4262 

0 

4237 

5 

0 

4299 

0 

4386 

0 

4287 

0 

4287 

6 

0 

42  30 

0 

43  74 

0 

4299 

0 

4336 

7 

0. 

4424 

0 

4324 

0 

4287 

0 

4386 

8 

0 

44  74 

0 

4312 

0 

4336 

0 

4399 

9 

0. 

4599 

0 

4312 

0 

4412 

0 

4399 

10 

0.4574 

0 

4431 

0 

4540 

0 

4399 

11 

0. 

4562 

0 

4374 

0 

6678 

0 

4399 

12 

0. 

4624 

0 

4312 

0 

4713 

0 

4399 

13 

0.4674 

0 

4401 

0 

4154 

0 

4399 

14 

0. 

4649 

0 

4520 

0 

4699 

0 

4362 

15 

0. 

4452 

0 

5103 

0 

4399 

0 

4312 

16 

0. 

4405 

0 

4631 

0 

4174 

0 

4299 

17 

0. 

4404 

0 

4512 

0 

4199 

0 

4299 

18 

0. 

4305 

0 

4259 

0 

4199 

0 

4299 

19 

0. 

4262 

0 

4967 

0 

4124 

0 

4349 

20 

0. 

4363 

0 

4959 

0 

4099 

0 

4024 

21 

0. 

4340 

0 

4  743 

0 

4099 

0 

4499 

22 

0. 

4329 

0 

4481 

0 

4099 

0 

4499 

23 

0. 

4399 

0 

4412 

0 

4099 

0 

4499 

24 

0. 

4399 

0 

4399 

0 

4099 

0 

4499 

25 

0. 

4427 

0 

4324 

0 

4099 

0 

4499 

26 

0. 

4399 

0 

4312 

0. 

4099 

0 

4499 

27 

0. 

4399 

0. 

4  349 

0 

4099 

0. 

4499 

28 

0. 

4399 

0. 

4349 

0. 

4099 

0. 

4499 

29 

0. 

4287 

0 

4349 

0 

4099 

0 

4499 

30 

0. 

4336 

0. 

4349 

0. 

4099 

0 

4499 

31 

0. 

4374 

0 

4099 

0. 

4499 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0.4421 
0.  703 


0.4458 
0.686 


0.4320 
0.687 


0.4371 
0.695 


FEB 

0.4499 
0.4499 
0.4499 
0.4499 
0.4499 

0.4499 
0.4499 
0.4499 
0.4499 
0.4536 

0.6275 
0.4586 
0.4374 
0.4412 
0.4449 

0.4599 
0.4686 
0.4586 
0.4512 
0.4499 

0.45  36 
0.4549 
0.4512 
0.4499 
0.4499 

0.4462 
0.4449 
0.4524 


0.4512 
0.648 


MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0 

5482 

0 

9881 

1 

.8875 

0 

.  79  74 

0 

.4574 

0 

42  74 

0 

.  3999 

0 

7054 

I 

9  336 

2 

3715 

0 

.  7748 

0 

.44  88 

0 

4262 

0 

.3999 

0 

6981 

2 

3933 

1 

8985 

0 

.  7599 

0 

.4424 

0 

4212 

0 

.3999 

0 

6223 

2 

5817 

1 

7642 

0 

.  7461 

0 

4424 

0 

4174 

0 

.  3999 

0 

5582 

3 

0020 

1 

7200 

0 

7223 

0 

.4366 

0 

4070 

0 

.3999 

0 

5297 

3 

1360 

1 

7177 

0 

.  7022 

0 

.4323 

0 

3987 

0 

.3999 

0 

5224 

2 

7620 

1 

6984 

0 

.6998 

0 

.4182 

0 

3949 

0 

.3999 

0 

5638 

2 

0304 

1 

7719 

0 

.6861 

0 

4188 

0 

3949 

0 

.  3961 

0 

5846 

1 

5071 

1 

8129 

0 

.6578 

0 

.  4149 

0 

3949 

0 

.3987 

0 

5824 

1 

2006 

1 

7407 

0 

6519 

0 

.4096 

0 

3949 

0 

.4037 

0 

5686 

1 

1049 

1 

6476 

0 

.6416 

0 

4094 

0 

3987 

0 

.4049 

0 

6132 

1 

189  3 

1 

6013 

0 

.6247 

0 

.4199 

0 

3961 

0 

.4049 

0 

6663 

1 

2338 

1 

5242 

0 

.6065 

0 

.4162 

0 

39  11 

0 

.4087 

0 

6407 

1 

1976 

1 

4989 

0 

5974 

0 

4287 

0 

3899 

0 

.4061 

0 

5829 

1 

0847 

1 

4392 

0 

5857 

0 

.4449 

0 

3861 

0 

.4124 

0 

5849 

0 

9210 

1 

3689 

0 

.5249 

0 

4412 

0 

3849 

0 

.4074 

0 

5734 

0. 

8590 

1 

3000 

0 

.5087 

0 

4262 

0 

3849 

0 

.4049 

0 

7435 

0 

9998 

1 

2257 

0 

5020 

0 

4199 

0 

4111 

0 

.4049 

0 

7536 

0 

8323 

1 

179  7 

0 

4961 

0 

4199 

0 

4249 

0 

.4087 

0 

7215 

0 

6824 

1 

1248 

0 

4904 

0 

4199 

0 

44  74 

0 

.4174 

0 

6933 

0 

7764 

1 

0673 

0 

4807 

0 

4049 

0 

4386 

0 

.4162 

0 

7855 

1 

1035 

0 

9648 

0 

4961 

0 

3999 

0 

4312 

0 

.4037 

0 

9513 

1 

839  7 

0 

9  39  8 

0 

4812 

0 

3999 

0 

4262 

0 

.4149 

1 

0110 

2. 

3984 

0 

9398 

0 

4718 

0 

3999 

0 

4212 

0 

4162 

1 

0154 

2. 

5073 

0 

9398 

0 

4673 

0 

3999 

0 

4124 

0 

4187 

0 

8298 

2 

7631 

0 

9398 

0 

4836 

0 

3999 

0 

4061 

0 

.4199 

0 

85  35 

2. 

8591 

0 

9  39  8 

0 

4824 

0 

3999 

0 

4049 

0 

4199 

0 

7829 

2 

7106 

0 

9  398 

0 

4861 

0 

3999 

0 

4011 

0 

4199 

0 

7301 

2. 

5665 

0 

9448 

0 

4937 

0 

4074 

0 

3999 

0 

4199 

0 

6973 

2. 

5498 

0 

8998 

0 

4699 

0 

4137 

0 

3999 

0 

4199 

0 

6736 

0 

8348 

0 

4137 

0 

3999 

0. 

6898 

1. 

7902 

1 

3753 

0 

5861 

0 

4194 

0.4075 

0 

4081 

1. 

09  7 

2. 

755 

2 

187 

0 

902 

0 

66  7 

0 

648 

0 

628 

Average  annual  rate:     0.65  70  cfs. 
Total  annual  yield:     12.30  area  inches 
Peak  flow:     3.4513  cfs,   1800  hrs.  6  April 


HALFWAY  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1959-SEPTEMBER  1960. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0 

4199 

0 

4299 

0 

4287 

0 

3999 

0 

4349 

0 

4299 

1 

2855 

1 

3876 

0 

9010 

0 

.4882 

0 

4404 

0 

.4567 

2 

0 

4199 

0 

4299 

0 

4299 

0 

3999 

0 

4370 

0 

4299 

1 

2411 

1 

7590 

0 

8661 

0 

.4863 

0 

4304 

0 

.4355 

3 

0 

4162 

0 

4299 

0 

4299 

0 

4049 

0 

4056 

0 

4299 

1 

4561 

1 

9553 

0 

84  75 

0 

4852 

0 

4254 

0 

.4497 

4 

0 

4111 

0 

4299 

0 

4299 

0 

4099 

0 

3899 

0 

4299 

2 

6692 

2 

2937 

0 

8156 

0 

4843 

0 

4193 

0 

.4357 

5 

0 

4061 

0 

4504 

0 

4299 

0 

4099 

0 

3899 

0 

4299 

3 

8041 

2 

2683 

0 

7910 

0 

4596 

0 

4154 

0 

4324 

6 

0 

4011 

0 

4435 

0 

4299 

0 

4099 

0 

3899 

0 

5  780 

3 

7538 

2 

.3239 

0 

7771 

0 

4615 

0 

4231 

0 

4306 

7 

0 

3999 

0 

4349 

0 

4299 

0 

4099 

0 

3899 

0 

7011 

3 

6631 

2 

4499 

0 

8070 

0 

4575 

0 

4228 

0 

42  70 

8 

0 

3999 

0 

4  349 

0 

4299 

0 

4099 

0 

4273 

0 

6636 

3 

6467 

2 

.5163 

0 

8171 

0 

4571 

0 

3989 

0 

4257 

9 

0 

3999 

0 

4312 

0 

4224 

0 

4061 

0 

4072 

0 

60-32 

3 

8150 

2 

5628 

0 

7953 

0 

4602 

0 

4030 

0 

4256 

10 

0 

3999 

0 

4299 

0 

4199 

0 

4049 

0 

4116 

0 

5436 

3 

8004 

2 

59  35 

0 

7500 

0 

4675 

0 

4056 

0 

4255 

11 

0 

3999 

0 

4299 

0 

4199 

0 

39  88 

0 

3999 

0 

5124 

3 

7438 

2 

6040 

0 

7214 

0 

4536 

0 

4074 

0 

.4256 

12 

0 

3999 

0 

4299 

0 

4199 

0 

3995 

0 

4011 

0 

4949 

3 

6586 

2 

5542 

0 

7046 

0 

4423 

0 

4077 

0 

42  30 

13 

0 

3999 

0 

4322 

0 

4199 

0 

384  3 

0 

4670 

0 

4  799 

3 

5819 

2 

4615 

0.6471 

0 

4420 

0 

409  8 

0 

4218 

14 

0 

3999 

0 

4720 

0 

4237 

0 

3799 

0 

4245 

0 

4787 

3 

2460 

2 

3829 

0 

6373 

0 

4402 

0 

4087 

0 

4224 

15 

0 

3961 

0 

4312 

0 

4287 

0 

3799 

0 

4199 

0 

5054 

2 

9114 

2 

2532 

0 

6376 

0 

4316 

0 

4149 

0 

4257 

16 

0 

3911 

0 

4299 

0 

4262 

0 

4326 

0 

4199 

0 

4859 

2. 

5405 

2 

1138 

0 

6286 

0 

416  7 

0 

4274 

0 

4268 

17 

0.3899 

0 

4262 

0 

4212 

0 

5651 

0 

4212 

0 

4486 

2 

2462 

1 

9822 

0 

6199 

0 

4106 

0 

4270 

0 

4341 

18 

0 

3899 

0 

4249 

0 

4162 

0,6105 

0 

4249 

0 

5128 

2 

0194 

1 

9278 

0 

6056 

0 

4259 

0 

4230 

0 

4271 

19 

0 

4011 

0 

4249 

0 

4111 

0 

4391 

0 

4249 

0 

8351 

1 

8712 

1 

7835 

0 

6030 

0 

4259 

0 

4174 

0 

4231 

20 

0 

4162 

0 

4249 

0 

4061 

0 

3712 

0 

4237 

1 

7755 

1 

8793 

1 

6615 

0,6009 

0 

.4231 

0 

4113 

0 

4237 

21 

0.4199 

0 

4249 

0 

4011 

0 

3789 

0 

4199 

2 

8159 

2 

1261 

1 

5148 

0 

5984 

0 

4190 

0 

4107 

0 

4218 

22 

0 

4199 

0 

4249 

0 

3999 

0 

3799 

0 

4199 

3 

2932 

2 

3724 

1 

4235 

0 

5888 

0 

4185 

0.4410 

0 

4249 

23 

0 

4199 

0 

4249 

0 

3999 

0 

3916 

0 

4230 

4 

1081 

2 

29  74 

1 

3299 

0 

5813 

0 

4185 

0 

4430 

0 

4268 

24 

0 

4199 

0 

4249 

0 

3999 

0 

3799 

0 

4237 

5 

2749 

1 

9584 

1 

2651 

0 

5728 

0 

4180 

0 

4386 

0 

4237 

25 

0 

4199 

0 

4249 

0 

3961 

0 

3847 

0 

4199 

5 

1207 

7759 

1 

1868 

0 

5583 

0 

4187 

0 

4368 

0 

4227 

26 

0 

4199 

0 

4249 

0 

3949 

0 

4324 

0 

4274 

4 

5410 

1 

6397 

1 

1200 

0 

5488 

0 

42  79 

0 

4303 

0 

4218 

27 

0 

4237 

0 

4249 

0 

3949 

0 

4314 

0 

4299 

3 

9  880 

1 

5529 

1 

1312 

0 

5378 

0 

4295 

0 

4293 

0 

4154 

28 

0 

4287 

0 

4249 

0 

3949 

0 

4336 

0 

4299 

3 

5004 

1. 

4954 

1 

0620 

0 

5173 

0 

4320 

0 

4293 

0 

4099 

29 

0 

4262 

0.4249 

0.3949 

0 

4383 

0 

4299 

2 

7329 

1 

4635 

1 

0017 

0 

4972 

0 

4268 

0 

4285 

0 

4099 

30 

0.4287 

0.4249 

0.3949 

0.4362 

2 

1883 

1 

4677 

0 

9761 

0 

4946 

0 

4267 

0 

4241 

0 

4113 

31 

0 

4299 

0 

3911 

0 

4  349 

1 

7757 

0 

9440 

0 

4388 

0 

4227 

Average  rate 

cfs 

0 

4100 

0 

4308 

0 

4138 

0 

4176 

0 

4181 

1 

6488 

2 

4992 

1 

8318 

0 

6687 

0 

4415 

0 

4220 

0 

4263 

Total  yield. 

inches 

0 

652 

0 

663 

0 

658 

0 

664 

0 

622 

2 

622 

3. 

846 

2 

913 

1 

029 

0 

702 

0 

671 

0 

656 

Average  annual  rate:     0.8384  cfs. 
Total  annual  yield:     15.70  area  inches 
Peak  flow:     4.4640  cfs,   1700  hrs.  9  April 
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HALFWAY  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  I960-SEPTEMBER  1961. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0 

4099 

0 

4237 

0 

4457 

0 

4199 

0 

4099 

0 

4499 

1 

1952 

1 

1781 

0 

.5311 

Q 

An  AQ 

0 

4099 

u 

2 

0. 

4099 

0 

4237 

0 

4378 

0 

4199 

0 

4137 

0 

4499 

1 

8424 

1 

1433 

0 

5  30  3 

Q 

40  3  7 

0 

4099 

n 
u 

3 

0 

4099 

0 

4376 

0 

4368 

0 

4199 

0 

4185 

0 

4544 

2 

5081 

1 

09  85 

Q 

0 

4087 

u 

4 

0. 

4099 

0 

4457 

0 

4603 

0.4199 

0 

4199 

0 

4591 

2 

6449 

0 

9967 

0 

.5157 

0 

3999 

0 

4088 

0 

.4120 

5 

0 

4099 

0 

4412 

0 

5061 

0 

4199 

0 

4237 

0 

4641 

2 

2591 

0 

9090 

0 

.52  35 

0 

3999 

0 

4099 

0 

.4199 

6 

0.4099 

0 

4738 

0 

4557 

0 

4199 

0 

4287 

0 

4813 

1 

9319 

0 

8770 

0 

.4920 

0 

3999 

0 

4349 

n 

A  I  "^7 

.  4  i  J  / 

7 

0. 

4099 

0 

4815 

0 

4237 

0 

4199 

0 

4299 

0 

4987 

1 

60  71 

0 

9411 

0 

.  4836 

0 

399  3 

0 

4187 

n 

A  I  AQ 
.41  4" 

8 

0. 

4 106 

0 

4520 

0 

4199 

0 

4199 

0 

4299 

0 

4466 

1 

2694 

0 

8565 

Q 

Q 

AQ 

0 

4099 

fi 
u 

A  1  A  Q 
,  H  iHy 

9 

0. 

4149 

0 

4496 

0 

4199 

0 

4199 

0 

4299 

0 

4449 

1 

0598 

0 

8382 

0 

4698 

0 

3937 

0 

4080 

0 

.4204 

10 

0. 

4149 

0 

4610 

0 

4199 

0 

4199 

0. 

4  36  7 

0 

4551 

0 

9098 

0 

8361 

0 

.4643 

0 

3899 

0 

4028 

0 

.4157 

11 

0. 

4149 

0 

4512 

0 

4199 

0 

4199 

0 

4440 

0 

4599 

0 

8348 

0 

8533 

Q 

.4577 

0 

3899 

0 

3999 

Q 

.4077 

12 

0. 

4149 

0 

4698 

0 

4199 

0 

4199 

0 

4428 

0 

4668 

0 

8167 

0 

8461 

Q 

4581 

Q 

JO"  y 

0 

4083 

n 
u 

AOR 

13 

0. 

4187 

0 

4812 

0 

4199 

0 

4162 

0 

4314 

0 

5980 

0 

8001 

0 

8101 

Q 

H  J  J  O 

Q 

0 

4109 

n 

A  1  QQ 

14 

0. 

4199 

0 

46  34 

0 

4199 

0 

4149 

0 

4366 

0 

8153 

0 

7458 

0 

7817 

0 

4553 

0 

3899 

0 

4077 

0 

.4199 

15 

0. 

4199 

0 

4649 

0 

4199 

0 

4149 

0 

4399 

1 

0258 

0 

7292 

0 

7977 

0 

4554 

0 

3899 

0 

4049 

0 

.4199 

16 

0. 

4199 

0 

4593 

0 

4199 

0 

4149 

0 

4  399 

1 

2219 

0 

7511 

0 

9249 

Q 

4521 

0 

3899 

0 

4185 

0 

.4223 

17 

0. 

4199 

0 

4707 

0 

4199 

0 

4111 

0 

4399 

0 

8567 

0 

8601 

0 

7164 

Q 

4438 

Q 

ooy  y 

0 

4070 

Q 

AAQO 

18 

0. 

4199 

0 

4612 

0 

4199 

0 

4099 

0 

4686 

0 

7687 

0 

9184 

0 

6926 

0 

4410 

0 

3899 

0 

3977 

Q 

.  6  766 

19 

0. 

4199 

0 

4599 

0 

4199 

0 

4099 

0 

4562 

0 

6559 

1 

080  7 

0 

6853 

0 

4376 

0 

3899 

0. 3949 

Q 

55  35 

20 

0. 

4199 

0 

4599 

0 

4199 

0 

4099 

0. 

4424 

0 

60  74 

1 

0806 

1 

9044 

0 

4353 

0 

3877 

0 

3987 

0 

.4607 

21 

0. 

4199 

0. 

4536 

0 

4199 

0. 

4099 

0. 

4600 

0 

5872 

1 

0291 

0 

6728 

0 

42  70 

0 

3832 

0 

3891 

0 

4349 

22 

0. 

4199 

0. 

4459 

0 

4199 

0. 

4099 

0. 

4612 

0. 

6205 

0 

9590 

0 

6507 

0 

4250 

0 

3910 

0 

3749 

0 

.4147 

23 

0. 

4199 

0. 

4424 

0. 

4199 

0 

4099 

0. 

5068 

0 

8580 

0 

866  3 

0 

6332 

0 

4222 

0 

3928 

0 

389  7 

0 

4099 

24 

0. 

4199 

0. 

4436 

0. 

4199 

0. 

4099 

0. 

5032 

1 

19  36 

0 

7745 

0 

6144 

0 

4217 

0 

3948 

0 

4104 

0 

.4099 

25 

0. 

4199 

0 

4615 

0 

4199 

0 

4099 

0 

4615 

1 

1770 

0 

7580 

0 

6049 

0 

4214 

0 

4035 

0 

4146 

0 

.4099 

26 

0 

4224 

0 

4521 

0 

4199 

0 

4099 

0. 

5357 

0 

9933 

0. 

7289 

0 

5911 

0 

4176 

0 

4138 

0 

4061 

0 

4099 

27 

0 

4237 

0. 

4559 

0 

4199 

0 

4099 

0. 

4887 

0 

8630 

0. 

7184 

0 

5765 

0 

4131 

0 

4135 

0 

4037 

0 

4099 

28 

0 

4249 

0. 

4523 

0 

4199 

0 

4099 

0. 

4499 

0 

7539 

0. 

7883 

0 

5582 

0 

4099 

0 

409  7 

0 

3999 

0 

4099 

29 

0 

4249 

0. 

5100 

0 

4199 

0 

4099 

0 

7504 

0. 

9575 

0 

5453 

0 

4099 

0 

4000 

0 

4095 

0 

4099 

30 

0 

4249 

0. 

4507 

0 

4199 

0 

4099 

0 

8770 

1 . 

1337 

0 

5516 

0 

4061 

0 

4049 

0 

4099 

0 

4099 

31 

0 

4249 

0 

4199 

0 

4099 

1 

2178 

0 

5399 

0 

4092 

0 

4099 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0.4176 
0.664 


0.4568 
0.  703 


0.4270 
0.679 


0.4144 
0.659 


0.4484 
0.644 


0. 7087 
1.127 


1.  1521 
1.  773 


0.8137 
1.294 


0.4555 
0.  701 


0. 3968 
0.631 


0.4062 
0.646 


0.4438 
0.683 


Average  annual  rate:     0.5451  cfs 
Total  annual  yield:     10.20  area  inches 
Peak  flow:     3.0390  cfs,   1600  hrs.   3  April 


HALFWAY  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1961-SEPTEMBER  1962. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0. 

4099 

0 

4599 

0 

4887 

0 

4762 

0 

5574 

0 

6099 

2 

6855 

4 

5249 

1 

9569 

0 

.  8794 

0 

.5961 

0 

.4783 

2 

0 

4061 

0 

4649 

0 

5355 

0 

4799 

0 

7285 

0 

6299 

3 

7456 

4 

4594 

2 

6642 

0 

.8461 

0 

.5893 

0 

.4647 

3 

0 

4049 

0,4849 

0 

5361 

0 

4799 

0 

9373 

0 

6574 

3 

9465 

4 

6913 

2 

5640 

0 

.8382 

0 

.5824 

0 

.4649 

4 

0. 

4049 

0 

5199 

0 

5662 

0 

4799 

1 

0473 

0 

6798 

4. 

1766 

5 

1574 

2 

5249 

0 

.  7789 

0 

.5730 

0 

.4624 

5 

0 

4011 

0 

5899 

0 

5457 

0 

4799 

1 

1372 

0 

7048 

4. 

3931 

5 

7555 

2 

2958 

0 

.  7192 

0 

.5774 

0 

.4624 

6 

0 

4028 

0 

6199 

0 

5299 

0 

4799 

1 

1997 

0 

7449 

4 

6134 

5 

9939 

2 

2424 

0 

.7177 

0 

.5774 

0 

.4624 

7 

0.4212 

0 

6199 

0.5111 

0 

4799 

1 

0973 

0 

7748 

4. 

8550 

6 

0865 

2 

1183 

0 

.  7350 

0 

.5469 

0 

.4624 

8 

0 

4219 

0 

4920 

0 

5008 

0 

4799 

1 

0023 

0 

8161 

5 

1008 

5 

9712 

1 

9885 

0 

.  7320 

0 

.5472 

0 

.4615 

9 

0 

4607 

0 

6130 

0 

5153 

0 

4  799 

0 

9475 

0 

8498 

5. 

359  7 

5 

8451 

1 

8732 

0 

.7170 

0 

.5264 

0 

.4624 

10 

0 

4333 

0 

5793 

0 

4512 

0 

4799 

2 

1642 

0 

8861 

5. 

6039 

5 

5441 

1 

7643 

0 

7155 

0 

.4916 

0 

.4599 

1 1 

0.4481 

0 

4  705 

0 

4403 

0 

4786 

4 

4980 

0 

9398 

5. 

8611 

5 

1805 

1 

6523 

0 

.  7086 

0 

4743 

0 

.4599 

12 

0 

4340 

0 

4655 

0 

4399 

0 

4736 

4 

9196 

0 

9  79  8 

6 

0930 

4 

9127 

1 

5658 

0 

.7038 

0 

4  724 

0 

.4599 

13 

0 

4262 

0.4584 

0 

4399 

0 

4699 

3 

4561 

1 

0473 

6 

3575 

4 

4835 

1 

4789 

1 

1951 

0 

4736 

0 

4599 

14 

0 

4212 

0 

4391 

0 

4349 

0 

4699 

2 

5582 

1 

1198 

6. 

0486 

4 

1182 

1 

4244 

0 

8454 

0 

4738 

0 

4599 

15 

0 

4199 

0 

4383 

0 

4324 

0 

4699 

2 

1156 

1 

1873 

6. 

6598 

3 

7185 

1. 

4109 

0 

7995 

0 

4730 

0 

4599 

16 

0 

4199 

0 

4748 

0 

4299 

0 

4699 

1 

7864 

1 

2482 

7. 

1312 

3 

3739 

1 

4350 

0 

7423 

0 

4830 

0 

4599 

17 

0 

4199 

0 

4404 

0 

4292 

0 

4699 

1 

4845 

1 

3062 

7. 

705  7 

3 

2158 

1. 

34  72 

0 

6878 

0 

4863 

0 

4599 

18 

0 

4199 

0 

4347 

0 

4299 

0 

4699 

1 

2495 

1 

3862 

8. 

0148 

2 

9165 

1. 

2498 

0 

6890 

0 

4863 

0 

4599 

19 

0 

4093 

0 

4328 

0 

4262 

0 

4699 

1 

0861 

1 

5087 

7. 

9474 

2 

74  35 

1. 

1777 

0 

6851 

0 

4810 

0 

4599 

20 

0 

3822 

0 

4319 

0 

4581 

0 

4662 

0 

9795 

1 

8577 

8. 

0693 

2 

6579 

1. 

1189 

0 

6667 

0 

4  791 

0 

4636 

21 

0 

4016 

0 

4299 

0 

4614 

0 

4649 

0 

8492 

2 

0409 

6. 

4489 

2 

5492 

1. 

0806 

0 

6  760 

0 

4787 

0 

4649 

22 

0 

3999 

0 

4299 

0 

4541 

0 

4649 

0 

7423 

2 

1521 

5. 

8318 

2 

4954 

1. 

0623 

0 

6847 

0 

4827 

0 

4649 

23 

0 

4042 

0 

4299 

0 

4593 

0 

4649 

0 

6877 

2 

2648 

6. 

9003 

2 

5247 

1. 

0289 

0 

6771 

0. 

4860 

0 

4649 

24 

0 

3999 

0 

4262 

0 

4719 

0 

4649 

0 

6695 

2 

3793 

7. 

1756 

2 

5836 

0. 

9923 

0 

6869 

0 

4810 

0 

4686 

25 

0 

3999 

0 

4301 

0 

4749 

0 

4612 

0 

6344 

2 

4955 

7. 

1969 

2 

6206 

0. 

9669 

0 

6619 

0 

4777 

0 

4699 

26 

0 

3999 

0 

4349 

0 

4749 

0 

4599 

0 

6099 

2 

6133 

8. 

7794 

2. 

6504 

0. 

9465 

0 

6399 

0 

4739 

0 

4699 

27 

0 

3999 

0 

4475 

0 

4749 

0 

4636 

0. 

5999 

2 

7327 

8. 

5727 

2 

702  7 

0. 

9198 

0 

6442 

0 

4708 

0 

4699 

28 

0 

4149 

0.4894 

0.4749 

0 

4612 

0 

5999 

2 

8538 

7. 

5039 

2 

8266 

0. 

8957 

0 

6397 

0 

4762 

0 

5001 

29 

0 

4348 

0 

4913 

0.4749 

0 

4657 

2 

9972 

6. 

2085 

3. 

1255 

0. 

8898 

0 

6401 

0. 

4793 

0 

4824 

30 

0 

4020 

0 

4899 

0 

4739 

0 

4958 

3 

1478 

5. 

1899 

3. 

1372 

0. 

8998 

0 

6165 

0. 

4800 

0. 

4799 

31 

0 

4649 

0 

4662 

0 

4999 

3 

3222 

3. 

0399 

2 

7310 

0. 

4772 

Average  rate 

cfs 

0 

4194 

0 

4770 

0 

4767 

0 

4  735 

1 

4412 

1 

5  784 

6. 

1511 

3 

9228 

1. 

5180 

0 

7974 

0. 

5050 

0 

4659 

Total  yield, 

inches 

0 

667 

0 

734 

0 

758 

0 

753 

2, 

070 

2 

510 

9. 

466 

6 

238 

2. 

336 

1 

268 

0.803 

0,717 

Average  annual  rate:     1.5189  cfs. 
Total  annual  yield:     28.32  area  inches 
Peak  flow:     9.1400  cfs,  1700  hrs.  26  April 
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HALFWAY  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1962-SEPTEMBER  1963. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0 

4762 

0 

4299 

0 

4299 

0 

4199 

0 

4199 

0 

4599 

1 

2564 

3 

7325 

1 

.2027 

0 

7024 

43u  J 

0 

4699 

2 

0.4747 

0 

4312 

0 

4299 

0 

4199 

0.4237 

0 

4599 

1 

0826 

3 

9  320 

1 

.  2974 

0 

6845 

n 

0 

4696 

3 

0 

4699 

0 

4349 

0 

4299 

0 

4199 

0 

4287 

0 

4599 

0 

8602 

3 

6992 

1 

.4214 

0 

6716 

0 

4781 

4 

0 

4699 

0 

4349 

0 

4299 

0 

4199 

0 

4336 

0 

4599 

0 

7802 

4 

02  38 

I 

n 
u 

0  J  J  J 

n 
u 

U 

/.  7  0  c; 

5 

0 

4  736 

0 

4  349 

0 

4299 

0 

4199 

0 

4  386 

0 

4599 

0 

7680 

4 

6  708 

1 

2820 

0 

6386 

0 

452 

0 

4623 

6 

0 

4730 

0 

4349 

0 

4287 

0 

4199 

0 

44  36 

0 

4599 

0 

8607 

5258 

1 

.2855 

0 

6390 

n 
u 

0 

4715 

7 

0 

4699 

0 

4336 

0 

4212 

0 

4 199 

0 

4486 

0 

4599 

I 

455  7 

4 

19  39 

1 

.2484 

0 

6294 

u 

H  4  OD 

0 

4736 

8 

0 

4699 

0 

4299 

0 

4199 

0 

4199 

0 

4536 

0 

4599 

2 

3149 

3 

9171 

1 

.1749 

0 

62  34 

u 

0 

4686 

9 

0 

4674 

0 

4299 

0 

4199 

0 

4199 

0 

4512 

0 

4599 

2 

1 85 1 

4 

0254 

I 

.2144 

A 

u 

OLD/ 

Q 

4430 

U 

10 

0 

4636 

0 

4299 

0 

4199 

0 

4199 

0 

4499 

0 

4599 

1 

9013 

3 

7689 

1 

854  3 

0 

5978 

0 

4414 

0 

4636 

11 

0 

4549 

0 

4299 

0 

4199 

0 

4199 

0 

4499 

0 

9987 

2 

0309 

3 

36  70 

2 

0066 

0 

6196  ■ 

Q 

4388 

0 

4599 

12 

0 

4699 

0 

4299 

0 

4199 

0 

4199 

0 

4499 

0 

4911 

2 

1983 

3 

1445 

1 

.8505 

0 

6371 

Q 

4  370 

0 

4599 

13 

0 

4649 

0 

4299 

0 

4199 

0 

4199 

0 

4499 

0 

4488 

\ 

9  833 

2 

9128 

1 

6942 

0 

5984 

Q 

4  354 

0 

6180 

14 

0 

4759 

0 

4299 

0 

4199 

0 

4  199 

0 

4499 

0 

44  70 

I 

9011 

2 

8375 

I 

5967 

Q 

S  S  7  7 

0 

4  34 1 

fl 

A  7QQ 

15 

0 

4896 

0 

4299 

0 

4199 

0 

4199 

0 

4499 

0 

4409 

2 

0989 

2 

8891 

1 

4496 

0 

5126 

0 

4331 

0 

4736 

16 

0 

4621 

0 

4299 

0 

4199 

0 

4199 

0 

4499 

0 

44  78 

2 

09  39 

2 

9  394 

1 

.  3227 

0 

5266 

Q 

4354 

0 

4724 

17 

0 

4586 

0 

4299 

0 

4199 

0 

4199 

0 

4499 

0 

4462 

2 

29  38 

2 

879  3 

1 

.2195 

0 

5224 

Q 

4  354 

0 

4746 

18 

0 

4499 

0 

4299 

0 

4199 

0 

4199 

0 

4499 

Q 

4449 

2 

36 1 3 

2 

86  78 

1 

1747 

0 

5530 

Q 

4269 

0 

4774 

19 

0 

4499 

0 

4336 

0 

4199 

0 

4199 

0 

4499 

0 

4906 

2 

4519 

2 

7988 

I 

102  7 

Q 

560  7 

0 

4251 

Q 

4  712 

20 

0 

4524 

0 

4349 

0 

4199 

0 

4199 

0 

4707 

0 

6870 

2 

5369 

2 

7387 

1 

.0461 

0 

5553 

0 

4262 

0 

4748 

21 

0 

4491 

0 

4349 

0 

4199 

0 

4199 

0 

4618 

2437 

2 

5  752 

2 

630  7 

1 

00  70 

0 

5638 

0 

4254 

0 

4712 

22 

0 

4436 

0. 

4  349 

0 

4 199 

0 

4  199 

0 

4620 

I 

3969 

2 

6780 

2 

5 1  39 

0 

.9764 

0 

5287 

0 

4244 

0 

4686 

23 

0 

4449 

0 

4349 

0 

4  199 

0 

4  199 

0 

4588 

1 

3763 

2 

8754 

2 

381 8 

0 

9336 

0 

4720 

0 

425  7 

0 

4649 

24 

0 

4449 

0. 

4336 

0. 

4199 

0 

4199 

0 

4609 

1 

1  392 

2 

9218 

2 

2566 

0 

.9027 

0 

4516 

0 

4249 

0 

4649 

25 

0.4436 

0. 

4299 

0 

4199 

0 

4199 

0 

4  744 

0 

9585 

3 

3900 

2 

1 129 

0 

8686 

0 

445 1 

0 

4268 

0 

46  36 

26 

0 

4324 

0. 

4299 

0 

4199 

0 

4199 

0 

4753 

0 

9387 

4 

2197 

1 

9149 

0 

.8323 

0 

4521 

0 

4249 

0 

4599 

27 

0 

4299 

0 

4299 

0 

4199 

0 

4199 

0 

4699 

I 

0694 

5 

5  719 

1 

75  78 

0 

.  7948 

0 

4547 

0 

4249 

0 

4599 

28 

0 

4299 

0 

4299 

0 

4199 

0 

4199 

0 

4599 

1 

5408 

7 

2654 

1 

62  36 

0 

.  7561 

0 

4507 

0 

4237 

0 

.4586 

29 

0 

4299 

0 

4299 

0 

4199 

0 

4199 

1 

39  32 

7 

1740 

1 

5116 

0 

.  7449 

0 

4447 

0 

4212 

0 

4549 

30 

0 

4299 

0 

4299 

0 

4199 

0 

4199 

1 

4195 

5 

1855 

1 

4189 

0 

.  7399 

0 

4421 

0 

4205 

0 

.4524 

31 

0 

4299 

0 

4199 

0 

4199 

1 

4584 

1 

34  30 

0 

4  386 

0 

4662 

Average  rate 

,  cf s 

0 

4565 

0 

4315 

0 

4220 

0 

4201 

0 

4512 

0 

7703 

2 

6428 

2 

9462 

1 

.2119 

0 

5565 

0 

4364 

0 

.4724 

Total  yield, 

inches 

0. 

726 

0 

664 

0. 

671 

0 

668 

0 

648 

1 

225 

4 

067 

4 

685 

1 

.865 

0 

885 

0 

694 

0 

72  7 

Average  annual  rate:     0.9  348  cfs. 
Total  annual  yield:     17.525  area  inches 
Peak  flow:     8.1374  cfs,   1000  hrs.  29  April 


HALFWAY  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1963-SEPTEMBER  1964. 


DAY 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0.4537 

0 

4574 

0 

4349 

0 

4399 

0 

4449 

0. 

4299 

1 

9042 

4 

9167 

3 

0431 

1 

1699 

0 

6669 

0 

.5039 

0.4537 

0 

4462 

0 

4386 

0 

4399 

0 

44  36 

0. 

4299 

1. 

8836 

4 

3641 

3 

5698 

1 

.3308 

0 

6482 

0 

52  30 

0.4552 

0.4449 

0 

4399 

0 

4399 

0 

4  399 

0. 

4299 

1. 

7864 

3 

0331 

3 

3862 

1 

2730 

0 

6  380 

0 

5094 

0.4553 

0 

4448 

0 

4399 

0 

4399 

0 

4399 

0. 

4299 

1 

7883 

2 

3804 

3 

1532 

1 

.1731 

0.6368 

0 

5023 

0.4599 

0 

4362 

0 

4399 

0 

4399 

0 

4399 

0 

4299 

1. 

8237 

2 

1866 

3 

0285 

1 

1364 

0 

6355 

0 

49  30 

0.4541 

0 

4335 

0 

4399 

0 

4399 

0 

4399 

0. 

4299 

1. 

8899 

1 

8311 

2 

9  364 

1 

0894 

0 

6311 

0 

4917 

0.4505 

0 

4386 

0 

4399 

0 

4399 

0 

4399 

0. 

4299 

1 

9225 

1 

6924 

3 

6252 

1 

.0217 

0 

6686 

0 

5000 

0.4470 

0 

4349 

0 

4399 

0 

4399 

0 

4399 

0. 

4299 

1. 

9225 

1 

8179 

5 

59  36 

1 

0653 

0 

5972 

0 

4917 

0.4483 

0 

4349 

0 

4399 

0 

4399 

0 

4399 

0. 

4299 

1 

9958 

2 

4100 

6 

1194 

1 

02  72 

0 

5924 

0 

4884 

0.4471 

0. 

4312 

0 

4399 

0 

4399 

0 

4399 

0. 

4299 

2. 

1666 

4 

2262 

5 

1026 

1 

0023 

0 

5822 

0 

4792 

0.44  79 

0 

4299 

0 

4399 

0 

4399 

0 

4  399 

0. 

4299 

2. 

1314 

5 

6385 

4 

4342 

0 

.9136 

0 

5974 

0 

4729 

0.4925 

0 

4299 

0.4399 

0.4399 

0 

4  399 

0. 

4299 

2. 

1721 

5 

7724 

3. 

9241 

0 

8736 

0 

5991 

0 

4680 

0.4784 

0 

4299 

0 

4399 

0 

4399 

0 

4399 

0. 

4299 

2. 

1475 

8 

9050 

3 

6040 

0 

8336 

0 

6011 

0 

4605 

0.4734 

0. 

4299 

0 

4399 

0 

4399 

0 

4399 

0. 

4299 

2 

3800 

10 

7523 

3 

2  36  3 

0 

8098 

0 

5865 

0 

4611 

0.4699 

0 

4299 

0 

4399 

0 

4399 

0 

4399 

0. 

4299 

3 

1925 

10 

3019 

3. 

0233 

0 

.  7926 

0 

5878 

0 

4624 

0.4652 

0. 

4299 

0 

4436 

0 

4399 

0 

4399 

0,4526 

3. 

865  7 

10 

9795 

2 

8040 

0 

.7533 

0 

6000 

0 

4576 

0.4649 

0. 

4299 

0 

4436 

0 

4399 

0 

4399 

0. 

4692 

3. 

6278 

11 

3717 

3 

0498 

0 

7392 

0 

5812 

0 

4524 

0.4649 

0 

4299 

0 

4399 

0 

4399 

0 

4399 

0. 

4599 

3 

4544 

10 

6819 

2 

7984 

0 

7117 

0 

5572 

0 

4524 

0.4649 

0 

4299 

0 

4412 

0.4399 

0 

4399 

0. 

4636 

3. 

1730 

10 

5262 

2 

6086 

0 

6982 

0 

5753 

0 

4512 

0.4649 

0 

4299 

0 

4449 

0 

4399 

0 

4399 

0. 

4691 

2 

9692 

10 

4480 

2 

4446 

0 

.7155 

0 

5807 

0 

4565 

0.4649 

0 

4299 

0 

4403 

0.4399 

0 

4  399 

0. 

4699 

2. 

7694 

9 

9788 

2 

5388 

0 

.6803 

0 

5741 

0 

4624 

0.4736 

0 

4299 

0 

4370 

0,4399 

0 

4  386 

0.4699 

2 

6690 

8 

8626 

2 

4456 

0 

6  741 

0 

5632 

0 

4591 

0.5058 

0 

4299 

0 

4333 

0 

4399 

0 

4349 

0.4699 

2 

5600 

7 

7837 

2 

4330 

0 

6540 

0 

5475 

0 

4508 

0.4658 

0 

4299 

0 

4462 

0 

4399 

0 

4349 

0. 

4660 

2 

4703 

6 

9631 

2. 

2631 

0 

.6566 

0 

5356 

0 

4445 

0.4604 

0 

4312 

0 

4449 

0 

4399 

0 

4349 

0. 

4649 

2. 

4120 

6 

3470 

2 

0440 

0 

7120 

0 

5295 

0 

4338 

0.4599 

0 

4349 

0 

4412 

0 

4399 

0 

4349 

0. 

4636 

2 

3616 

5 

9491 

1 

9272 

0 

6748 

0 

5287 

0 

4373 

0.4599 

0.4349 

0 

4399 

0 

4399 

0 

4349 

0.4599 

2 

1211 

5 

4848 

1. 

8207 

0 

.6787 

0 

5411 

0 

4405 

0.4599 

0 

4349 

0 

4399 

0 

4412 

0.4336 

0. 

4750 

2. 

5367 

5 

0345 

1 

7504 

0 

.64  32 

0.5466 

0 

4433 

0.4671 

0 

4  349 

0.4399 

0.4449 

0 

4299 

0. 

6197 

5 

8734 

4 

809  7 

1 

6278 

0 

6509 

0 

5476 

0 

4508 

0.4786 

0 

4349 

0 

4399 

0.4449 

1. 

1543 

6 

3327 

4 

4059 

1 

5054 

0 

6371 

0 

5266 

0 

4435 

0.4649 

0 

4399 

0 

4449 

1. 

9021 

4 

0866 

0 

6528 

0 

5105 

0.4635 

0.4341 

0.4402 

0.4402 

0 

4390 

0. 

5219 

2 

6  766 

6 

2564 

3 

0613 

0 

8533 

0 

5836 

0 

4672 

0.  737 

0.668 

0 

700 

0 

700 

0 

653 

0. 

830 

4 

119 

9 

949 

4 

711 

1 

.357 

0 

928 

0 

719 

Average  annual  rate:     1.3864  cfs. 
Total  annual  yield:     26.07  area  inches 
Peak  flow:     12.4613  cfs,  2400  hrs.   16  May 
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HALFWAY  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1964-SEPTEMBER  1965. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0. 

4400 

0 

4884 

0. 

6463 

0 

5598 

0 

9685 

0 

849  8 

1 

5615 

4 

9293 

2 

.  1475 

0 

7001 

0 

5369 

0 

5340 

2 

0. 

4466 

0 

4879 

0. 

5249 

0 

5374 

0 

8111 

0 

7523 

2 

0905 

5 

3371 

2 

.  430 1 

0 

679  8 

0 

5347 

0 

5312 

3 

0. 

4464 

1 

0989 

0. 

5005 

0.5224 

0 

7826 

0 

6830 

1 

7646 

4 

9462 

2 

2981 

0 

6682 

0 

5423 

0 

5268 

4 

0. 

4512 

0 

4519 

0. 

4922 

0 

5199 

0 

8485 

0 

6528 

1 

8303 

4 

6015 

2 

.1872 

0 

6574 

0 

5290 

0 

5218 

5 

0.4523 

0 

4514 

0. 

4868 

0 

5157 

1 

0  79  7 

0 

6464 

1 

8348 

4 

3348 

2 

.0681 

0 

6466 

0 

5228 

0 

5274 

6 

0. 

4507 

0 

4309 

0. 

4844 

0 

5074 

1 

1172 

0 

6619 

1 

6763 

3 

9513 

1 

960  7 

0 

6442 

0 

5157 

0 

7261 

7 

0. 

4493 

0 

4221 

0. 

4  799 

0 

4997 

0 

9554 

0 

7194 

1 

5562 

3 

2906 

1 

.  8386 

0 

6486 

0 

5111 

0 

59  30 

8 

0. 

4436 

0 

4156 

0. 

4799 

0 

5042 

0 

8179 

0 

8635 

1 

4215 

2 

9526 

1 

.7421 

0 

6352 

0 

5078 

0 

5648 

9 

0.4492 

0 

4096 

0.4799 

0 

4887 

0 

7486 

1 

0531 

1 

3185 

2 

6976 

1 

7600 

0 

6182 

0 

5111 

0 

5428 

10 

0. 

445  7 

0 

4209 

0. 

4799 

0 

4861 

0 

6974 

1 

0148 

1 

2435 

3 

0566 

1 

.  7109 

0 

6111 

0 

5066 

0 

5282 

11 

0. 

4426 

0 

4828 

1. 

3231 

0 

4861 

0 

64  74 

1 

0025 

1 

1210 

4 

1934 

1 
i 

.  5903 

u 

6099 

0 

4922 

0 

5130 

12 

0.4414 

0 

5316 

0. 

4730 

0 

4812 

0. 

6173 

1 

0186 

1 

0073 

5 

445  3 

i 

0 

6059 

0 

4891 

0 

5087 

13 

0.4  380 

0 

5207 

0. 

7562 

0.4799 

0. 

59  74 

0 

9498 

0 

9398 

5 

6061 

1 

4  784 

0 

5996 

0 

4961 

0 

4989 

14 

0.4365 

0 

5199 

0.4699 

0.4799 

0. 

5774 

0 

8361 

0 

9007 

5 

2009 

1 

.4037 

0 

5874 

0 

4848 

0 

5029 

15 

0.4376 

0 

5199 

0.4699 

0 

5159 

0 

5499 

0 

7955 

1 

2060 

4 

8585 

1 

.3583 

0 

5803 

0.4832 

0 

5068 

16 

0. 

4395 

0 

5199 

0. 

4744 

0 

5607 

0. 

5338 

0 

8385 

1 

5621 

4 

8661 

i 

.  J  izz 

0 

5991 

0 

4797 

n 
U 

5770 

17 

0. 

4399 

0 

5235 

0. 

5833 

0 

6586 

0.5111 

1 

0724 

1 

7021 

5 

0461 

1 

9     A  1 
.  ZD  D  1 

0 

6  364 

0 

4846 

U 

5559 

18 

0. 

4399 

0 

5238 

0. 

4641 

0 

7523 

0.5382 

2 

0022 

1 

9012 

4 

9130 

1 
i 

0  0  Q  c; 

1.0058 

0 

5447 

0 

5688 

19 

0.4399 

0 

5055 

0. 

4649 

0 

79  39 

0 

5930 

0 

9762 

2 

3161 

4 

7892 

1 

.2009 

0 

6422 

0 

4987 

0 

5536 

20 

0. 

4399 

0 

5053 

0. 

4649 

0 

8342 

0. 

7057 

0 

5999 

3 

8855 

4 

8282 

1 

.1385 

0,5411 

0 

4945 

0 

5499 

21 

0. 

4399 

0 

5220 

0. 

4664 

0 

8373 

1 

0252 

0 

5715 

4 

4485 

4 

7862 

1 

i 

nc  /.  c 
.  U  j4d 

0 

5259 

0 

69  79 

U 

22 

0. 

4399 

0 

5299 

0. 

9213 

0 

7617 

0 

8761 

0 

5149 

4 

4982 

4 

6399 

u 

0 

5261 

0 

6408 

n 
U 

"3  ^  "3 

23 

0. 

4429 

0 

5259 

2. 

9589 

0 

6848 

1 

0035 

0 

4849 

4 

4982 

4 

49  75 

n 
U 

.  y  J  J  i 

0 

5259 

0 

5124 

U 

JZ  / H 

24 

0. 

4410 

0 

5299 

2. 

8950 

0 

6271 

0 

8538 

0 

4808 

4 

4953 

4 

2268 

i 

0 

5151 

0 

5146 

u 

J  i  jy 

25 

0. 

4451 

0 

5582 

1. 

7358 

0 

5  734 

0 

7621 

0 

6709 

4 

2198 

3 

7845 

1 

.  1143 

0 

5  369 

0 

5287 

0 

5085 

ZD 

0. 

4457 

u 

Q  /.  Q  Q 

1. 

1141 

0 

5924 

0 

8623 

U 

/.  QQ7 
HOO  / 

/, 

4 

UZU  i 

J 

i 

9  7n 
.  Z  J  /u 

0 

5163 

0 

5  390 

u 

27 

0. 

4349 

0 

5316 

0. 

8615 

0 

5724 

1 

0556 

0 

4766 

3 

3941 

3 

1029 

1 

.  2556 

0 

5049 

0 

5324 

0 

4945 

28 

0. 

4349 

0 

5295 

0. 

7296 

0 

5624 

0 

9623 

0 

4749 

4 

0547 

2 

9074 

1 

.0744 

0 

4958 

0 

5285 

0 

5553 

29 

0. 

4603 

0 

5299 

0. 

6244 

0 

6013 

0 

5182 

4 

3430 

2 

7874 

0 

.8456 

0 

49  82 

0 

5376 

0 

5665 

30 

0. 

4877 

0 

5536 

0 

5861 

0 

9764 

0 

6099 

4 

7132 

2 

7377 

0 

.  7502 

0 

5399 

0 

5419 

0 

5509 

31 

0. 

49  34 

0. 

5691 

1 

2404 

1 

0597 

2 

6716 

0 

5353 

0 

5411 

Average  rate 

cf  s 

0. 

4465 

0 

5198 

0. 

7892 

0 

6200 

0 

7895 

0 

7854 

2 

5356 

4 

1737 

1 

.4712 

0 

6012 

0 

5251 

0 

5413 

Total  yield. 

inches 

0. 

710 

0 

800 

1. 

255 

0 

986 

1 

134 

1 

249 

3 

902 

6 

637 

2 

.264 

0 

956 

0 

835 

0 

833 

Average  annual  rate:     1.1499  cfs. 
Total  annual  yield:     21.56  area  inches 
Peak  flow:     6.2504  cfs,  1900  hrs.   14  May 


HALFWAY  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1965-SEPTEMBER  1966. 


DAY 

1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0.5280 

0. 

4462 

0. 

5163 

0 

4699 

0 

4599 

0 

5181 

2 

7338 

1 

2823 

0 

8261 

0 

.4963 

0.4601 

0 

.45  39 

0.5074 

0. 

4449 

0 

5065 

0 

4699 

0 

4599 

0 

5111 

3 

2930 

1 

6284 

0 

8353 

0 

.4841 

0.4533 

0 

.4649 

0.4859 

0 

4425 

0.4974 

0 

4699 

0 

4599 

0 

5041 

2 

9080 

1 

6241 

0 

.8005 

0 

.4810 

0,4549 

0 

.4631 

0.4799 

0 

4399 

0 

4949 

0 

4699 

0 

4599 

0 

4955 

2 

5213 

1 

6117 

0 

829  7 

0 

4756 

0.4523 

0 

.4599 

0.4778 

0 

4399 

0 

4937 

0 

4699 

0 

4599 

0 

4820 

2 

2508 

1 

5569 

0 

8164 

0 

.4688 

0.4512 

0. 

.45  75 

0.4776 

0 

4399 

0 

4899 

0 

4699 

0 

4599 

0 

4864 

2 

0505 

1 

4815 

0 

7469 

0 

.4622 

0.4465 

0 

.4558 

0.4777 

0 

4378 

0 

4899 

0.4699 

0.4599 

0 

5460 

2 

1943 

1 

3873 

0 

7914 

0 

.4610 

0.4416 

0 

.4560 

0.4764 

0 

4349 

0 

4899 

0 

4699 

0 

4599 

0 

6006 

1 

8226 

1 

3123 

0 

7889 

0 

4546 

0.4393 

0 

.4483 

0.4762 

0 

4349 

0 

4899 

0 

4699 

0 

4599 

0 

8486 

2 

1353 

1 

482  7 

0 

7539 

0 

4494 

0.4349 

0 

.4393 

0,4774 

0.4349 

0 

5087 

0 

4699 

0 

4599 

1 

4485 

2 

2509 

2 

8258 

0 

740  7 

0 

.4577 

0.4367 

0 

.4301 

0.4763 

0.4  309 

0 

509  8 

0 

4699 

0.4599 

1 

4812 

2 

1943 

3 

2400 

0 

7060 

0 

.4594 

0.4371 

0 

.4320 

0.4749 

0 

4404 

0 

5039 

0 

4699 

0 

4599 

1 

8291 

1 

9178 

2 

8617 

0 

6832 

0 

4536 

0.4386 

0 

.4259 

0.4749 

0 

4468 

0 

5018 

0 

4699 

0 

4599 

2 

1576 

1 

6452 

2 

5635 

0 

6759 

0 

4454 

0.4385 

0 

.4283 

0.4715 

0 

4435 

0 

4774 

0 

4699 

0 

4599 

2 

9476 

1 

6675 

2 

3831 

0 

6615 

0 

4415 

0.4376 

0 

4386 

0.5134 

0 

7940 

0 

4699 

0 

4699 

0 

4599 

2 

9808 

1 

7011 

2 

1933 

0 

6334 

0 

4412 

0,4349 

0 

4449 

0.5038 

0 

5316 

0 

4699 

0 

4624 

0 

46  74 

2 

8941 

1 

6066 

2 

0309 

0 

6490 

0 

4433 

0,4349 

0 

4427 

0.4879 

0 

8643 

0 

4699 

0 

4599 

0 

4699 

2 

1123 

1 

8185 

1 

8762 

0 

6429 

0 

4422 

0.4351 

0 

4410 

0.4813 

0.6998 

0.4699 

0.4599 

0.4699 

1 

6207 

1 

8609 

1 

7181 

0 

6268 

0 

4392 

0.4380 

0 

4353 

0.4764 

0 

7005 

0 

4699 

0 

4599 

0 

4699 

1 

4001 

1 

7337 

1 

6065 

0 

5996 

0 

4357 

0.4375 

0 

4428 

0.4749 

0 

6648 

0 

4699 

0 

4599 

0 

4699 

1 

2773 

1 

6810 

1 

5253 

0 

5733 

0 

4370 

0.4375 

0 

4392 

21 

0 

4749 

0 

6399 

0 

4699 

0 

4599 

0 

4673 

1 

39  79 

1 

6840 

1 

4464 

0 

5724 

0 

4372 

0 

4418 

0 

4385 

22 

0 

4749 

0 

6099 

0 

4699 

0 

4599 

0 

4714 

1 

3023 

1 

6656 

1 

4058 

0 

5957 

0 

4393 

0 

4462 

0 

4400 

23 

0 

4749 

0 

6340 

0 

4699 

0 

4599 

0 

4966 

1 

1966 

1 

6575 

1 

3271 

0 

5774 

0 

4363 

0 

4396 

0 

4396 

24 

0 

4749 

0 

5957 

0 

4699 

0 

4599 

0 

5103 

1 

1886 

1 

6673 

1 

2537 

0 

5648 

0 

4  388 

0 

4412 

0 

4407 

25 

0 

4749 

0 

5796 

0 

4699 

0 

4599 

0 

4999 

1 

8164 

1 

69  35 

1 

1984 

0 

5533 

0 

4274 

0 

4369 

0 

4383 

26  0.4728 

27  0.4533 

28  0.4499 

29  0.4493 

30  0.4499 

31  0.4499 

Average  rate,  cfs  0.4773 
Total  yield,  inches  0.759 


0.5298 
0.5305 
0.5299 
0.52  74 
0.5199 


0.5367 
0.826 


0.4699 
0.4699 
0.4699 
0.4699 
0.4699 
0.4699 

0.4823 
0.  767 


0.4599 
0.4599 
0.4599 
0.4599 
0.4599 
0.4599 

0.4647 
0.  739 


0.4999 
0.4999 
0.5063 


0.4713 
0.677 


2 

6655 

1 

7498 

1 

1480 

0 

5312 

0 

4283 

0,4373 

0 

.4369 

3 

0931 

1 

7512 

1 

1231 

0 

509  7 

0 

4224 

0 

4394 

0 

.4396 

3 

0603 

1 

7366 

1 

0735 

0 

4943 

0 

4418 

0 

4353 

0 

4425 

3 

6293 

1 

7016 

1 

0198 

0 

486  7 

0 

4510 

0 

4375 

0 

4384 

3 

6342 

1 

6841 

0 

9598 

0 

4756 

0 

4551 

0 

4378 

0 

.4342 

3 

5663 

1 

0859 

0 

4631 

0 

4447 

1 

7319 

1 

9657 

1 

6526 

0 

6583 

0 

4509 

0 

4415 

0 

.4432 

2 

754 

3 

025 

2 

628 

1 

013 

0 

717 

0 

702 

0 

.682 

Average  annual  rate:     0.8147  cfs. 
Total  annual  yield:     15.29  area  inches 
Peak  flow:     3.7795  cfs,  1600  hrs.  29  March 
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HALFWAY  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  I966-SEPTEMBER  1967. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0.4312 

0 . 4312 

0 

4231 

0 

3849 

0 

4049 

0 

5061 

0 

6524 

1 . 

0262 

1. 

82  72 

0 

8973 

0 

4779 

0 

.4276 

2 

0 . 4364 

0.4314 

0 

4249 

0 

3849 

0 

4049 

0 

6743 

0 

6499 

1 . 

1158 

2. 

6814 

0 

.8448 

0 

4756 

0 

.4278 

3 

0 . 4  388 

0 . 4349 

0 

4237 

0 

3849 

0 

4059 

0 

5867 

0 

6474 

1 . 

1 728 

2. 

5699 

0 

8248 

0 

4720 

0 

4261 

n  /ride. 

0. 4319 

0 

4199 

0.3849 

0 

4089 

0. 7165 

0 

6424 

i . 

6033 

2. 

4144 

0 

7992 

0 

4668 

0 

.4227 

5 

0.4345 

0.4345 

0 

4187 

0 

3849 

0 

4111 

0 

6569 

0 

6499 

2. 

5649 

2. 

2558 

0 

7564 

0 

4561 

0 

4170 

6 

0 . 4362 

0 . 4269 

0 

4149 

0 

3849 

0 

4099 

0 

589  3 

0 

6598 

3, 

2884 

1. 

9875 

0 

7402 

0 

4649 

0 

4242 

7 

0. 4368 

0. 4364 

0 

4149 

0 

3849 

0 

4099 

0 

5684 

0 

6698 

4. 

19  74 

2, 

0911 

0 

7383 

0 

4560 

0 

.4238 

8 

0 . 4373 

0 . 4371 

0 

4194 

0 

3849 

0 

4099 

U 

R   n  1 

0 

6724 

4 . 

8562 

2. 

0490 

0 

6975 

0 

4522 

0 

.4549 

9 

0. 4385 

0 . 4312 

0 

4149 

0 

3849 

0 

4099 

U 

581  7 

0 

6874 

5 . 

6598 

1 . 

7187 

0 

65  78 

0 

4500 

0 

45 14 

10 

0.4328 

0.4299 

0 

4111 

0 

3849 

0 

4076 

0 

6140 

0 

6924 

6. 

0414 

1. 

6484 

0 

6378 

0 

4414 

0 

.4357 

1 1 

0 . 4294 

0. 431 7 

0 

4099 

0 

3849 

0 

4059 

U 

6  344 

0 

7036 

4 . 

7511 

1. 

4617 

0 

6123 

0 

4464 

0 

.4343 

12 

0 . 45  78 

0 . 4349 

0 

406 1 

0 

3849 

0 

4113 

0 

1  Q  /. 

0 

7149 

3. 

9020 

1. 

7842 

0 

5849 

0 

4430 

0 

.4349 

1 3 

0 . 4  330 

0 

4049 

0 

3849 

0 

4168 

0 

5905 

0 

7580 

3 . 

269  7 

2. 

6659 

0 

5638 

0 

4388 

0 

4359 

14 

0 . 444 1 

0. 4249 

0 

4049 

0 

3903 

0 

4172 

0 

5612 

1 

1838 

2 . 

96  76 

3. 

6528 

0 

565  7 

0 

4238 

0 

.  4  36 1 

15 

0.4360 

0.4249 

0 

4011 

0 

3949 

0 

4204 

0 

5469 

1 

3971 

2. 

9154 

3. 

7314 

0 

5653 

0 

4347 

0 

.4386 

16 

0 . 4390 

0 . 4249 

0 

4032 

0,3911 

0 

4 1 80 

0 

5 1 89 

1 

452  7 

3, 

1192 

3. 

3596 

0 

5662 

0 

4301 

0 

.4370 

1  7 

0.4365 

0. 4222 

0 

406 1 

0 

3935 

0 

4149 

0 

6457 

1 

4823 

3. 

7361 

3. 

0172 

0 

5894 

0 

4225 

0 

.4374 

18 

0 . 4299 

0.4199 

0 

4065 

0 

3922 

0 

4149 

0 

8105 

1 

5275 

4. 

3033 

2. 

7116 

0 

54  74 

0 

4283 

0 

.4371 

19 

0 . 4249 

0. 4199 

0 

40  73 

0 

3951 

0 

4 149 

0 

8161 

1 

5825 

4 . 

5648 

2 . 

4356 

0 

5274 

0 

4250 

0 

.4362 

20 

0.4249 

0.4202 

0 

4049 

0 

3954 

0 

4127 

0 

7845 

1 

4483 

4. 

4305 

2. 

4645 

0 

5206 

0 

4216 

0 

.4348 

2 1 

0. 4262 

0. 4200 

0 

4049 

0, 3949 

0 

4107 

0 

8289 

1 

3440 

4. 

4 100 

2. 

05  76 

0 

5076 

0 

4161 

0 

.4269 

22 

0. 4299 

0. 4199 

0 

4037 

0 

3941 

0 

4099 

r\ 

u 

oz  jb 

1 

3194 

4 . 

4485 

1. 

9481 

0 

4999 

0 

4281 

0 

.4365 

23 

0. 4299 

0.4198 

0 

3999 

0 

3949 

0 

4161 

0 

8214 

1 

3238 

4 . 

3389 

1. 

7359 

0 

499  7 

0 

4301 

0 

.4359 

24 

0 . 4299 

0.4111 

0 

39  87 

0 

3949 

0 

4259 

0 

7707 

1 

2305 

4 . 

2265 

1. 

3958 

0 

4963 

0 

4264 

0 

4299 

25 

0. 4299 

0 .4099 

0 

3949 

0. 

3949 

0 , 

4311 

0 

7178 

1 

2558 

3. 

9  748 

1. 

2751 

0 

4995 

0 

4264 

0 

4323 

26 

0.4299 

0.4185 

0 

3949 

0 

3949 

0 

4  304 

0 

6813 

1 

6782 

3. 

6634 

1. 

2577 

0 

4898 

0 

4275 

0 

.4318 

27 

0. 4322 

0. 4190 

0 

3949 

0 

3961 

0 

435 1 

0 

6815 

2 

3688 

3. 

3836 

1. 

1842 

0 

4836 

0 

0 

4288 

28 

0. 4319 

0.419  3 

0 

39 14 

0 

3982 

0 

4471 

0 

6774 

2 

3454 

3_ 

2249 

1. 

1567 

0 

4807 

0 

4301 

0 

.4272 

29 

0,4299 

0.4195 

0 

3849 

0 

4013 

0 

6698 

1 

9870 

3. 

1855 

1. 

0239 

0 

4803 

0 

4  386 

0 

.4257 

30 

0.4225 

0.4199 

0 

3849 

0 

4049 

0 

6698 

1. 

7062 

3. 

3445 

0.9373 

0 

4821 

0 

4278 

0 

4594 

31 

0.4317 

0 

3849 

0 

4069 

0 

6624 

3. 

1632 

0 

4805 

0 

4261 

Average  rate 

cfs 

0.4352 

0.4250 

0 

4056 

0 

3911 

0 

4156 

0 

6641 

1 

1814 

3. 

5756 

2. 

0833 

0 

6012 

0 

4396 

0 

4334 

Total  yield, 

inches 

0.692 

0.654 

0 

645 

0 

622 

0.597 

1 

056 

1. 

818 

5. 

686 

3. 

206 

0 

956 

0 

699 

0 

667 

Average  annual  rate:     0.9209  cfs. 
Total  annual  yield:     17.30  area  inches 
Peak  flow:     6.4872  cfs,  0200  hrs.   10  May 


HALFWAY  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1967-SEPTEMBER  1968. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0.4438 

0 

4357 

0 

.4130 

0 

.4199 

0 

4699 

1 

2879 

3 

5347 

4 

2609 

3. 

4496 

1 

.1456 

0 

.6349 

0 

.5445 

2 

0.5176 

0 

4314 

0 

4149 

0 

.4199 

0 

4699 

1 

.6139 

4 

0096 

5 

5792 

3. 

8010 

1 

.1000 

0 

.6440 

0 

.5358 

3 

0.4410 

0 

4254 

0 

4178 

0 

.4199 

0 

4699 

1 

6484 

2 

9483 

5 

5797 

3 

6628 

1 

.0478 

0 

.6885 

0 

.5478 

4 

0.4385 

0 

4340 

0 

4199 

0 

.4199 

0 

4732 

1 

6903 

2 

2928 

5 

7543 

3 

6652 

1 

.0222 

0 

7238 

0 

.5402 

5 

0.5149 

0 

4314 

0 

4218 

0 

4199 

0 

4770 

1 

7132 

2 

2540 

5 

0606 

3. 

7895 

0 

.9  800 

0 

6297 

0 

.5285 

6 

0.4784 

0 

4510 

0 

4254 

0 

4199 

0 

480  7 

1 

5991 

2 

0556 

4 

1147 

3. 

5210 

0 

.9402 

0 

.6203 

0 

.5029 

7 

0.4722 

0 

4279 

0 

4299 

0 

4199 

0 

5026 

1 

3381 

1 

7700 

3 

7291 

3. 

3094 

0 

.9186 

0 

6144 

0 

.4908 

8 

0.4644 

0 

42  72 

0 

4299 

0 

4199 

0 

5006 

1 

2221 

1 

5192 

3 

3646 

3. 

1309 

0 

.8873 

0 

.6161 

0 

.4892 

9 

0.4579 

0 

4151 

0 

4299 

0 

4199 

0 

5221 

0 

9862 

1 

5  709 

2 

9496 

3. 

1515 

0 

.8783 

0 

6292 

0 

.4860 

10 

0.4586 

0 

429  7 

0.4299 

0 

4199 

2 

6310 

0 

8754 

2 

3204 

3 

.4981 

3 

0862 

0 

.8795 

0 

6163 

0 

.4830 

11 

0.4491 

0.4299 

0 

4299 

0 

4199 

0 

5428 

0 

8484 

3 

5181 

3 

5577 

2. 

9766 

0 

8573 

0 

6118 

0 

.';'S56 

12 

0.4565 

0 

4299 

0 

4251 

0 

4204 

0 

5290 

0 

8828 

4 

0153 

3 

34  30 

2. 

7945 

0 

.8464 

0 

6049 

0 

.4858 

13 

0.4570 

0 

4299 

0 

4249 

0 

4178 

0 

5090 

0 

9093 

3 

6355 

3 

1024 

2. 

6643 

0 

.8369 

0 

6084 

0 

.4824 

14 

0.4565 

0.4299 

0 

4249 

0 

4218 

0 

4995 

0 

9598 

2 

9573 

2 

8741 

2. 

5109 

0 

.  7933 

0 

7998 

0 

.4818 

15 

0.4618 

0 

4251 

0 

4249 

0 

4481 

0 

4949 

0 

9382 

2 

75  79 

2 

8016 

2. 

9335 

0 

7707 

0 

706  3 

0 

4836 

16 

0.4628 

0 

4249 

0 

4245 

0 

4336 

0 

4949 

1 

0058 

2 

7466 

2 

5139 

2. 

2761 

0 

7492 

0 

6240 

0 

4869 

17 

0.45  74 

0 

4249 

0 

4199 

0 

4423 

0. 

4949 

0 

9925 

2 

4368 

2 

3834 

2. 

0910 

0 

7390 

1 

0707 

0 

4879 

18 

0.4604 

0 

4249 

0 

4199 

0 

4523 

0 

4968 

0 

9208 

2 

1047 

2 

1775 

1. 

9  784 

0 

7292 

0 

7170 

0 

4861 

19 

0.4562 

0 

4248 

0 

4199 

0 

4569 

0 

5099 

0 

8267 

1 

869  8 

2 

5463 

1. 

8554 

0 

7261 

0 

7214 

0 

4  79  7 

20 

0.4608 

0 

4228 

0 

4199 

0 

4560 

2. 

0147 

0 

7764 

1 

7521 

2 

9815 

1. 

7589 

0 

7158 

0.6161 

0 

5588 

21 

0.4636 

0 

42  70 

0 

4199 

0 

4697 

1. 

5184 

0 

7995 

1 

6437 

3 

5541 

1. 

6650 

0 

7032 

0 

6189 

0 

5736 

22 

0.4649 

0 

4249 

0. 

4199 

0 

4694 

1. 

0362 

1 

0131 

1 

4665 

3 

6461 

1. 

5754 

0 

7120 

0 

9820 

0 

5022 

23 

0.4585 

0. 

4206 

0.4199 

0 

4771 

0.89  70 

1. 

5809 

1. 

5891 

3 

8655 

1. 

5  342 

0 

7080 

0 

7473 

0.4899 

24 

0.4599 

0. 

4199 

0 

4199 

0 

4839 

1. 

1015 

2. 

3020 

1, 

7076 

4 

1873 

1. 

5001 

0 

6958 

0 

6549 

0 

4899 

25 

0.4599 

0.4095 

0. 

4199 

0 

4831 

1. 

3128 

2. 

6805 

1. 

6814 

4. 

3685 

1. 

4072 

0 

6853 

0 

6165 

0 

4899 

26 

0.4586 

0. 

4151 

0.4199 

0 

4834 

1. 

3291 

2 

5453 

1 

6311 

4 

4374 

1. 

40  72 

0 

6776 

0 

5996 

0 

4899 

27 

0.4564 

0 

4145 

0 

4199 

0 

4799 

1. 

3053 

2. 

1549 

1. 

5689 

4. 

3062 

1. 

3307 

0 

6663 

0 

6151 

0 

4899 

28 

0.4494 

0. 

4099 

0. 

4199 

0. 

4  76  3 

1. 

3016 

2. 

2653 

1. 

8150 

4. 

1980 

1. 

2  784 

0 

6626 

0 

5955 

0 

4899 

29 

0.4330 

0.4099 

0. 

4199 

0. 

4745 

1. 

1986 

3 

1883 

2. 

6605 

4 

2094 

1. 

2360 

0 

6555 

0 

5836 

0 

4899 

30 

0.4365 

0 

4099 

0. 

4199 

0. 

4699 

4. 

0022 

3. 

6655 

4. 

2611 

1. 

1992 

0 

6524 

0 

5767 

0 

4899 

31 

0.4429 

0.4199 

0. 

4699 

3. 

9571 

4. 

1271 

0 

6  369 

0 

5788 

Average  rate 

cfs 

0.4597 

0. 

4243 

0.4220 

0 

4452 

0. 

8477 

1. 

6004 

2. 

3835 

3. 

6920 

2. 

4121 

0 

8068 

0 

6666 

0 

4861 

Total  yield, 

inches 

0.731 

0. 

653 

0.671 

0 

708 

1. 

261 

2 

545 

3. 

668 

5 

871 

3. 

712 

1 

283 

1 

060 

0 

748 

Average  annual  rate:     1.2205  cfs. 
Total  annual  yield:     22.91  area  inches 
Peak  flow:     5.8239  cfs,   1800  hrs.   1  May 
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HALFWAY  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1969-SEPTEMBER  19  70. 

FEB 


0.5703 
0.5524 
0.5305 
0.5011 
0.4949 

0.5154 
0.5648 
0. 7148 
0.9843 
1.2523 

1.5383 
1.8738 
1. 7749 
1.2883 
1.0078 

0.8742 
0.  7967 
0.7373 
0.7003 
0.6790 

0.6511 
0.6717 
0.6798 
0.7680 
0.89  79 

1.0369 
1. 1417 
1. 1575 


0.8912 
1.280 


l^U  V 

T  A  \T 
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1 
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n 
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/, 
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c 
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fi 
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Total  annual  yield:  21.513  area  inches 
Peak  flow:     6.9287  cfs,  1630  hrs.  5  May 


HALFlv'AY  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  19 70-SEPTEMBER  1971. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JL'LY 


AUG 


SEPT 


0.4644 
0.4579 
0.4499 
0.4467 
0.4497 


0.5586 
0.5676 
0.5553 
0.5287 
0.5080 


0.7633 
0. 7024 
0.6571 
0.6347 
0.6230 


0.5399 
0.5399 
0.5374 
0.5274 
0.5199 


1.9389 
2.1538 
1.  7989 
1.4491 
1.2215 


0. 7599 
0.7286 
0. 7109 
0.6998 
0.6865 


3.0992 
2.7470 
2.8367 
3.2088 
3.7771 


5.4614 
6.1608 
6.7751 
6. 7179 
5.9873 


3.3577 
3. 1463 
2.9839 
2.8307 
2.7083 


4.8467 
7.3421 
1.0039 
0.9910 
0.9114 


0.6517 
0.6507 
0.6478 
0.6458 
0.6412 


0.5086 
0.5050 
0.6192 
0.5493 
0.5335 


6 
7 
8 
9 
10 


0.4805 
0.4799 
0.4849 
0.5575 
0.5683 


0.5300 
0.5492 
0.5428 
0.5590 
0.6390 


0.6355 
0.6605 
0. 7187 
0.8247 
0.  7974 


0.5174 
0.5074 
0.4907 
0.4836 
0.4793 


1.0423 
0.9298 
0.8576 
0.8177 
0.8067 


0.6855 
0. 7085 
0.6982 
0.7411 
0. 7745 


3.9692 
5.0006 
4.8444 
5.3513 
6.4082 


5.3918 
5.3837 
5.5413 
5.5144 
5.6425 


2.5812 
2.4512 
2.3476 
2.2298 
2.0357 


0.9079 
0.9344 
0.8798 
0.9003 
0.8861 


0.6389 
0.6404 
0.6396 
0.6257 
0.5985 


0.5152 
0.5682 
0.5337 
0.5227 
0.5090 


II 
12 
13 
14 
15 


0.5035 
0.4928 
0.4813 
0.4720 
0.4636 


0.6308 
0,6265 
0.6123 
0.6092 
0.6031 


0.7464 
0.6963 
0.6676 
0.6547 
0.6424 


0,4736 
0.4706 
0.4693 
0.4536 
0.4512 


0.8343 
0.9551 
1.2620 
1. 7419 
2.0056 


0. 7676 
0.8127 
0.9611 
0.9465 
0.8861 


6.7218 
5.9475 
5.8159 
5.6983 
5.7769 


5.8015 
6.2085 
6.5819 
6. 7179 
7.0881 


2.2052 
1.9574 
1.8786 
1.8036 
1.7146 


0.8759 
0.8792 
0.8668 
0.8460 
0.8217 


0.6554 
0.5825 
0.5730 
0.5583 
0.5612 


0.5055 
0.4829 
0.4800 
0.4855 
0.4981 


16 
17 
18 
19 
20 


0.4562 
0.4536 
0.4499 
0.4499 
0.4499 


0.5996 
0.5869 
0.5824 
0.5569 
0.5326 


0.6299 
0.6199 
0.6099 
0.5974 
0.5874 


0.4635 
0.8019 
3.6175 
4.6364 
3.4648 


1.7684 
1.5564 
1.3794 
1.2318 
1. 1198 


0.8635 
0.8648 
0.8556 
0.8780 
1.0202 


6.1716 
6.0111 
5.4153 
4.5367 
4.1427 


7.1797 
6.6151 
5.8048 
5.1066 
4.5692 


1.6356 
1.5693 
1.4969 
1.4406 
1.3850 


0.8124 
0.8000 
0.8171 
0.8317 
0.8220 


0.5621 
0.5546 
0.5490 
0.5386 
0.5435 


0.49  79 
0.5022 
0.5058 
0.5028 
0.5037 


21  0.4524 

22  0.4902 

23  0.4732 

24  0,5482 

25  0.4841 

26  0.4822 

27  0.4600 

28  0.4681 

29  0.5046 

30  0.5103 

31  0.5390 

Average  rate,  cfs  0.4817 
Total  yield,  inches  0.766 


0.5063 
0.5046 
0.5294 
0.5812 
0.9392 

1.0385 
0.8965 
0.8095 
0.7465 
0.8231 


0.6284 
0.967 


0,5  774 
0,5674 
0.5598 
0.5586 
0.5499 

0.5499 
0.5499 
0.5474 
0.5399 
0.5399 
0,5399 

0.6307 
1,003 


2,4782 
1.8394 
1.4433 
1,1843 
1,0073 

0,8873 
0,8615 

0.  9713 
1.2289 
1.359  8 

1.  7976 


1, 1451 
1.821 


1,0154 
0.9498 
0.9048 
0.8775 
0.8545 

0.8311 
0.8124 
0. 7861 


1.2107 
1,739 


1,4317 
1.8123 
1.8932 
2,3499 
2.3520 

2.5941 
3.3668 
2.8724 
3.0062 
3.7315 
3,6325 

1.4545 
2.313 


4,3479 
4.7643 
4,2394 
3.9620 
3.8882 

3.6557 
3.3457 
3.4383 
3.8128 
4.9  370 


4.5955 
7.072 


3.8335 
3.9518 
3. 7409 
3.6826 
3.8171 

3.8894 
3.9186 
3.8448 
3.8281 
3.6647 
3.5260 

5.2364 
8.327 


1.3344 
1.2851 
1.2448 
1.2177 
1.1738 

1.1514 
1. 1557 
1. 1356 
1. 1307 
1.0842 


1.8559 
2.856 


0.8056 
0.7811 
0.7726 
0.7460 
0.7411 

0.7213 
0.7049 
0.7007 
0.6839 
0.6748 
0.6616 


1602 
845 


0.5430 
0.5435 
0.5374 
0.5303 
0.5466 

0.5375 
0.5311 
0.5826 
1.1886 
0.5712 
0.5248 

0.6031 
0.959 


0.5027 
0.4970 
0.4926 
0.4821 
0.4771 

0.4888 
0.4871 
0.4762 
0.4453 
0.5032 


0.5062 
0.779 


Average  annual  rate:     1.6257  cfs. 
Total  annual  yield:     30.447  area  inches 
Peak  flow:     31.3954  cfs,  2400  hrs.  1  July 
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HALFWAY  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  19 71-SEPTEMBER  1972. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.5239 

0.5070 

0. 

6431 

2 

0.5407 

0.5190 

0 

6611 

3 

0.5783 

0.5311 

0. 

6574 

4 

0.6704 

0.6439 

0 

6436 

5 

0. 8970 

0. 7151 

0. 

6361 

6 

0.8501 

0.6980 

0. 

6299 

7 

0. 7099 

0.6926 

0. 

6320 

8 

0.612 

0.6945 

0 

6399 

9 

0.5443 

0. 7201 

0. 

6399 

10 

0.5274 

0.7211 

0. 

6399 

11 

0.5099 

0. 7120 

0. 

6399 

12 

0.5003 

0.7927 

0, 

6373 

13 

0.7765 

0. 

6299 

14 

0.4849 

0. 7587 

0.6299 

15 

0.4585 

0. 7172 

0. 

6203 

16 

0.5722 

0.6757 

0. 

6099 

17 

0.4873 

0.6369 

0. 

6161 

18 

0.4799 

0.6113 

0. 

6199 

19 

0.4855 

0.5953 

0. 

6199 

20 

0.4756 

0.6103 

0.6271 

21 

0.4691 

0.6065 

0. 

6323 

22 

0.4394 

0.6099 

0. 

6495 

23 

0.4299 

0.6228 

0. 

6766 

24 

0.4681 

0.6389 

2. 

0704 

25 

0.4793 

0.6199 

2. 

8292 

26 

0. 4772 

0 . 6835 

2. 

1941 

27 

0.4991 

0.8094 

1. 

2922 

28 

0.4999 

0.7036 

1. 

1632 

29 

0.50  74 

0. 65  74 

0. 

9485 

30 

0.5099 

0.6199 

0. 

8067 

31 

0.5074 



0. 

7386 

Ave  raj 

;e  rate,  crs 

0.5384 

0.6635 

0. 

8603 

Total 

yield,  inches 

0.856 

1.021 

1. 

368 

Ave  raj 

;e  annual  rate : 

Total 

annual  yield: 

JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


Peak  flow: 


22 


Whipple 

Whipple  Creek  drains  a  359-acre  watershed  of  an 
unusual  L-shape  (fig.  5).  The  stream  in  the  upper  third 
of  the  drainage  flows  southeast,  then  turns  sharply  to 
drain  the  remainder  of  the  basin  while  flowing 
southwest. 

The  road  to  Francis  Peak  traverses  the  southwest- 
facing  slope  across  the  entire  upper  end  of  this  drainage. 
Much  of  the  opposite,  southeast-facing  slope  was  con- 
sidered to  be  a  flood  source  area  and  was  contour 
trenched  in  the  1930 's.  These  trenches  can  still  be  seen 
from  the  road  today,  but  they  are  essentially  filled  in 
and  have  negUgible  hydrologic  impact.  The  east-facing 
slope  above  approximately  8,600  feet  elevation  collects 
prodigious  amounts  of  snow  that  drifts  over  the  ridge 
dividing  this  basin  from  Halfway.  Snowbanks  often  re- 
main here  until  late  summer. 

The  Whipple  Creek  drainage  is  apparently  underlain 
by  the  same  Farmington  Canyon  Complex  of  meta- 


morphic  rocks  that  form  the  geologic  skeleton  for  all  the 
lower  Farmington  Canyon  watersheds  (Bell  1952).  This 
watershed,  throughout  its  elevational  range  from  6,640 
to  9,046  feet,  is  mostly  covered  by  shrubs,  sagebrush, 
grasses,  and  forbs.  The  zone  below  about  8,000  feet 
elevation  is  in  the  oakbrush  type  with  a  vegetation  pat- 
tern much  like  that  on  lower  Halfway. 

Based  upon  measurements  of  precipitation  in  the  1943 
water  year  at  several  points  on  the  watershed.  Croft 
(1944)  reported  that  Whipple  drainage  yielded  31  percent 
of  the  33  inches  in  annual  precipitation,  whereas  the 
Miller  catchment  yielded  51  percent.  Whipple  Creek's 
peak  snowmelt  discharge  for  that  year  was  approximate- 
ly half  that  of  Miller  Creek's,  and  occurred  10  days 
earher  in  the  spring.  Croft  (1944)  noted  that  the  south- 
facing  watersheds  in  Farmington  Canyon,  such  as 
W^hipple,  have  earher  hydrograph  peaks  than  the  north- 
facing  drainages,  such  as  Miller.  This  also  may  be 
discerned  in  the  data  summaries  in  this  pubUcation. 


0^. 


GAGING  STATION 


Figure  5.— Topographic  map  of  Whipple 
Creek  watershed. 
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WHIPPLE  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  I939-SEPTEMBER  1940. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

0 

6389 

1 

1222 

0 

5661 

0. 

5541 

0. 

0699 

0. 

1378 

2 

0 

5875 

1 

3472 

0. 

5117 

0. 

3194 

0. 

0699 

0. 

1378 

3 

0 

5068 

1 

7508 

0 

4842 

0. 

3191 

0. 

0699 

0. 

1378 

/, 

u 

A  7Q9 

2 

111  L 

0 

AftAfi 

H  04  O 

1  78 
i  J  /  o 

5 

0 

4592 

2 

2050 

0 

6635 

0. 

3194 

0 

0699 

0. 

1378 

6 

0 

4492 

2 

2260 

0 

5089 

0. 

3257 

0 

0699 

0. 

1378 

7 

0 

4492 

2 

6051 

0 

5021 

0 

3095 

0 

0879 

0. 

1378 

8 

0 

2496 

0 

4746 

2 

5859 

0 

4733 

0 

3190 

0 

0998 

0. 

1378 

0 
u 

u 

2 

7025 

Q 

4547 

g 

306 1 

Q 

0998 

0 . 

1378 

10 

0 

2496 

0. 

6550 

3 

1092 

0 

4441 

0 

2895 

0 

0998 

0. 

1388 

11 

0 

2496 

0. 

6988 

3 

0941 

0 

4392 

0 

2895 

0 

0998 

0 

1697 

12 

0 

2496 

0 

7787 

3 

6407 

0 

4392 

0 

2895 

0 

0998 

0 

2624 

13 

0 

2321 

0 

8586 

3 

2185 

0 

4278 

0 

3032 

0 

1198 

0 

1997 

n 
u 

1  QQ  7 

u 

9 
z. 

4224 

Q 

2554 

Q 

1381 

Q 

1997 

15 

0 

1997 

1 

0183 

2 

6583 

0 

4193 

0 

2207 

0 

1378 

0 

1997 

16 

0 

2097 

1 

nil 

2 

7125 

0 

4054 

0 

1997 

0 

1378 

0 

1697 

17 

0 

2196 

1 

2978 

2 

1736 

0 

3831 

0 

2465 

0 

1378 

0 

1398 

18 

0 

2283 

1 

5374 

1 

7155 

0 

3839 

0 

2271 

0 

1378 

0 

1398 

19 

0 

3213 

1 

8169 

1 

5108 

0 

3594 

0 

1710 

0 

1378 

0 

1269 

20 

0 

3927 

2 

0926 

1 

6894 

0 

3860 

0 

1256 

0 

1378 

0 

0998 

21 

0 

4388 

2 

1597 

1 

3881 

0 

4051 

0 

1296 

0 

1378 

0 

0998 

22 

0 

4788 

2 

1606 

1 

2127 

0 

3918 

0 

1131 

0 

1378 

0 

0998 

23 

0 

5453 

2 

2687 

1 

1747 

0 

4056 

0 

1119 

0 

1378 

0 

0998 

24 

0 

6239 

2 

.  1471 

1 

1356 

0 

389  3 

0 

1223 

0 

1378 

0 

0998 

25 

0 

6543 

2 

.4261 

1 

1116 

0 

3835 

0 

1398 

0 

.  1378 

0 

0998 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0 

6450 

2 

5684 

1 

0816 

0. 

3806 

0 

1398 

0 

1378 

0 

0998 

1 

0432 

1 

9981 

0 

9912 

0. 

3889 

0 

1398 

0 

1378 

0 

0998 

0 

6639 

1 

5561 

0 

8299 

0. 

2136 

0 

1398 

0. 

1378 

0 

0998 

0 

5566 

1 

2990 

0 

7229 

0. 

3594 

0 

1086 

0 

1378 

0 

0998 

0 

5476 

1 

0690 

0 

6329 

0. 

3793 

0 

0699 

0 

1378 

0 

0799 

0 

6325 

0 

6127 

0 

0699 

0 

1378 

1 

2373 

1 

8871 

0. 

4342 

0 

2259 

0 

1163 

0 

1349 

2 

461 

3 

879 

0 

864 

0 

464 

0 

239 

0 

268 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


WHIPPLE  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1940-SEPTEMBER  1941. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

1 

0. 

0699 

0 

0499 

0. 

0499 

0.  3394 

0 

0899 

0 

7687 

2 

0 

0699 

0 

0499 

0. 

0499 

0. 

2995 

0 

1098 

0 

7687 

3 

0 

0699 

0 

0599 

0 

0499 

0. 

2696 

0 

1398 

0 

7687 

4 

0 

0699 

0 

0699 

0. 

0499 

0. 

2396 

0 

1634 

0 

7687 

5 

0 

0699 

0 

0699 

0. 

0499 

0. 

1997 

0 

2276 

0 

7687 

6 

0 

0699 

0 

0699 

0. 

0499 

0. 1697 

0 

2696 

0 

7687 

7 

0 

0599 

0 

0699 

0. 

0499 

0. 

1398 

0 

2696 

0 

8082 

8 

0 

0499 

0 

0699 

0. 

0499 

0. 

1398 

0 

2696 

0 

8586 

9 

0 

0499 

0 

0699 

0. 

0499 

0. 

1198 

0 

2696 

0 

8586 

10 

0 

0499 

0 

0699 

0. 

0499 

0. 

0899 

0 

2696 

0 

8586 

11 

0 

0599 

0 

0699 

0. 

0499 

0. 

0899 

0 

3381 

0 

8586 

12 

0 

0699 

0 

0699 

0. 

0499 

0. 

0899 

0 

4892 

0 

9386 

13 

0 

0699 

0. 

0699 

0. 

0499 

0. 

0899 

0. 

4592 

0 

8586 

14 

0 

0799 

0 

0699 

0. 

0499 

0. 

0699 

0 

4193 

0 

8186 

15 

0 

0998 

0. 

0998 

0. 

0499 

0. 

0499 

0 

4193 

0 

7687 

16 

0 

0998 

0 

0998 

0. 

0499 

0. 

0499 

0 

4193 

0 

7970 

17 

0 

0998 

0 

0998 

0. 

0499 

0. 

0399 

0 

4193 

0 

9900 

18 

0 

0998 

0. 

1198 

0. 

0499 

0. 

0200 

0 

4193 

1 

3532 

19 

0.  0799 

0. 

1398 

0. 

0499 

0. 

0200 

0. 4592 

1 

5557 

20 

0.  0699 

0 

1398 

0. 

0499 

0. 

0200 

0. 

5391 

1 

5688 

21 

0. 

0699 

0 

1398 

0. 

0499 

0. 

0200 

0. 

6190 

1 

3452 

22 

0 

0599 

0 

1198 

0. 

0499 

0. 

0399 

0. 

7188 

1 

1181 

23 

0 

0499 

0 

0998 

0. 

0499 

0. 

0499 

0 

7687 

1 

1516 

24 

0 

0499 

0 

0998 

0. 

0699 

0. 

0499 

0 

7687 

1 

0715 

25 

0 

0499 

0 

0998 

0. 

1198 

0. 

0499 

0. 

7687 

0 

8186 

APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


26 

0 

0499 

0. 

0799 

0. 

1697 

0 

0499 

0. 

7687 

0 

6897 

27 

0 

0499 

0. 

0699 

0. 

2396 

0 

0699 

0. 

7687 

0 

6780 

28 

0 

0499 

0 

0599 

0. 

2696 

0 

0899 

0 

7bS7 

0 

7333 

29 

0 

0499 

0 

0499 

0. 

2995 

0 

0899 

0 

7908 

30 

0 

0499 

0 

0499 

0. 

3394 

0 

0899 

0 

8829 

31 

0 

0499 

0. 

3394 

0 

0899 

0 

7796 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0.0657 
0.  135 


0.0832 
0.  166 


0.0966 
0.  199 


1043 
215 


0.4432 
0.823 


0.9214 
1.894 


Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 
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WHIPPLE  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1942-SEPTEMBER  1943. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0, 

.2396 

0, 

.2496 

0.2596 

0. 

2796 

0. 

.3793 

0. 

.4093 

0. 

.4887 

1. 

.4268 

1. 

.0980 

0, 

.5792 

0. 

,3047 

0. 

2172 

2 

0, 

.  2396 

0. 

.  2496 

0. 2696 

0. 

2796 

0. 

.  3793 

0. 

.4251 

0. 

.6154 

1 , 

.3379 

0. 

.6893 

0. 

.5792 

0. 

.  3047 

0. 

,2172 

3 

0, 

.  2396 

0. 

.2496 

0. 2796 

0. 

2796 

0, 

.  3793 

0. 

.4093 

0. 

.6516 

1 . 

.  1478 

0. 

.5551 

0. 

.5430 

0, 

.2534 

0. 

,2172 

4 

0, 

.  2396 

0. 

.  2496 

0.  2796 

0. 

2796 

0. 

.  7074 

0. 

.4093 

0. 

.6878 

1 , 

.0347 

0. 

.6275 

0. 

.5294 

0. 

.2534 

0. 

,2172 

5 

0, 

.  2396 

0, 

.  2496 

0.  2796 

0. 

2796 

0. 

.  3594 

0, 

.  3893 

0. 

.6878 

0. 

.  7828 

0. 

.  7587 

0. 

.5098 

0, 

.  2534 

0. 

,  2172 

6 

0, 

.2439 

0. 

.2396 

0.2798 

0. 

2796 

0. 

.3694 

0, 

.3793 

0. 

.6878 

0, 

.6305 

0, 

.9502 

0, 

.4706 

0, 

.2534 

0. 

2172 

7 

0, 

.  2396 

0. 

.  2496 

0. 2796 

0. 

.  3793 

0. 

,  3694 

0. 

.  3694 

0. 

.  7240 

0. 

.  3394 

1, 

.0256 

0. 

.4706 

0. 

.  2685 

0. 

,2172 

8 

0, 

.  2396 

0. 

.  2696 

0.  2796 

0, 

.  3793 

0. 

,  3694 

0. 

.  3627 

0. 

.  7240 

0. 

.  2896 

0. 

.9608 

0. 

.4585 

0. 

.  2534 

0. 

,2172 

9 

0, 

.  2396 

0. 

.  2796 

0.  2796 

0. 

.  3793 

0. 

,  3793 

0. 

.  3588 

0 . 

.  7240 

0. 

.  2896 

0. 

.9050 

0. 

.4344 

0. 

.  2534 

0. 

,2172 

10 

0. 

.2496 

0, 

.  2895 

0. 2796 

0. 

.  3793 

0. 

,  3793 

0. 

.  2995 

0. 

.  6878 

0, 

.  2836 

0. 

.8326 

0. 

.4344 

0. 

.  2534 

0. 

,  2172 

11 

0, 

,2596 

0, 

.2995 

0.2796 

0. 

.3793 

0. 

,3694 

0. 

.2995 

0. 

.6757 

0. 

.3695 

0. 

.7783 

0. 

.4344 

0. 

.2534 

0. 

.2172 

12 

0. 

.  2596 

0. 

.  2895 

0.  2796 

0. 

.  3793 

0. 

,  3694 

0. 

.  2895 

0. 

,6154 

0. 

.4133 

0. 

.7240 

0. 

.3982 

0. 

.2534 

0. 

.2172 

13 

0. 

.  2639 

0. 

.  2796 

0.  2796 

0. 

.3893 

0. 

,  3793 

0. 

.  2796 

0. 

.6290 

0. 

.4329 

0, 

.7300 

0. 

.3982 

0. 

.2534 

0. 

.2172 

14 

0. 

.  2596 

0. 

.2796 

0.  2796 

0. 

.  3893 

0. 

,  3793 

0. 

.  2895 

0. 

.  7300 

0. 

.4540 

0, 

.8492 

0. 

.3982 

0, 

.  2534 

0, 

.2172 

15 

0. 

,  2596 

0. 

,  2895 

0.  2796 

0. 

,  3793 

0. 

,  3793 

0. 

.  3194 

0, 

.8597 

0. 

.  3801 

0, 

.  7828 

0. 

.4178 

0. 

.  2534 

0. 

.2172 

16 

0. 

.2596 

0. 

,2995 

0.2796 

0. 

,3793 

0. 

,3793 

0, 

.2857 

1. 

.  1207 

0. 

.3258 

0. 

.7240 

0. 

.3982 

0. 

,2534 

0, 

.2172 

17 

0. 

.  2596 

0, 

.  2995 

0.  2796 

0. 

.  3793 

0. 

,  3793 

0. 

.  2796 

1 , 

.4600 

0. 

.  3273 

0. 

.6878 

0, 

.3620 

0. 

.2534 

0. 

,2172 

18 

0. 

.  2596 

0. 

.2995 

0.  2796 

0. 

.3793 

0. 

,  3793 

0 . 

.2796 

1, 

.4706 

0. 

.  3258 

0. 

.6878 

0, 

.3620 

0, 

.2624 

0, 

.2172 

19 

0, 

,  2696 

0. 

2796 

0.  2796 

0. 

.  3793 

0. 

,  3793 

0. 

.  2796 

1. 

.5143 

0, 

.  3258 

0. 

.6516 

0, 

.3620 

0, 

.2534 

0. 

.2172 

20 

0. 

.2834 

0. 

2596 

0. 2796 

0. 

.  3793 

0. 

,  3793 

0. 

.  2796 

1, 

.5913 

0. 

.  3499 

0. 

.6516 

0, 

.3620 

0, 

.2534 

0. 

.2172 

21 

0. 

,2596 

0. 

2596 

0.2796 

0. 

,3793 

0. 

,3793 

0. 

.2895 

1. 

.3861 

0. 

.3937 

0. 

.6516 

0. 

.3620 

0. 

.2534 

0. 

.2172 

22 

0. 

,2596 

0. 

2596 

0. 2796 

0. 

,  3793 

0 . 

,  3793 

0. 

.  2995 

1 . 

,  3891 

0. 

.4178 

0. 

.6516 

0. 

.3620 

0. 

.  2534 

0. 

.2172 

23 

0. 

,  2596 

0. 

2596 

0.  2796 

0. 

,  3793 

0 . 

,  3793 

0. 

,  2895 

1 , 

,  6425 

0. 

.  3906 

0. 

.6516 

0, 

.3258 

0. 

.2187 

0. 

.2172 

24 

0. 

,  2596 

0. 

2596 

0.  2796 

0. 

,  3793 

0. 

,  3793 

0. 

,  2805 

1 , 

,5128 

0. 

.  4284 

0. 

.6335 

0. 

.3258 

0. 

.2172 

0. 

.2172 

25 

0. 

2596 

0. 

2596 

0.  2796 

0. 

,  3793 

0. 

3793 

0. 

,  2895 

1, 

,  3243 

0. 

.4404 

0. 

.6154 

0. 

.3258 

0. 

.2172 

0, 

.2172 

26 

0. 

.2596 

0. 

2596 

0.2796 

0. 

3793 

0. 

3793 

0. 

,3194 

0. 

,9312 

0. 

.4253 

0. 

.6154 

0. 

.3258 

0. 

.2172 

0. 

.2172 

27 

0. 

.2538 

0. 

2596 

0.2796 

0. 

,3793 

0. 

3793 

0, 

,3494 

0, 

,9231 

0, 

.4314 

0. 

.6154 

0. 

.3258 

0. 

.2172 

0, 

.2172 

28 

0. 

2496 

0. 

2596 

0.  2796 

0. 

,3793 

0. 

3893 

0. 

,  3793 

0, 

,9367 

0. 

.4268 

0, 

.6154 

0. 

.3258 

0, 

.2172 

0. 

.2172 

29 

0. 

2496 

0. 

.2596 

0. 2796 

0. 

,  3793 

0. 

,4093 

0, 

,8507 

0. 

.4103 

0. 

.6048 

0. 

.3258 

0. 

.2172 

0, 

.2172 

30 

0. 

,2496 

0. 

2596 

0.2796 

0. 

,3793 

0, 

,4392 

1. 

,1056 

0. 

.3620 

0, 

.5792 

0. 

.3258 

0, 

.2172 

0. 

.2172 

31 

0. 

,2496 

0.2796 

0. 

,3793 

0, 

,4692 

0. 

.3997 

0. 

.3258 

0, 

.2172 

rate, 

,  cf s 

0. 

2497 

0. 

2682 

0.2786 

0. 

,3607 

0. 

3882 

0. 

,3390 

0. 

,9826 

0. 

.5095 

0. 

.7301 

0, 

.4051 

0, 

.2472 

0. 

.2172 

-eld,' 

inches 

0. 

513 

0. 

534 

0.573 

0. 

,741 

0. 

721 

0. 

,697 

1. 

,946 

1. 

.047 

1. 

,452 

0. 

.833 

0, 

.508 

0. 

.432 

Average  annual  rate:     0.4147  cfs 
Total  annual  yield:     9.996  area  inches 
Peak  flow: 


raiPPLE  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1943-SEPTEMBER  1944. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0. 

.2196 

0, 

,2596 

0.2895 

0. 

.2895 

0. 

.2895 

0. 

.2995 

0, 

.3819 

1 

.2729 

1 

.9220 

0 

.6289 

0 

.3793 

0 

.3194 

2 

0, 

.2196 

0. 

.2596 

0.2895 

0. 

.2895 

0. 

.2895 

0. 

.2995 

0, 

.4043 

1 

.0532 

3 

.2724 

0 

.6289 

0 

.3993 

0 

.3194 

3 

0. 

.2196 

0. 

.2596 

0.2895 

0. 

.2895 

0. 

.2395 

0. 

.3082 

0, 

.4902 

0 

.8686 

3 

.4489 

0 

.6251 

0 

.3793 

0 

.3194 

4 

0, 

,2196 

0. 

.2596 

0.2895 

0. 

.2895 

0. 

2895 

0. 

.3082 

0, 

,6256 

0 

.8586 

3 

.2149 

0 

.6289 

0 

.3769 

0 

.3044 

5 

0. 

,2196 

0. 

.2596 

0.2895 

0. 

.2895 

0. 

2895 

0. 

.3294 

0, 

,6628 

1 

.4126 

3 

.2674 

0 

.6190 

0 

.3671 

0 

.2995 

6 

0, 

,2196 

0. 

.2596 

0.2895 

0. 

2895 

0. 

2895 

0. 

.  3294 

0. 

,6356 

2 

.  1618 

3 

.  1667 

0 

.6090 

0 

.3594 

0 

.2995 

7 

0. 

,2196 

0, 

.2596 

0.2895 

0. 

2895 

0. 

2895 

0. 

.  3494 

0. 

,6489 

2 

.8548 

2 

.8452 

0 

.5890 

0 

.3594 

0 

.2995 

8 

0, 

,2196 

0. 

.2596 

0.2895 

0. 

2895 

0. 

2895 

0. 

.  3494 

0. 

,6706 

3 

.  1889 

2 

.5413 

0 

.5790 

0 

.3594 

0, 

.2995 

9 

0. 

,2196 

0. 

.2596 

0.  2895 

0. 

2895 

0. 

2895 

0. 

3694 

0. 

,5840 

4 

.3435 

2 

.3689 

0 

.5690 

0 

.3594 

0, 

.2995 

10 

0. 

,2196 

0, 

,2596 

0.  2895 

0. 

2895 

0. 

2895 

0. 

3894 

0, 

,4991 

4 

.6351 

1 

.9043 

0 

.5395 

0 

.3594 

0 

.2995 

11 

0. 

2898 

0, 

,2596 

0.2895 

0. 

2895 

0. 

2895 

0. 

,3751 

0, 

,4580 

4, 

,4820 

1, 

.7071 

0 

.5374 

0, 

.3694 

0, 

.2995 

12 

0. 

,2196 

0, 

,2596 

0.  2895 

0. 

2895 

0. 

2895 

0. 

,3594 

0, 

.4792 

4, 

,5498 

1, 

.5894 

0, 

.5191 

0, 

,3594 

0. 

.2995 

13 

0. 

2196 

0, 

,2596 

0.2895 

0. 

2895 

0. 

2895 

0. 

,3444 

0, 

.4492 

4, 

.5393 

1, 

.4168 

0, 

.5191 

0. 

.3594 

0. 

.2995 

14 

0, 

,2196 

0. 

,2596 

0.2895 

0. 

2895 

0. 

2895 

0. 

,3394 

0. 

.4293 

4, 

,5773 

1, 

.1930 

0, 

.4991 

0, 

.3594 

0, 

.2995 

15 

0. 

2196 

0. 

,2596 

0.  2895 

0. 

2895 

0. 

2895 

0. 

,3494 

0. 

,4293 

4. 

,4142 

1, 

,0699 

0. 

,4892 

0. 

,3594 

0. 

.2995 

16 

0. 

,2196 

0. 

,2596 

0.2895 

0. 

2895 

0. 

2895 

0, 

,3394 

0. 

,4093 

3, 

,7787 

1. 

,0216 

0. 

,4792 

0. 

,3594 

0. 

.2995 

17 

0. 

,2196 

0. 

,2596 

0.  2895 

0. 

2895 

0. 

2895 

0. 

,3394 

0. 

,3993 

2. 

,7554 

0. 

,9334 

0. 

,4733 

0, 

,3594 

0. 

,2995 

18 

0. 

,2196 

0. 

2596 

0.  2895 

0. 

2895 

0. 

2895 

0. 

,3394 

0. 

,3694 

1, 

,9804 

0. 

,8598 

0. 

,4492 

0. 

,3594 

0. 

,2995 

19 

0. 

,2196 

0, 

.2596 

0.2895 

0. 

2895 

0. 

2895 

0. 

,3394 

0. 

,3594 

1. 

,6123 

0. 

,8186 

0. 

,4392 

0, 

,3594 

0. 

2995 

20 

0. 

,2196 

0. 

,2596 

0.  2895 

0. 

2895 

0. 

2895 

0, 

,3394 

0. 

,3494 

1. 

,2383 

0. 

.8086 

0. 

,4392 

0. 

,3594 

0. 

2995 

21 

0, 

,2196 

0, 

,2596 

0.2895 

0. 

2895 

0. 

2895 

0. 

,3394 

0. 

3394 

1. 

.2358 

0. 

,7987 

0. 

.4392 

0. 

,3548 

0. 

2995 

22 

0, 

.2196 

0. 

,2596 

0.2895 

0. 

2895 

0. 

2895 

0. 

,3394 

0. 

3594 

1. 

,7680 

0. 

,7928 

0. 

,4392 

0. 

,3394 

0. 

2995 

23 

0, 

,2196 

0. 

,2596 

0.2895 

0. 

2895 

0. 

2895 

0. 

3394 

0. 

3594 

1. 

,5640 

0, 

,7570 

0. 

,4293 

0. 

3394 

0. 

2970 

24 

0, 

,2296 

0. 

,2596 

0.2895 

0. 

2895 

0. 

2895 

0. 

3394 

0. 

4892 

1, 

,0857 

0. 

,7171 

0. 

,4139 

0. 

3394 

0. 

2945 

25 

0, 

,2535 

0, 

,2596 

0.2895 

0. 

2895 

0. 

2895 

0. 

3494 

0. 

5690 

0. 

,9041 

0. 

6988 

0. 

,4093 

0. 

3394 

0. 

2920 

26 

0. 

2596 

0. 

,2596 

0. 2895 

0. 

2895 

0. 

2895 

0. 

3394 

0. 

5590 

0. 

9748 

0. 

7862 

0. 

4093 

0. 

3394 

0. 

2895 

27 

0. 

,2596 

0. 

2796 

0.2895 

0. 

2895 

0. 

2895 

0. 

3394 

0. 

5998 

0. 

9742 

0. 

7338 

0. 

4093 

0. 

3373 

0. 

2870 

28 

0. 

,2596 

0. 

,2895 

0.2895 

0. 

2895 

0. 

2895 

0. 

3747 

0. 

6911 

1. 

0149 

0. 

7163 

0. 

4093 

0. 

3294 

0. 

284b 

29 

0. 

,2596 

0. 

,2895 

0.2895 

0. 

2895 

0. 

2895 

0. 

3494 

0. 

8888 

0. 

9738 

0. 

6730 

0. 

4093 

0. 

3294 

0. 

.2820 

30 

0. 

,2596 

0. 

2895 

0. 2895 

0. 

2895 

0. 

3793 

1. 

0632 

1. 

1396 

0. 

6472 

0. 

4093 

0. 

3294 

0. 

.2795 

31 

0. 

,2596 

0.2895 

0. 

2895 

0. 

3594 

1. 

2668 

0. 

4003 

0. 

3244 

rate,  cfs 

0. 

2315 

0. 

,2632 

0.2895 

0. 

,2895 

0. 

2895 

0. 

3434 

0. 

5217 

2. 

2098 

1. 

5564 

0. 

4980 

0. 

3550 

0. 

2984 

-eld,  inches 

0. 

,476 

0. 

,524 

0.595 

0. 

557 

0. 

706 

1. 

038 

4. 

542 

3. 

096 

1. 

024 

0. 

730 

0. 

594 

594 

Average  annual  rate:     0.5955  cfs 

Total  annual  yield:      14,475  area  inches 

Peak  flow: 


25 


WHIPPLE  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  194A-SEPTEMBER  1945. 
DAY  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUNE  JULY  AUG  SEPT 


1 

0 

2790 

0 

3060 

0.  3280 

0.  3280 

0.  3280 

0. 

3280 

0. 

3390 

2 

1520 

0 

7990 

0 

7440 

0 

3600 

0 

4200 

2 

0 

2790 

0 

3160 

0.  3280 

0.  3280 

0.  3280 

0. 

3280 

0. 

3390 

2 

5210 

0 

7990 

0 

7220 

0 

3600 

0 

4200 

3 

0 

2780 

0 

3110 

0.  3280 

0.  3280 

0.  3280 

0. 

3280 

0. 

3390 

3 

0350 

0 

8230 

0 

6960 

0 

3840 

0 

4200 

4 

0 

2730 

0 

3100 

0.  3280 

0.  3280 

0.  3280 

0. 

3280 

0. 

3390 

3 

7200 

0 

8830 

0 

6740 

0 

3840 

0 

4200 

5 

0 

2690 

0 

3330 

0.  3280 

0.  3280 

0.  3280 

0. 

3280 

0. 

3390 

4 

2130 

1 

2180 

0 

6690 

0 

3540 

0 

4150 

6 

0 

2690 

0 

3470 

0.  3280 

0.3280 

0.  3280 

0. 

3280 

0. 

3390 

4 

5620 

2 

3210 

0 

6640 

0 

3490 

0 

4090 

7 

0 

2690 

0 

3380 

0.3280 

0.  3280 

0.  3280 

0. 

3280 

0. 

3390 

4 

8650 

3 

0750 

0 

6490 

0 

3600 

0 

4090 

8 

0 

2690 

0 

3310 

0.  3280 

0.  3280 

0.  3280 

0. 

3280 

0. 

3390 

4 

9170 

2 

8750 

0 

6290 

0 

3570 

0 

4020 

9 

0 

2650 

0. 

3280 

0.  3280 

0.3280 

0.  3280 

0. 

3280 

0. 

3390 

4 

8820 

2 

6650 

0 

6190 

0 

3440 

0 

3940 

10 

0 

2600 

0. 

3280 

0.3280 

0.  3280 

0.  3280 

0. 

3280 

0. 

3390 

4 

8120 

2 

6360 

0 

6290 

0 

3440 

0 

3880 

11 

0 

2600 

0. 

3280 

0. 3280 

0.  3280 

0.3280 

0. 

3280 

0 

3390 

4 

5620 

2 

5610 

0 

6190 

0 

3440 

0 

3740 

12 

0 

2600 

0. 

3280 

0.  3280 

0.  3280 

0.  3280 

0. 

3280 

0 

3390 

4 

2300 

? 

5610 

0 

5890 

0 

3470 

0 

3650 

13 

0 

2600 

0. 

3280 

0.  3280 

0.  3280 

0.3280 

0. 

3280 

0. 

3390 

3 

9570 

2 

5460 

0 

5740 

0 

3440 

0 

3570 

14 

0 

2600 

0. 

3280 

0.  3280 

0.  3280 

0.  3280 

0. 

3280 

0. 

3390 

3 

3900 

2 

3010 

0 

5590 

0 

3390 

0 

3540 

15 

0 

2600 

0. 

3280 

0.  3280 

0. 3280 

0.  3280 

0. 

3280 

0. 

3390 

2 

5260 

2 

0020 

0 

5440 

0 

3340 

0 

3540 

16 

0 

2600 

0. 

3280 

0.3280 

0.3280 

0.3280 

0. 

3280 

0. 

3390 

2 

0920 

1 

7350 

0 

5290 

0 

3290 

0 

3540 

17 

0 

2600 

0. 

3280 

0.3280 

0.  3280 

0.  3280 

0. 

3280 

0. 

3390 

1 

9700 

1 

5700 

0 

5040 

0 

3280 

0 

3540 

18 

0 

2600 

0. 

3280 

0.3280 

0.3280 

0.  3280 

0. 

3280 

0 

3490 

1 

8650 

1 

4330 

0 

4890 

0 

3280 

0 

3540 

19 

0 

2590 

0. 

3280 

0. 3280 

0.  3280 

0. 3280 

0. 

3280 

0 

4200 

1 

6620 

1 

3080 

0 

4840 

0 

3840 

0 

3540 

20 

0 

2570 

0. 

3280 

0.3280 

0.  3280 

0.3280 

0. 

3340 

0 

6790 

1 

2930 

1 

2130 

0 

4640 

0 

5040 

0 

3540 

21 

0 

2560 

0. 

3280 

0.3280 

0.3280 

0.  3280 

0. 

3390 

1 

1880 

0 

9680 

1 

1680 

0 

4440 

0 

5090 

0. 

3570 

22 

0 

2560 

0. 

3280 

0.3280 

0.  3280 

0.3280 

0. 

3390 

1 

4580 

0 

8640 

1 

1130 

0 

4390 

0 

4490 

0 

3600 

23 

0 

2550 

0. 

3280 

0.3280 

0.  3280 

0.  3280 

0. 

3390 

1 

2980 

0 

9830 

1 

0460 

0 

4270 

0 

4470 

0 

3650 

24 

0 

2550 

0. 

3280 

0.  3280 

0.  3280 

0.3280 

0. 

3390 

1 

0690 

1 

1580 

0 

9910 

0 

4150 

0 

4420 

0 

3650 

25 

0 

2560 

0. 

3280 

0.  3280 

0.  3280 

0.  3280 

0. 

3390 

0 

9090 

1 

2730 

0 

9380 

0 

4040 

0 

4390 

0 

3600 

26 

0.2560 

0. 

3280 

0. 3280 

0. 3280 

0.3280 

0. 

3390 

0 

8280 

1 

2280 

0 

8990 

0 

3830 

0 

4340 

0. 

3600 

27 

0.2570 

0. 

3280 

0. 3280 

0.3280 

0.3280 

0. 

3390 

0 

7690 

1 

1380 

0. 

8560 

0 

3700 

0 

4290 

0. 

3650 

28 

0.2790 

0. 

3280 

0.3280 

0.3280 

0. 3280 

0. 

3390 

0 

7560 

1 

1830 

0 

8270 

0 

3640 

0 

4270 

0. 

3670 

29 

0.2790 

0. 

3280 

0.3280 

0.3280 

0. 

3390 

1 

0150 

1 

2030 

0 

8020 

0 

3600 

0 

4240 

0. 

3620 

30 

0.2830 

0. 

3280 

0.3280 

0.3280 

0. 

3390 

1 

5870 

1 

1130 

0 

7720 

0 

3600 

0 

4220 

0. 

3600 

31 

0.2890 

0.  3280 

0.  3280 

0. 

3390 

0 

9230 

0 

3600 

0 

4200 

Average  rate,  cfs  0.2650      0.3260      0.3280      0.3280      0.3280      0.3320      0.6030      2.5570       1.5580      0.5280      0.3880  0.3760 

Total  yield,   inches  0.545        0.650        0.673        0.673        0.608        0.682        1.200        5.255        3.099        1.086        0.797  0.749 

Average  annual  rate:  0.6600  cfs 

Total  annual  yield:  16.017  area  inches 

Peak  flow: 


WHIPPLE  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1945-SEPTEMBER  1946. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0. 

3600 

0. 

3950 

0.3400 

0.3400 

0.  3400 

0. 

4120 

0. 

4  700 

1. 

5100 

0. 

8500 

0. 

4400 

0. 

3800 

0. 

2800 

2 

0. 

3600 

0. 

4120 

0. 

3400 

0.3400 

0.3400 

0. 

4100 

0. 

4600 

1. 

5200 

0. 

8350 

0. 

4600 

0. 

3800 

0. 

2800 

3 

0. 

3600 

0. 

4120 

0. 

3400 

0.3400 

0.3400 

0. 

4150 

0. 

4600 

1. 

6200 

1 

4200 

0 

4500 

0. 

3950 

0. 

2780 

4 

0. 

3500 

0. 

4120 

0. 

3400 

0.3400 

0.3400 

0. 

4150 

0 

4500 

1. 

6200 

1 

8800 

0 

4400 

0. 

3950 

0. 

2780 

5 

0. 

3600 

0 

4100 

0. 

3400 

0.  3400 

0.3400 

0 

4100 

0 

4800 

1 

5700 

1 

7200 

0. 

4400 

0 

3600 

0 

2780 

6 

0. 

3600 

0 

4100 

0. 

3400 

0.3400 

0.  3400 

0 

4150 

0 

5400 

1 

3700 

1 

3700 

0 

4200 

0 

3500 

0 

2780 

7 

0. 

3600 

0 

4120 

0. 

3400 

0.3400 

0.3400 

0 

4100 

0 

5600 

1 

0900 

1 

0900 

0 

4150 

0 

3500 

0 

2780 

8 

0. 

3600 

0 

4100 

0. 

3400 

0.  3400 

0.3400 

0 

3950 

0 

5400 

0 

9600 

0 

8800 

0 

4100 

0 

3400 

0 

2780 

9 

0. 

3700 

0 

4100 

0. 

3400 

0.  3400 

0.3400 

0 

4100 

0 

5000 

0 

8100 

0 

8200 

0 

4100 

0 

3400 

0 

2780 

10 

0. 

3800 

0 

3950 

0. 

3400 

0.3400 

0.  3400 

0 

4300 

0 

4800 

0 

6600 

0 

7700 

0 

4100 

0 

3200 

0 

2780 

11 

0. 

4100 

0 

4120 

0. 

3400 

0. 3400 

0.3400 

0 

4500 

0 

4900 

0 

5800 

0 

7000 

0 

4100 

0 

3300 

0 

2780 

12 

0. 

3900 

0 

4120 

0. 

3400 

0.3400 

0.3400 

0 

4600 

0 

5800 

0 

5600 

0 

6400 

0 

4100 

0 

3400 

0 

2780 

13 

0. 

3600 

0. 

4100 

0. 

3400 

0.  3400 

0.3400 

0 

4600 

0 

8200 

0 

5600 

0 

6000 

0 

3950 

0 

3500 

0 

2780 

14 

0 

3600 

0. 

4100 

0 

3400 

0.  3400 

0.3400 

0 

4600 

1 

5200 

0 

5900 

0 

5700 

0 

3800 

0 

3400 

0 

2780 

15 

0. 

3500 

0. 

4100 

0 

3400 

0.3400 

0.  3400 

0 

4600 

1 

7000 

0 

6000 

0 

5400 

0 

3640 

0 

3400 

0 

2780 

16 

0 

3500 

0. 

4100 

0 

3400 

0.  3400 

0.3400 

0 

4600 

1 

9300 

0 

6200 

0 

4900 

0 

3640 

0 

3500 

0 

2800 

17 

0 

3500 

0. 

4100 

0 

3400 

0.3400 

0.3400 

0 

4600 

2 

4050 

0 

6600 

0 

5000 

0 

3640 

0 

3400 

0 

2800 

18 

0 

3500 

0 

4100 

0 

3400 

0. 3400 

0. 3600 

0 

4600 

3 

2900 

0 

7000 

0 

5400 

0 

3600 

0 

3400 

0 

2800 

19 

0 

3440 

0 

4100 

0 

3400 

0.3400 

0.  3600 

0 

4600 

3 

9500 

0 

6400 

0 

4900 

0 

3600 

0 

3200 

0 

2800 

20 

0 

3440 

0 

4100 

0 

3400 

0.  3400 

0. 3600 

0 

4600 

4 

0100 

0 

5900 

0 

4600 

0 

3640 

0 

2800 

0 

2800 

21 

0 

3440 

0 

4100 

0 

3400 

0.3400 

0.3600 

0 

4600 

3 

6800 

0 

6100 

0 

4600 

0 

3600 

0 

2800 

0 

2800 

22 

0 

3440 

0 

4100 

0 

3400 

0.  3400 

0.  3600 

0 

4600 

3 

2900 

0 

5200 

0 

4400 

0 

3800 

0 

2800 

0 

2800 

23 

0 

3440 

0 

4100 

0 

3400 

0.  3400 

0.  3600 

0 

4600 

3 

1600 

0 

4900 

0 

4400 

0 

4100 

0 

2800 

0 

2800 

24 

0 

3440 

0 

4100 

0 

3400 

0.  3400 

0.  3800 

0 

4600 

3 

2550 

0 

4200 

0 

4600 

0 

4150 

0 

2800 

0 

2700 

25 

0 

3440 

0 

4100 

0 

3400 

0.3400 

0.  3800 

0 

4600 

3 

4100 

0 

4100 

0 

4500 

0 

4150 

0 

2800 

0 

2600 

26 

0 

3440 

0 

3400 

0 

3400 

0.3400 

0.  3800 

0 

4600 

3 

3800 

0 

4100 

0 

4200 

0 

4100 

0 

2900 

0 

2600 

27 

0 

3480 

0 

3400 

0 

3400 

0.  3400 

0.  3800 

0 

4600 

3 

0650 

0 

4400 

0 

.4200 

0 

4150 

0 

2860 

0 

2600 

28 

0 

3500 

0 

3400 

0 

3400 

0.3400 

0.3800 

0 

.4800 

2 

6700 

0 

8570 

0 

4150 

0 

4100 

0 

2800 

0 

2600 

29 

0 

3500 

0 

3400 

0 

3400 

0.3400 

0 

.3900 

2 

4300 

0 

.7150 

0 

.4100 

0 

4100 

0 

2800 

0 

2600 

30 

0 

3500 

0 

3400 

0 

3400 

0.3400 

0 

.4800 

1 

.9550 

0 

7150 

0 

.4100 

0 

4100 

0 

2800 

0 

2600 

31 

0 

.3700 

0 

3400 

0.3400 

0 

.4800 

0 

.7600 

0 

4100 

0 

2800 

Avera; 

;e  rate,  cfs 

0 

3570 

0 

.4000 

0 

.3400 

0. 3400 

0. 3510 

0 

.4470 

1 

.8640 

0 

.8122 

0 

.7163 

0 

.4036 

0 

3237 

0 

2748 

Total 

yield,  inches 

0 

733 

0 

.790 

0 

.698 

0.698 

0.652 

0 

.918 

3 

.705 

1 

.668 

1 

.424 

0 

.829 

0 

.665 

0 

.546 

Average  annual  rate: 

0 

.5530 

cfs 

Total 

annual  yield: 

13 

326 

area 

inches 

Peak  flow: 


26 


WHIPPLE  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1946-SEPTEMBER  1947. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

JUNE 

JULY 

AUG 

1 

0. 

.3393 

0. 

.2597 

0. 

.2793 

0. 

,2793 

0. 

.2793 

0. 

.3494 

0. 

.7286 

2, 

,2313 

0. 

,6389 

0, 

.2995 

0. 

.4106 

9 

r\ 
U  • 

u  < 

n 
u . 

9  7Q 

u  • 

9  7Q  T 

n 
\j . 

9  7Q  ^ 

u . 

1/,  Q/i 

A 
U  , 

7  "^Q  7 
.  /  JO  / 

J  , 

0, 

,6591 

0, 

,2956 

0 . 

.  4 106 

o 

J 

n 

9QQ  ^ 

n 

u . 

9  "^07 
.  £.jy  1 

U  ^ 

,  £.  1  y  J 

A 
U  • 

9  7Q 

n 
w  . 

.  JDyj 

A 
U  . 

7A  JIR 

/, 

t  , 

0. 

,6192 

0, 

.3393 

0 , 

.  4095 

A 

r\ 
u  < 

.  JuyO 

u . 

9  RQ7 
,  LZ>y  1 

n 

97Q  T 

u . 

9  7Q 

u . 

9  7Q  T 

n 
u . 

,  JDy  D 

A 

U  . 

7  9 

.  Jo  /H 

0. 

.5592 

0, 

.4145 

0 . 

,  4145 

C 

n 
u . 

1  Q  7 

n 
u , 

9  ^^07 

u . 

9  7Q  7 

n 
u . 

9  7Q  "i. 
.  L  ly  o 

u . 

9  7Q  T 

.  L  ly  3 

u . 

.  JjyJ 

A 
U  . 

.  OJy  i 

0, 

.4790 

0. 

.4111 

0 , 

,  3792 

6 

0. 

,3292 

0. 

,2591 

0. 

,2793 

0. 

.2793 

0. 

.21<i2 

0. 

.3595 

0. 

,5486 

4, 

.0379 

0, 

.4790 

0. 

.4106 

0, 

.3691 

7 

0, 

,3354 

0. 

.2597 

0. 

.2793 

0. 

,2793 

0, 

,2793 

0. 

,3696 

0. 

,4493 

3, 

.8035 

0, 

.4689 

0, 

.4033 

0, 

.3691 

8 

0, 

.3096 

0, 

.2597 

0, 

.2793 

0. 

,2793 

0. 

,2793 

0, 

.3696 

0. 

,4594 

3, 

.2145 

0, 

.5390 

0, 

.3943 

0, 

.4095 

9 

0. 

,2995 

0. 

,2597 

0. 

.2894 

0. 

,2793 

0. 

,2995 

0, 

,3696 

0. 

,4196 

2, 

.7854 

0 

.6389 

0, 

.3691 

0, 

.3943 

10 

0, 

,2995 

0. 

,2597 

0. 

,2894 

0, 

,2793 

0, 

.2995 

0. 

,3696 

0, 

,4095 

2 

.2313 

0 

.4992 

0 

.3752 

11 

0. 

,2995 

0. 

,2597 

0. 

.2894 

0. 

,2793 

0. 

,2995 

0. 

,3696 

0. 

.3792 

1. 

.9020 

0. 

,5788 

0. 

,3792 

12 

0. 

,2995 

0, 

,259  7 

0, 

.2894 

0. 

,2793 

0, 

,2995 

0, 

,3696 

0. 

.3943 

1. 

,5172 

0. 

,6389 

0, 

.3792 

13 

0. 

2995 

0. 

.2597 

0. 

.2995 

0. 

,2793 

0, 

,2995 

0. 

,  3792 

0. 

.4992 

1, 

.6670 

0. 

,6787 

0. 

.3696 

14 

0. 

,2995 

0, 

.2597 

0. 

.2995 

0. 

,2793 

0, 

,2995 

0. 

,3792 

0. 

.8486 

1, 

.7169 

0. 

,6989 

0, 

.3696 

15 

0. 

2793 

0. 

.2698 

0. 

.2995 

0. 

,2793 

0. 

,2995 

0. 

,4095 

1. 

.  1779 

1, 

.8768 

0. 

,6147 

0, 

,3696 

16 

0. 

.2698 

0. 

,2698 

0. 

.2995 

0, 

.2793 

0. 

.2995 

0. 

.4145 

1. 

.4174 

1. 

.9766 

0, 

.5491 

0. 

,3595 

17 

0, 

.2597 

0. 

.2698 

0. 

,2995 

0. 

.2793 

0. 

.2995 

0. 

,4196 

1. 

.4976 

2, 

.0860 

0, 

.4992 

0, 

,3595 

18 

0. 

.2597 

0, 

,2698 

0. 

.2793 

0. 

.2793 

0, 

.2995 

0. 

.4291 

1. 

.4174 

2, 

,0613 

0, 

.4695 

0, 

,3494 

19 

0. 

.2698 

0. 

2698 

0. 

.2793 

0. 

.2793 

0. 

.3096 

0, 

.4392 

1, 

.2929 

1. 

.9267 

0, 

.5788 

0, 

,3494 

20 

0. 

,2698 

0. 

,2698 

0. 

.2793 

0, 

,2793 

0, 

.3096 

0. 

.4594 

1. 

.4976 

1, 

.9020 

0, 

.6091 

0, 

.3393 

21 

0, 

,2597 

0. 

.2698 

0. 

.2793 

0, 

.2793 

0. 

,3096 

0, 

.4891 

1, 

,7668 

1. 

.9020 

0, 

,5889 

0. 

,3393 

22 

0. 

.2597 

0, 

.2698 

0. 

.2793 

0, 

.2793 

0, 

,3197 

0. 

.5688 

1, 

,6171 

1. 

.6670 

0, 

,5788 

0. 

.3393 

23 

0. 

.2597 

0, 

.2698 

0. 

.2793 

0. 

.2793 

0. 

,3197 

0. 

.6686 

1. 

,3927 

1, 

.4572 

0, 

,4392 

0. 

,3096 

24 

0. 

.2597 

0. 

.2698 

0, 

.2793 

0. 

.2793 

0. 

,3197 

0, 

.4790 

1, 

,3176 

1. 

.3927 

0. 

,4145 

0, 

,2894 

25 

0. 

.2597 

0, 

.2698 

0, 

.2793 

0. 

.2793 

0. 

,3197 

0. 

.4095 

1, 

,2278 

1, 

,2676 

0, 

,4095 

0, 

,2793 

26 

0, 

.2597 

0. 

2698 

0. 

,2793 

0. 

,2793 

0. 

3292 

0. 

.3696 

1 

.  1779 

1. 

.3176 

0. 

3792 

0. 

.2793 

27 

0, 

.2597 

0. 

2698 

0. 

,2793 

0. 

,2793 

0. 

3292 

0. 

.3595 

1 

.  1779 

1, 

.0881 

0. 

3595 

0. 

.2698 

28 

0, 

.2597 

0. 

2698 

0. 

,2793 

0. 

,2793 

0. 

3393 

0, 

.4196 

1 

.2031 

0. 

.8088 

0. 

3595 

0. 

.2698 

29 

0, 

.2597 

0. 

2698 

0. 

,2793 

0. 

,2793 

0. 

.5990 

1 

.4174 

0. 

.7488 

0. 

3393 

0. 

.3197 

30 

0. 

.2597 

0. 

2793 

0. 

,2793 

0. 

,2793 

0, 

.6989 

1 

.7971 

0. 

.6989 

0. 

3197 

0. 

.3792 

31 

0. 

.2597 

0. 

,2793 

0. 

,2793 

0. 

.7286 

0, 

.6192 

0, 

.3792 

Average  rate,  cfs  0.2838      0.2653      0.2838      0.2793      0.3012      0.4347       1.0136      2.1196      0.5228  0.3483 

Total  yield,  inches      0.584        0.528        0.584        0.574        0.559        0.893        2.016        4.357        1.040  0.715 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


WHIPPLE  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1954-SEPTEMBER  1955. 


DAY  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUNE         JULY  AUG  SEPT 


1 

0. 1290 

2 

0. 1290 

3 

0. 1290 

4 

0. 1290 

5 

0, 

.  1510 

0. 1290 

6 

0. 

.  1630 

0. 1290 

7 

0, 

.  1630 

0. 1290 

8 

0. 

.  1570 

0.  1290 

9 

0. 

.  1570 

0. 1290 

10 

0. 

.  1510 

0. 1290 

11 

0, 

.  1510 

0. 1240 

12 

0, 

,  1510 

0. 1240 

13 

0. 

.  1510 

0. 1240 

14 

0. 

.1510 

0. 1240 

15 

0. 

.  1510 

0.1240 

16 

0. 

,  1510 

0.1240 

17 

0. 

,1510 

0. 1240 

18 

0. 

,1510 

0. 1340 

19 

0. 

1510 

0. 1400 

20 

0. 

1450 

0. 1340 

21 

0. 

1400 

0. 1340 

22 

0. 

1400 

0.1290 

23 

0. 

1340 

0. 1290 

24 

0. 

1400 

0. 1340 

25 

0. 

1570 

0. 1890 

26 

0. 

1510 

0.1630 

27 

0. 

1450 

0. 1450 

28 

0. 

1400 

0. 1400 

29 

0. 

1400 

0. 1340 

30 

0. 

1290 

0. 1290 

31 

0. 

1290 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


27 


\fflIPPLE  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1955-SEPTEMBER  1956. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0 

1290 

0 

1400 

0 

1510 

0 

2310 

0 

2060 

0 

1890 

0 

5380 

0 

64  30 

0 

7140 

0 

3510 

0 

2310 

0. 

1510 

2 

0 

1290 

0 

1400 

0 

1510 

0 

2310 

0 

2020 

0 

1890 

0 

5!  30 

0 

6430 

0 

6560 

0 

3510 

0 

2160 

0. 

1510 

3 

0 

1290 

0 

1400 

0 

1510 

0 

2240 

0 

2020 

0 

1890 

0 

4780 

0 

7740 

0 

6020 

0 

3320 

0 

2020 

0. 

1510 

4 

0 

1290 

0 

1400 

0 

1400 

0 

2160 

0 

2020 

0 

1890 

0 

4660 

0 

9720 

0 

5250 

0 

3320 

0 

1890 

0. 

1510 

5 

0 

1290 

0 

1400 

0 

1290 

0 

2160 

0 

2020 

0 

1890 

0 

4440 

0 

9370 

0 

5130 

0 

3230 

0 

1890 

0. 

1510 

6 

0 

1290 

0 

1400 

0 

1340 

0 

2020 

0 

2020 

0 

1890 

0 

4220 

0 

9370 

0 

4330 

0 

3130 

0 

1890 

0. 

1510 

7 

0 

1290 

0 

1400 

0 

1340 

0 

1950 

0 

2020 

0 

1890 

0 

40 10 

0 

8050 

0 

4110 

0 

3050 

0 

1890 

0. 

1510 

8 

0 

1290 

0 

1400 

0 

1290 

0 

1890 

0 

2020 

0 

1890 

0 

3900 

0 

6700 

0 

3900 

0 

3050 

0 

1890 

0. 

1570 

9 

0 

1290 

0 

1400 

0 

1340 

0 

1890 

0 

2020 

0 

1890 

0 

3950 

0 

6020 

0 

3700 

0 

2960 

0 

1820 

0. 

1510 

10 

0 

1290 

0 

1510 

0 

1400 

0 

1890 

0 

2020 

0 

1890 

0 

4110 

0 

5760 

0 

3600 

0 

2790 

0 

1760 

0. 

1450 

11 

0 

1290 

0 

1570 

0 

1400 

0 

1890 

0 

2020 

0 

1890 

0 

4780 

0 

5630 

0 

3510 

0 

2960 

0 

1760 

0. 

1450 

12 

0 

1360 

0 

1510 

0 

1400 

0 

1890 

0 

2020 

0 

1890 

0 

5130 

0 

5500 

0 

3320 

0 

2960 

0 

1760 

0. 

1400 

13 

0 

1360 

0 

1510 

0 

1400 

0 

1890 

0 

2020 

0 

1890 

0 

5250 

0 

5250 

0 

3130 

0 

2620 

0 

1690 

0. 

1400 

14 

0 

1360 

0. 

1510 

0 

1400 

0 

1950 

0 

2020 

0 

1890 

0 

5500 

0 

5250 

0 

2960 

0 

2620 

0 

1630 

0. 

1400 

15 

0 

1360 

0 

1510 

0 

1400 

0 

3510 

0 

2020 

0 

1890 

0 

5250 

0 

5500 

0 

3130 

0 

2620 

0 

1630 

0. 

1400 

16 

0 

1360 

0 

1570 

0 

1290 

0 

6850 

0 

2020 

0 

1890 

0 

5380 

0 

7740 

0 

3130 

0 

2540 

0 

1690 

0. 

1400 

17 

0 

1360 

0 

1760 

0 

1290 

0 

4330 

0. 

2010 

0 

2020 

0 

6560 

0 

9030 

0 

3130 

0 

2540 

0 

1690 

0. 

1400 

18 

0 

1400 

0. 

1760 

0 

1290 

0 

3700 

0 

1980 

0 

2310 

0 

7140 

1 

1580 

0 

3130 

0 

2620 

0 

1630 

0. 

1400 

19 

0. 

1510 

0. 

1760 

0 

1290 

0 

3230 

0 

1970 

0 

2960 

0 

7280 

1 

6380 

0 

3130 

0 

2620 

0 

1510 

0. 

1400 

20 

0 

1510 

0. 

1630 

0 

1290 

0 

3130 

0. 

1940 

0 

3410 

0 

8210 

1 

6380 

0 

3230 

0 

2460 

0 

1510 

0. 

1400 

21 

0. 

1630 

0. 

1760 

0 

1340 

0 

2960 

0. 

1930 

0 

3700 

0 

9900 

1 

6870 

0 

3320 

0 

2310 

0 

1450 

0. 

1400 

22 

0. 

1570 

0. 

1570 

0 

1570 

0 

2700 

0 

1900 

0 

4330 

1 

0820 

1 

6380 

0 

3510 

0 

2460 

0 

1400 

0. 

1400 

23 

0. 

1510 

0. 

1510 

0 

5010 

0 

2540 

0. 

1890 

0 

5250 

1 

1580 

1 

7360 

0 

3510 

0 

2460 

0 

1400 

0. 

1400 

24 

0. 

1510 

0. 

1510 

0 

6150 

0 

2390 

0. 

1890 

0 

6430 

1 

1980 

1 

6380 

0 

3510 

0 

2310 

0 

1400 

0. 

1400 

25 

0. 

1450 

0. 

1400 

0 

4330 

0 

2420 

0. 

1890 

0 

7890 

1 

0820 

1 

4980 

0 

3510 

0 

2310 

0 

1400 

0. 

1400 

26 

0. 

1450 

0. 

1400 

0 

3600 

0 

2460 

0. 

1890 

0 

7890 

1 

1200 

1 

3640 

0 

3510 

0 

2310 

0 

1400 

0. 

1400 

27 

0. 

1570 

0. 

1400 

0 

3320 

0 

2460 

0. 

1890 

0 

6850 

0 

9720 

1 

2380 

0 

3510 

0 

2310 

0 

1400 

0. 

1400 

28 

0. 

1510 

0. 

1450 

0 

3130 

0 

2390 

0. 

1890 

0 

5890 

0 

8370 

1 

0440 

0 

3510 

0 

2310 

0 

1450 

0. 

1400 

29 

0. 

1510 

0. 

1510 

0 

2960 

0 

2310 

0. 

1890 

0 

5500 

0 

7740 

0 

9720 

0 

3410 

0 

2390 

0 

1510 

0. 

1400 

30 

0. 

1450 

0. 

1510 

0 

2790 

0 

2120 

0 

5250 

0 

6850 

0 

8700 

0 

3410 

0 

2310 

0 

1510 

0 

1400 

31 

0. 

1400 

0 

2460 

0. 

2090 

0 

5250 

0 

8700 

0 

2310 

0 

1570 

Average  rate 

cf  s 

0. 

1400 

0. 

1510 

0 

2070 

0 

2580 

0. 

1980 

0 

3390 

0 

6800 

0 

9980 

0 

3880 

0 

2720 

0 

1680 

0. 

1440 

Total  yield. 

inches 

0. 

287 

0. 

300 

0. 

425 

0 

531 

0. 

380 

0 

697 

1 

353 

2 

051 

0 

771 

0 

558 

0 

344 

0. 

286 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.3290  cfs 
7.983  area  inches 


WHIPPLE  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1956-SEPTEMBER  1957. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0 

1400 

0 

1590 

0 

1579 

0 

1615 

0. 

1630 

0 

2160 

0 

2700 

0 

8700 

4 

5480 

0 

9980 

0 

5010 

0 

.2790 

2 

0 

1400 

0 

1890 

0 

1596 

0 

1608 

0.1630 

0 

2310 

0 

2790 

1 

2790 

4 

4600 

0 

9370 

0 

4780 

0 

2790 

3 

0 

1400 

0. 

1890 

0 

1613 

0 

1600 

0. 

1630 

0 

2390 

0 

2790 

1 

3640 

4 

6820 

0 

9370 

0 

4660 

0 

.2790 

4 

0 

1400 

0. 

1890 

0 

1630 

0 

1592 

0. 

1630 

0 

2310 

0 

2790 

1 

4520 

4 

6820 

0 

8700 

0 

4780 

0 

2790 

5 

0 

1400 

0. 

1890 

0 

1660 

0 

1585 

0. 

1630 

0 

2240 

0 

2960 

1 

6380 

4 

9100 

0 

8370 

0 

4660 

0 

2700 

6 

0. 

1400 

0. 

1890 

0 

1690 

0 

1578 

0. 

1630 

0 

2160 

0 

3130 

1 

9430 

4 

8180 

0 

8050 

0 

4550 

0 

2620 

7 

0 

1400 

0 

1760 

0 

1680 

0 

1570 

0. 

1630 

0 

2310 

0 

3320 

2 

4280 

4 

4600 

0 

8050 

0 

4110 

0 

2620 

8 

0 

1400 

0 

1630 

0 

1630 

0 

1580 

0. 1630 

0 

2460 

0 

3410 

2 

6460 

4 

5920 

0 

7740 

0 

4010 

0 

2620 

9 

0 

1510 

0 

1570 

0 

1630 

0 

1570 

0. 

1570 

0 

2960 

0 

3410 

2 

7110 

5 

0970 

0 

7890 

0 

3900 

0 

2620 

10 

0 

1510 

0 

1570 

0 

1630 

0 

1550 

0. 

1510 

0 

2960 

0 

3800 

2 

5830 

4 

1600 

0 

8700 

0 

3600 

0 

2620 

11 

0 

1630 

0 

1510 

0 

2090 

0 

1560 

0. 

1630 

0 

2620 

0 

4660 

2 

1070 

3 

7930 

0 

8700 

0 

3900 

0 

2540 

12 

0 

1760 

0 

1510 

0 

1890 

0 

1550 

0. 

1760 

0 

2460 

0 

4850 

1 

6870 

3 

7930 

0 

8530 

0 

3510 

0 

2460 

13 

0 

1630 

0 

1510 

0 

1890 

0 

1610 

0. 

1690 

0 

2460 

0 

5280 

1 

6870 

3 

7140 

0 

8370 

0 

3320 

0 

2310 

14 

0 

1570 

0 

1510 

0 

1760 

0 

1630 

0. 

1690 

0 

2460 

0 

6150 

1 

8380 

3 

4400 

0 

7740 

0 

3320 

0 

2310 

15 

0 

1510 

0 

1510 

0 

1690 

0 

1630 

0. 

1690 

0 

2390 

0 

5630 

1 

8900 

3 

1660 

0 

7590 

0 

3320 

0 

2240 

16 

0 

1510 

0 

1510 

0 

1690 

0 

1610 

0. 

1890 

0 

2310 

0 

5500 

1 

7360 

2 

8910 

0 

7430 

0 

3510 

0 

2160 

17 

0 

1510 

0 

1510 

0 

1630 

0 

1570 

0 

1890 

0 

2390 

0 

5010 

1 

7360 

2 

6170 

0 

7430 

0 

3130 

0 

2160 

18 

0 

1510 

0 

1510 

0 

1630 

0 

1510 

0. 

1890 

0 

2310 

0 

5080 

1 

8900 

2 

3430 

0 

7140 

0 

3130 

0 

2390 

19 

0 

1510 

0 

1510 

0 

1630 

0 

1510 

0. 

1890 

0 

2310 

0 

4780 

2 

9780 

2 

0680 

0 

7140 

0 

3130 

0 

2540 

20 

0 

1510 

0 

1510 

0 

1630 

0 

1570 

0. 

1890 

0 

2390 

0 

4550 

2 

6460 

1 

7940 

0 

7140 

0 

3130 

0 

2540 

21 

0 

1630 

0 

1510 

0 

1630 

0 

1570 

0. 

1890 

0 

2460 

0 

4110 

2 

1630 

1 

5200 

0 

6850 

0 

3510 

0 

2460 

22 

0 

1820 

0 

1510 

0 

1630 

0 

1630 

0. 

1890 

0 

2620 

0 

4550 

1 

9430 

1 

5700 

0 

6290 

0 

3510 

0 

2460 

23 

0 

1890 

0 

1510 

0 

1630 

0 

1630 

0. 

2160 

0 

2460 

0 

5500 

1 

9430 

1 

5000 

0 

6290 

0 

3230 

0 

2390 

24 

0 

1950 

0 

1510 

0 

1630 

0 

1630 

0. 

2160 

0 

2390 

0 

5250 

2 

0790 

1 

4200 

0 

6290 

0 

3130 

0 

2310 

25 

0 

1950 

0 

1510 

0 

1630 

0 

1630 

0. 

2540 

0 

2310 

0 

4780 

2 

3970 

1 

3700 

0 

6290 

0 

3130 

0 

2310 

26 

0 

1890 

0 

1510 

0 

1630 

0 

1630 

0. 

2310 

0 

2310 

0 

4550 

2 

7110 

1 

2700 

0 

6290 

0 

3130 

0 

2310 

27 

0 

1890 

0 

1510 

0 

1630 

0 

1630 

0. 

2240 

0 

2240 

0 

4220 

3 

5210 

1 

2180 

0 

6020 

0 

3050 

0 

2240 

28 

0 

1890 

0 

1527 

0. 

1630 

0 

1630 

0. 

2160 

0 

2160 

0 

5760 

3 

7930 

1 

1580 

0 

5500 

0 

2960 

0 

2240 

29 

0 

1890 

0 

1544 

0. 

1630 

0 

1630 

0 

2310 

0 

7140 

3 

7930 

1 

1200 

0 

5500 

0 

3130 

0 

2160 

30 

0 

1890 

0 

1561 

0. 

1630 

0. 

1630 

0 

2620 

0 

7430 

3 

8330 

1 

0590 

0 

5250 

0 

2960 

0 

2160 

31 

0. 

1950 

0. 

1620 

0. 

16  SO 

0 

2620 

4 

1180 

0 

5250 

0 

2790 

Average  rate 

cfs 

0 

1629 

0. 

1606 

0. 

1671 

0. 

1596 

0. 

1835 

0 

2415 

0 

4529 

2 

3033 

2 

9744 

0 

7395 

0 

3613 

0 

2455 

Total  yield. 

inches 

0 

335 

0. 

319 

0. 

343 

0. 

328 

0. 

340 

0 

496 

0 

900 

4 

730 

5 

911 

1 

519 

0. 

742 

0 

488 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.6998  cfs 
16.451  area  inches 
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WHIPPLE  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1957-SEPTEMBER  1958. 


3AY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0 

2160 

0 

2160 

0 

2020 

0 

2090 

0.  2090 

0 

2960 

0. 

2570 

1 

4080 

4.9820 

0.6400 

0 

3400 

0.3600 

2 

0 

2240 

0 

2160 

0 

2020 

0 

2090 

0. 2090 

0 

2960 

0. 

2550 

1 

7  360 

4.8170 

0.6100 

0 

3400 

0.3600 

3 

0 

2460 

0 

2160 

0 

2020 

0 

2090 

0.  2090 

0. 

2950 

0 

2540 

2 

3370 

4.6150 

0.6000 

0 

3400 

0.3500 

A 

0. 

24Z0 

0 

2160 

0 

2020 

0 

2090 

0.  2090 

0. 

2940 

0 

2530 

2 

9100 

4.4860 

0.5900 

0 

3400 

0.3400 

5 

0 

2390 

0 

2160 

0 

2020 

0. 

2090 

0.  2090 

0. 

2920 

0. 

2510 

3 

7140 

4.  3200 

0.5800 

0 

3400 

0.3400 

6 

0. 

2360 

0 

2160 

0 

2020 

0. 

2090 

0.  2090 

0. 

2910 

0. 

2500 

4 

6370 

4 

1560 

0 

5600 

0 

3300 

0 

3400 

7 

0. 

2320 

0 

2160 

0 

2020 

0 

2090 

0.  2090 

0. 

2900 

0. 

2490 

4 

5480 

3 

9890 

0 

5200 

0 

3200 

0 

3400 

8 

0. 

2290 

0 

2310 

0 

2090 

0 

2090 

0.  2090 

0. 

2880 

0. 

2470 

4 

4600 

3 

8240 

0 

4900 

0 

3200 

0 

3500 

9 

0. 

2260 

0 

2310 

0 

2020 

0 

2090 

0.  2090 

0. 

2870 

0 

2460 

4 

2020 

3 

6580 

0 

5000 

0 

3500 

0 

3600 

10 

0. 

2220 

0 

2240 

0 

2020 

0 

2090 

0.  2090 

0. 

2860 

0 

2460 

5 

0030 

3. 

4930 

0 

4900 

0 

3500 

0 

3600 

11 

0. 

2190 

0 

2240 

0 

2020 

0 

2090 

0.  2090 

0. 

2840 

0 

2620 

5 

4350 

3 

3280 

0 

4800 

0 

3500 

0 

3400 

12 

0. 

2160 

0 

2160 

0 

2020 

0 

2090 

0.  2090 

0. 

2830 

0 

2960 

4 

9100 

3 

1620 

0 

4800 

0 

3400 

0 

3500 

13 

0. 

2120 

0 

2240 

0 

2020 

0 

2090 

0.  2090 

0. 

2820 

0 

3510 

4 

3300 

2. 

9970 

0 

4800 

0 

3400 

0 

3600 

14 

0. 

2090 

0 

2310 

0 

2150 

0 

2090 

0.  2090 

0. 

2800 

0 

4780 

3 

9540 

2. 

8310 

0 

4900 

0 

3400 

0 

3500 

15 

0. 

2050 

0 

2160 

0 

2280 

0 

2090 

0.2090 

0. 

2790 

0 

6560 

3 

7140 

2. 

6660 

0 

5000 

0 

3400 

0 

3400 

16 

0 

2020 

0 

2160 

0 

2410 

0 

2090 

0. 2360 

0. 

2780 

0 

9370 

3 

8730 

2. 

5000 

0 

4800 

0 

3400 

0 

3300 

17 

0 

2020 

0 

2160 

0 

2540 

0. 

2090 

0. 2630 

0. 

2760 

1 

5670 

4 

1600 

2. 

3350 

0 

4600 

0 

3500 

0 

3200 

18 

0 

2020 

0 

2160 

0 

2390 

0. 

2090 

0. 2890 

0. 

2750 

2 

3670 

4 

7270 

2. 

1690 

0 

4500 

0 

3500 

0 

3000 

19 

0 

2160 

0 

2160 

0 

2310 

0. 

2090 

0.3160 

0. 

2740 

1 

9960 

5 

2880 

2. 

0040 

0 

4200 

0 

3500 

0 

3000 

20 

0 

2090 

0 

2160 

0 

2240 

0. 

2090 

0.  3430 

0. 

2720 

1 

8900 

5 

2880 

1. 

8380 

0 

4150 

0 

3400 

0 

3100 

21 

0 

2020 

0 

2160 

0 

2160 

0. 

2090 

0 

3700 

0. 

2710 

1 

9690 

5. 

2880 

1 

6730 

0 

4100 

0 

3400 

0 

3100 

22 

0 

2020 

0. 

2160 

0 

2160 

0. 

2090 

0 

4010 

0. 

2700 

1 

9690 

6. 

6370 

1 

6070 

0 

4100 

0 

3400 

0 

3000 

23 

0 

2240 

0. 

2160 

0 

2090 

0. 

2090 

0 

4110 

0. 

2680 

1 

4980 

6. 

4710 

1 

3420 

0 

4100 

0 

3600 

0 

3000 

24 

0 

2310 

0. 

2160 

0 

2090 

0. 

2090 

0 

3700 

0. 

2670 

1 

1580 

6. 

3060 

1 

1760 

0 

3950 

0 

3600 

0 

3000 

25 

0 

2160 

0. 

2160 

0 

2090 

0. 

2090 

0 

4010 

0. 

2660 

0 

9720 

6. 

1410 

1 

0110 

0 

3700 

0 

3600 

0 

3000 

26 

0 

2160 

0. 

2160 

0 

2090 

0. 

2090 

0 

3600 

0. 

2640 

0 

8370 

5. 

9750 

0 

8450 

0 

3600 

0 

3600 

0. 

3000 

27 

0 

2240 

0 

2160 

0 

2090 

0. 

2090 

0 

3320 

0. 

2630 

0 

8050 

5. 

8100 

0 

6800* 

0 

3600 

0 

3600 

0. 

3100 

28 

0 

2160 

0 

2160 

0 

2090 

0. 

2090 

0 

3130 

0. 

2620 

0 

8050 

5. 

6440 

0 

6800 

0 

3500 

0 

3700 

0. 

3000 

29 

0 

2160 

0. 

2160 

0 

2090 

0. 

2090 

0. 

2610 

0 

8700 

5. 

4790 

0 

6600 

0 

3600 

0 

3500 

0. 

3000 

30 

0 

2160 

0 

2090 

0 

2090 

0. 

2090 

0. 

2590 

1 

0820 

6. 

3130 

0 

6600 

0 

3700 

0 

3500 

0. 

3000 

31 

0 

2160 

0 

2090 

0. 

2090 

0. 

2580 

6. 

1480 

0 

3500 

0 

3600 

Average  rate,  cfs  0.2188  0.2181 

Total  yield,  inches      0.449  0.433 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 

^switch  from  90°  V  notch  to  12"  VT  flume 

WHIPPLE  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1958-SEPTEMBER  1959. 
DAY  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUNE  JULY  AUG  SEPT 


0.2122 
0.436 


0.2090 
0.429 


0.2693 
0.500 


0.2776 
0.570 


0.8424 
1.674 


4.7112 
9.675 


2.6146 
5.  196 


0.4639 
0.953 


0.3458 
0.  710 


0.3273 
0.652 


1 

0 

3000 

0. 

3200 

2 

0 

3000 

0. 

3200 

3 

0 

3000 

0. 

3200 

4 

0 

3000 

0. 

3200 

5 

0. 

3100 

0. 

3200 

6 

0 

3000 

0. 

3200 

7 

0 

3100 

0. 

3200 

8 

0. 

3200 

0. 

3200 

9 

0 

3200 

0. 

3200 

10 

0 

3200 

0. 

3200 

11 

0 

3200 

0. 

3200 

12 

0 

3200 

0 

3200 

13 

0 

3200 

0 

3200 

14 

0 

3200 

0. 

3200 

15 

0. 

3200 

0. 

3200 

16 

0. 

3200 

0 

3200 

17 

0. 

3200 

0. 

3200 

18 

0. 

3200 

0 

3200 

19 

0. 

3200 

0 

3200 

20 

0. 

3200 

21 

0. 

3200 

22 

0. 

3200 

23 

0. 

3200 

24 

0. 

3200 

25 

0. 

3200 

26 

0. 

3200 

27 

0. 

3200 

28 

0. 

3200 

29 

0. 

3200 

30 

0. 

3200 

31 

0. 

3200 

Average  rate,  cfs  0.3161 
Total  yield,  inches  0.649 


0 

3380 

0 

.3000 

0 

.2800 

0 

3340 

0 

.3000 

0 

.2780 

0 

3320 

0 

.3000 

0 

.2760 

0 

3280 

0 

.3000 

0 

.2720 

0 

3260 

0 

.3000 

0 

.2700 

0 

3220 

0 

.3000 

0 

.2680 

0 

3200 

0 

.3000 

0 

.2640 

0 

3200 

0 

3000 

0 

2620 

0 

3200 

0 

3000 

0 

2600 

0 

3200 

0 

3000 

0 

2600 

0 

3200 

0 

3000 

0 

2600 

0 

3200 

0 

3000 

0 

2600 

0 

3200 

0 

3000 

0 

2600 

0 

3200 

0 

3000 

0 

2600 

0 

3180 

0 

3000 

0 

2500 

0 

3100 

0 

3140 

0 

3000 

0 

2400 

0 

3200 

0 

3120 

0 

3000 

0 

2400 

0 

3200 

0 

3080 

0 

3200 

0 

2400 

0 

3200 

0 

3060 

0 

3200 

0 

2600 

0 

3200 

0. 

3020 

0 

3200 

0 

2600 

0 

3200 

0. 

3000 

0 

3100 

0. 

2500 

0 

3200 

0. 

3000 

0 

3000 

0. 

2500 

0 

3200 

0. 

3000 

0 

3000 

0. 

2500 

0 

3200 

0. 

3000 

0. 

3000 

0. 

2500 

0. 

3200 

0. 

3000 

0. 

3000 

0. 

2800 

0 

3400 

0. 

3000 

0. 

2980 

0. 

2800 

0 

3500 

0. 

3000 

0. 

2940 

0. 

2800 

0 

3800 

0. 

3000 

0. 

2920 

0. 

2800 

0. 

3400 

0. 

3000 

0. 

2880 

0. 

2800 

0. 

3400 

0. 

3000 

0. 

2860 

0. 

2800 

0. 

3000 

0. 

2820 

0. 

3129 

0. 

3003 

0. 

2633 

0. 

643 

0. 

617 

0. 

523 

Average  annual  rate: 
Total  annul  yield: 
Peak  flow: 
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raiPPLE  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,   OCTOBER  1959-SEPTEMBER  1960. 


DAY  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUNE  JULY  AUG  SEPT 


1  0.2800 

2  0.2800 

3  0.2800 

4  0.2800 

5  0.2800 

6  0.2800 
7 

8 
9 
10 


11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


raiPPLE  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1963-SEPTEMBER  1964. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

1 

5900 

1 

5200 

0 

7200 

0.3700 

0 

3900 

2 

1 

2100 

2 

0100 

0 

6900 

0.3700 

0 

3900 

3 

0 

8600 

2 

1200 

0 

6800 

0.3600 

0 

3800 

4 

0 

7000 

1 

9000 

0 

6700 

0.3600 

0 

3800 

5 

0 

6400 

1 

9000 

0 

6500 

0. 3600 

0 

3800 

6 

0 

5800 

2 

3800 

0 

6500 

0. 3600 

0 

3800 

7 

0 

5500 

2 

4600 

0 

6400 

0. 3600 

0 

3800 

8 

0 

5300 

1 

8900 

0 

6300 

0.3600 

0 

3800 

9 

0 

5500 

2 

0100 

0 

6200 

0. 3600 

0 

3700 

10 

0 

6500 

1 

9900 

0 

6100 

0. 3600 

0 

3700 

11 

1 

1700 

1 

7700 

0 

6100 

0.  3600 

0 

3700 

12 

1 

5200 

1 

8100 

0 

6100 

0.  3600 

0 

3800 

13 

2 

5500 

1 

8000 

0 

6000 

0.3600 

0 

3700 

14 

3 

4800 

1 

7300 

0 

5900 

0.  3600 

0 

3700 

15 

3 

6100 

1 

6700 

0 

5900 

0.3600 

0 

3700 

16 

3 

9100 

1 

5700 

0 

5800 

0.3600 

0 

3600 

17 

3 

8800 

1 

5900 

0 

5700 

0.3600 

0 

3600 

18 

3 

9500 

1 

2800 

0 

5700 

0.3600 

0 

3600 

19 

3 

7700 

1 

1700 

0 

5600 

0.3600 

0 

3500 

20 

4 

9300 

1 

0200 

0. 

S400 

0.3600 

0 

3600 

21 

4 

9300 

0 

9500 

0. 

5600 

0.3600 

0 

3500 

22 

3 

6800 

0 

8900 

0 

5600 

0.3600 

0 

3500 

23 

2 

8200 

0 

8700 

0 

5000 

0.3600 

0 

3500 

24 

2 

7800 

0 

8900 

0 

4800 

0.  3600 

0 

3500 

25 

2 

7400 

0 

8600 

0 

4600 

0.  3600 

0 

3500 

26 

2 

5400 

0.8600 

0 

4200 

0 

3600 

0.4100 

27 

2 

4800 

0.8700 

0 

4200 

0 

3600 

0.4200 

28 

2 

0100 

0.8100 

0 

4100 

0 

4100 

0.4200 

29 

0.6900 

1 

7200 

0.7800 

0 

3700 

0 

4100 

0.4100 

30 

1.3900 

1 

2900 

0. 7400 

0 

3800 

0 

4100 

0.4100 

31 

1 

1800 

0 

3800 

0 

4000 

rate,  cfs 

2 

2193 

1 .4703 

0 

5587 

0 

3667 

0. 3756 

Total  yield,  inches 


Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 
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WHIPPLE  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1964-SEPTEMBER  1965. 


DAY 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


DAY 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 

Average  annual  rate 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUNE  JULY  AUG  SEPT 
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WHIPPLE  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1965-SEPTEMBER  1966. 
OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUNE  JULY  AUG  SEPT 
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Bigler 

The  Bigler  catchment  is  the  second  smallest  (76  acres) 
on  the  Farmington  Canyon  system  (fig.  6).  It  has  the 
steepest  stream  gradient  (43  percent),  falling  840  feet  in 
less  than  2,000  feet  of  length.  This  creek  was  gaged 
with  a  6-inch  flume  and  streamflow  records  were  taken 
for  at  least  portions  of  16  years  from  1940  through 
1961. 

The  watershed  is  essentially  brush  covered  (Gambel 
oak,  maple,  and  others)  with  a  few  scattered  conifers  in 
the  lower  portion.  In  comparison  to  Halfway  and 
Whipple,  less  of  this  drainage  is  on  the  windswept 
southwest  exposure  above  8,000  feet  elevation.  Hence, 
there  is  less  of  the  low  brushy  and  herbaceous  cover 
characteristic  of  these  subalpine  exposures. 


Figure  6.— Topographic  map  of  Bigler  Creel< 
watershed. 
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BIGLER  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  19  39-SEPTEMBER  19A0. 


DAY 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0, 

,2609 

0. 

,3130 

0. 1930 

0 

.1216 

0.0230 

0.0270 

0, 

,2273 

0. 

,  3130 

0.1930 

0 

.0803 

0.0330 

0 

.02  70 

0.2250 

0. 

,3130 

0. 1850 

0 

.0683 

0.0330 

0 

.02  70 

0, 

,2250 

0, 

,3040 

0.1770 

0 

.0646 

0.0330 

0 

.0270 

0. 

,2250 

0. 

,2940 

0.1770 

0 

.0545 

0.0330 

0, 

.02  70 

0. 

.22b0 

0, 

.2860 

0.1700 

0 

.0433 

0.0330 

0 

.0270 

0. 

2420 

0.2770 

0.1620 

0 

.0493 

0.0330 

0 

.02  70 

0. 

2590 

0, 

.2770 

0.1540 

0 

.0452 

0.0330 

0 

.0270 

0. 

2770 

0. 

.2770 

0.1470 

0 

.0398 

0.0330 

0 

.02  70 

0. 

,3074 

0.2680 

0. 1400 

0.0357 

0.0330 

0 

.0270 

11 

0. 

,3300 

0, 

.2590 

0. 1260 

0.0330 

0.0330 

0.0270 

12 

0, 

,3661 

0. 

.2590 

0. 1120 

0.0330 

0.0330 

0.0340 

13 

0, 

,4109 

0. 

.2590 

0. 1060 

0.0330 

0.0330 

0.0316 

14 

0. 

,4879 

0, 

.2590 

0.1000 

0.0330 

0.0330 

0.0386 

15 

0.0817 

0, 

,5328 

0. 

,2590 

0.0880 

0.0330 

0.0333 

0.0360 

16 

0, 

,0964 

0, 

.5800 

0. 

,2590 

0.0830 

0.0330 

0.0330 

0.0330 

17 

0, 

.0840 

0, 

.5800 

0. 

,2590 

0.0830 

0.0330 

0.0330 

0.0330 

18 

0. 

.0903 

0. 

.5800 

0. 

,2500 

0.0745 

0.0330 

0.0330 

0.0330 

19 

0. 

.1175 

0, 

.5800 

0. 

,2420 

0.0658 

0.0330 

0.0330 

0.0361 

20 

0. 

.1389 

0. 

.5800 

0. 

,2420 

0.0702 

0.0330 

0.0330 

0.0390 

21 

0. 

.1503 

0. 

.5690 

0. 

,2420 

0.0680 

0.0330 

0.0330 

0.0360 

22 

0, 

.  1973 

0. 

.5580 

0, 

,2420 

0.0680 

0.0330 

0.0330 

0.0330 

23 

0. 

.2214 

0. 

.5360 

0. 

,2420 

0.0680 

0.0330 

0.0330 

0.0360 

24 

0, 

.2277 

0, 

.4690 

0. 

,2420 

0.0680 

0.0330 

0.0300 

0.0390 

25 

0, 

.2222 

0. 

,4090 

0. 

,2340 

0.0680 

0.0330 

0.0270 

0.0556 

26 

0. 

,2155 

0. 

,3990 

0. 

,2170 

0.0680 

0.0330 

0.0270 

0.0420 

27 

0. 

.2887 

0. 

,  3700 

0.2090 

0.0680 

0.0330 

0.0270 

0.0431 

28 

0.2260 

0. 

,  3321 

0. 

,2090 

0.0720 

0.0330 

0.0270 

0.0460 

29 

0. 

.2010 

0. 

,3382 

0. 

2010 

0.0727 

0.0330 

0.0270 

0.0390 

30 

0. 

.2536 

0. 

,3130 

0. 

1930 

0.0755 

0.0329 

0.0270 

0.0501 

31 

0, 

.2808 

0.1930 

0.0330 

0.02  70 

Average  rate,  cfs 

0, 

,3932 

0, 

,2546 

0. 1101 

0.0418 

0.0316 

0.0344 

Total  yield,  inches 

3. 

,6794 

2, 

,4623 

1.0303 

0.4042 

0.3051 

0.3216 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


BIGLER  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1940-SEPTEMBER  1941. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0. 

.0460 

0.0240 

0. 

.0280 

0. 

.0900 

0. 

0180 

0 

.1430 

0 

.1930 

0 

.  7940 

0 

.0830 

0 

.0600 

0 

.0680 

0 

.0390 

2 

0, 

.0270 

0.0210 

0. 

.0380 

0. 

.0938 

0. 

0280 

0 

.  14  30 

0 

.  1850 

1 

.1110 

0 

.0830 

0 

.0640 

0 

.0640 

0 

.0390 

3 

0, 

.0366 

0.0210 

0. 

.0380 

0, 

.  1000 

0. 

0380 

0.1430 

0 

.1770 

1, 

.0830 

0 

.0830 

0 

.0680 

0 

.0600 

0 

.0500 

4 

0, 

.0360 

0.0210 

0. 

.0380 

0, 

.  1000 

0. 

0533 

0. 

.1540 

0 

.1700 

1 

.0150 

0 

.0830 

0 

.0680 

0 

.0600 

0 

.0500 

5 

0. 

.0300 

0.0225 

0. 

.0380 

0, 

,1000 

0. 

0900 

0. 1650 

0 

.1930 

0.9220 

0 

.0830 

0 

.0680 

0.0600 

0 

.0500 

6 

0. 

,02  70 

0.0210 

0. 

.0380 

0. 

,  1000 

0. 

1000 

0.1650 

0, 

.1620 

0 

.8700 

0 

.0830 

0 

.0640 

0 

.0600 

0 

.0500 

7 

0, 

,02  70 

0.0200 

0. 

.0380 

0. 

,  1000 

0. 

1000 

0.1838 

0, 

.1550 

0, 

.8440 

0 

.0830 

0 

.0600 

0 

.0600 

0 

.0500 

8 

0. 

,0295 

0.01 80 

0. 

.0380 

0. 

,  1000 

0. 

1000 

0.1860 

0, 

.  1620 

0 

.8190 

0 

.0830 

0 

.0600 

0 

.0600 

0 

.0500 

9 

0, 

,0274 

0.  0180 

0. 

0380 

0, 

,  1000 

0. 

1000 

0. 

.1650 

0, 

.1770 

0 

.8440 

0 

.0830 

0 

.0600 

0 

.0600 

0 

.0500 

10 

0.0270 

0.0180 

0. 

.0380 

0. 

,1000 

0. 

1000 

0. 

.1650 

0, 

,1770 

0, 

.8190 

0 

.0830 

0 

.0600 

0 

.0530 

0.0500 

11 

0. 

,0270 

0.  0180 

0.0380 

0. 

,  1000 

0. 

1079 

0. 

.1650 

0, 

.1620 

0, 

,5360 

0 

.0830 

0 

.0570 

0 

.0600 

0 

.0500 

12 

0.0270 

0.0180 

0. 

,0380 

0, 

,  1000 

0. 

1129 

0. 

.1650 

0. 

.1620 

0, 

.5140 

0, 

.0800 

0, 

.05  70 

0 

.0600 

0 

.0460 

13 

0. 

,0270 

0.0180 

0. 

,0380 

0. 

,  1000 

0. 

1000 

0. 1650 

0, 

.1550 

0, 

,4920 

0, 

.0800 

0, 

,0640 

0, 

.0600 

0 

.0390 

14 

0. 

,0270 

0.  0180 

0, 

,0380 

0. 

,  1000 

0. 

1150 

0. 

.  1650 

0, 

.  1470 

0, 

,4500 

0, 

.0800 

0, 

,0800 

0. 

.0600 

0 

.0390 

15 

0.0270 

0.0180 

0, 

,0380 

0. 

,  1000 

0. 

1200 

0. 

,  1650 

0. 

.  1550 

0, 

,4300 

0, 

.0760 

0, 

,0800 

0. 

.0600 

0, 

.0390 

16 

0. 

,0270 

0.0180 

0. 

,0280 

0. 

,  1000 

0. 

1200 

0. 

,  1806 

0. 

.  1620 

0. 

.4090 

0. 

.0740 

0, 

,0600 

0. 

.05  70 

0, 

.0390 

17 

0. 

,02  70 

0.0160 

0, 

.0180 

0. 

,  1000 

0. 

1200 

0. 

,2295 

0. 

.1770 

0. 

.4090 

0. 

.0680 

0, 

,0600 

0.05  70 

0, 

,0390 

18 

0, 

,0300 

0.  0180 

0. 

.0229 

0. 

.  1000 

0. 

1200 

0. 

,2681 

0. 

,1770 

0, 

.1930 

0. 

.0680 

0. 

.0760 

0. 

,0530 

0.0390 

19 

0, 

,0330 

0.0180 

0, 

.0480 

0. 

,  1000 

0. 

1320 

0. 

,2787 

0. 

,1770 

0. 

.  1400 

0. 

.0680 

0. 

.0600 

0.0460 

0. 

,0390 

20 

0, 

,0330 

0.  0180 

0, 

.0580 

0, 

,  1000 

0. 

1430 

0. 

,2772 

0. 

,1850 

0, 

,1330 

0. 

.0680 

0. 

.0600 

0, 

,0460 

0, 

,0390 

21 

0, 

,0330 

0.  01 80 

0.0580 

0. 

.1000 

0. 

1531 

0. 

2630 

0. 

1930 

0. 

,1260 

0, 

,0680 

0. 

,0820 

0. 

,0500 

0. 

,0390 

22 

0, 

,0330 

0.0180 

0, 

.0580 

0. 

1000 

0. 

1673 

0. 

,2440 

0. 

,2250 

0, 

,1190 

.0. 

,0600 

0. 

,0820 

0. 

,0460 

0. 

,0420 

23 

0, 

,0330 

0.0180 

0, 

.0580 

0. 

1000 

0. 

1650 

0. 

,2520 

0, 

,2420 

0. 

,1130 

■'o. 

,0600 

0. 

,0820 

0. 

0460 

0. 

,0460 

24 

0, 

,0330 

0.01 80 

0, 

.0580 

0. 

,1000 

0. 

1650 

0, 

,2320 

0. 

,2940 

0. 

,  1060 

0. 

,0600 

0. 

,0820 

0. 

0460 

0. 

,0460 

25 

0.0330 

0.0180 

0, 

.0680 

0. 

,1000 

0. 

1650 

0. 

2158 

0. 

3040 

0. 

1060 

0. 

0600 

0. 

,0760 

0. 

0450 

0. 

,0460 

26 

0. 

,0385 

0.0180 

0. 

.0790 

0. 

,  1000 

0.1650 

0, 

,2509 

0. 

,3600 

0. 

0930 

0. 

0600 

0.0680 

0. 

0450 

0, 

,0460 

27 

0, 

,0390 

0.0180 

0, 

.0790 

0. 

1000 

0.1540 

0. 

2761 

0. 

,4300 

0. 

0880 

0. 

0600 

0. 

0680 

0. 

0390 

0. 

0460 

28 

0. 

,0390 

0.0180 

0. 

.0790 

0. 

,0570 

0. 

1430 

0. 

2963 

0. 

,4920 

0. 

,0830 

0. 

0600 

0. 

0740 

0. 

0330 

0. 

0390 

29 

0. 

,0390 

0.01 80 

0. 

.0790 

0. 

,0480 

0. 

.3005 

0. 

,5580 

0. 

0830 

0. 

0600 

0. 

0680 

0. 

0330 

0. 

0350 

30 

0, 

,0367 

0.0180 

0, 

.0790 

0. 

0280 

0. 

,3165 

0. 

,7200 

0. 

,0800 

0, 

,0600 

0. 

,0680 

0. 

,0360 

0, 

,0350 

31 

0 

.0270 

0 

.0790 

0, 

,0180 

0. 

,3476 

0. 

,0830 

0, 

,0680 

0. 

,0360 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0.0317 
0.  30  7 


0.0188 
0.  176 


0.0487 
0.471 


0.0914 
0.884 


0.1141 
0.997 


0.2151 
2.080 


0.2410 
2.255 


0.4490 
4.338 


0.0730 
0.681 


0.0680 
0.656 


0.0520 
0.505 


0.0430 
0.404 


Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.1205  cfs. 
13.75  area  inches 


33 


BIGLER  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1 9A 1-SEPTEMBER  1942. 


DAY 

OCT 

NOV 

1 

0.0350 

0 

0390 

0. 

2 

0.0350 

0 

0680 

0. 

3 

0.0350 

0 

0530 

0. 

4 

0.0350 

0 

0480 

0. 

5 

0.0350 

0 

0460 

0. 

6 

0.0360 

0 

0460 

0. 

7 

0.0390 

0 

0460 

0. 

8 

0.0390 

0 

0460 

0. 

9 

0.0390 

0 

0390 

0. 

10 

0.0390 

0 

0390 

0. 

11 

0.0390 

0 

0430 

0. 

12 

0.0390 

0 

04  30 

0. 

13 

0.0430 

0 

0410 

0. 

14 

0.0430 

0 

0410 

0. 

15 

0.0430 

0 

0410 

0. 

16 

0.04  30 

0 

0410 

0. 

17 

0.0430 

0 

0410 

0. 

18 

0.04  30 

0 

0410 

0. 

19 

0.0430 

0 

0410 

0. 

20 

0.0430 

0 

0410 

0. 

21 

0.0460 

0 

0410 

0. 

22 

0.0460 

0 

0410 

0. 

23 

0.0460 

0 

0410 

0. 

24 

0.04  70 

0 

0410 

0. 

25 

0.0500 

0 

0410 

0. 

26 

0.0460 

0 

0410 

0. 

27 

0.0430 

0 

0410 

0. 

28 

0.0460 

0. 

0410 

0. 

29 

0.0430 

0. 

0410 

0. 

30 

0.0430 

0 

0410 

0. 

31 

0.0430 

0. 

Average  rate,  cfs  0.0420      0.0430  0. 

Total  yield,  inches      0.403        0.405  0. 

Average  annual  rate:     0.2300  cfs. 
Total  annual  yield:     26.342  area  inches 
Peak  flow: 

BIGLER  CREEK  DI 


DAY 

OCT 

NOV 

1 

0.0500 

0 

0600 

0 

2 

0.0500 

0 

0600 

0 

3 

0.0500 

0.0580 

0 

4 

0.0500 

0 

0600 

0 

5 

0.0530 

0 

0600 

0 

6 

0.0530 

0.0600 

0 

7 

0.05  30 

0 

0600 

0 

8 

0.0530 

0 

0600 

0 

9 

0.0530 

0 

0600 

0 

10 

0.0530 

0 

0630 

0 

11 

0.0530 

0 

0640 

0 

12 

0.0550 

0 

0640 

0 

13 

0.0530 

0 

0640 

0 

14 

0.0530 

0 

0640 

0 

15 

0.0530 

0 

0650 

0 

16 

0.05  30 

0 

0680 

0 

17 

0.0530 

0 

0650 

0 

18 

0.05  30 

0 

0650 

0 

19 

0.05  30 

0 

0650 

0 

20 

0.0530 

0 

0640 

0 

21 

0.0530 

0 

0640 

0 

22 

0.0530 

0 

0640 

0. 

23 

0.0530 

0 

0640 

0 

24 

0.0530 

0.0630 

0 

25 

0.0530 

0.0630 

0 

26 

0.0530 

0 

0630 

0. 

27 

0.0600 

0.0630 

0 

28 

0.0600 

0.0630 

0. 

29 

0.0600 

0. 

0620 

0. 

30 

0.0600 

0. 

0620 

0. 

31 

0.0600 

0. 

Average  rate,  cfs  0.0540      0.0610  0. 

Total  yield,  inches  0.520        0.587  0, 

Average  annual  rate:  0.0880  cfs. 

Total  annual  yield:  10.005  area  inches 
Peak  flow: 


DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

0410 

0 

.0530 

0 

0530 

0 

0640 

0 

19  30 

0410 

0 

.0530 

0 

0530 

0 

0640 

0 

2420 

0600 

0 

.0530 

0 

0530 

0 

0650 

0 

3310 

0600 

0 

.0530 

0 

0530 

0 

0650 

0 

5410 

0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

0660 

0 

5580 

0530 

0 

.0530 

0 

0530 

0 

0680 

0 

5580 

0530 

0 

0530 

0 

05  30 

0 

0680 

0 

5880 

0530 

0 

.0530 

0 

0530 

0 

0720 

0 

5690 

05  30 

0 

0530 

0 

0530 

0 

0760 

0 

6030 

0530 

0 

05  30 

0 

0530 

0 

0760 

0 

7200 

0530 

0 

0530 

0 

05  30 

0 

0  760 

0 

8440 

05  30 

0 

05  30 

0 

0530 

0 

0  760 

0 

9750 

0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

0760 

1 

1390 

05  30 

0 

05  30 

0 

0530 

0 

0760 

1 

3400 

0530 

0 

0530 

0 

05  30 

0 

0760 

1 

3400 

0530 

0 

0530 

0 

05  30 

0 

0760 

1 

2  380 

0530 

0 

0530 

0 

0600 

0 

0760 

1 

1670 

0530 

0 

0530 

0 

0600 

0 

0760 

1 

0560 

0530 

0 

0530 

0 

0600 

0 

0760 

0.9750 

0530 

0 

0530 

0 

0600 

0 

0760 

0 

9350 

0530 

0 

0530 

0 

0610 

0 

0760 

0 

9480 

05  30 

0 

0530 

0 

0610 

0 

0760 

1 

0280 

05  30 

0 

05  30 

0 

0620 

0 

0760 

1 

0010 

05  30 

0 

05  30 

0 

0620 

0 

0760 

0 

9220 

05  30 

0 

0530 

0 

0620 

0 

0760 

0 

8440 

0530 

0 

0530 

0 

0630 

0.0760 

0 

8060 

0530 

0 

0530 

0 

06  30 

0 

0760 

0 

7690 

0530 

0 

0530 

0 

0630 

0 

0  760 

0 

7200 

0530 

0 

0530 

0.0830 

0 

6730 

0530 

0 

0530 

0 

1060 

0.6260 

05  30 

0 

0530 

0 

1400 

05  30 

0 

0530 

0 

0570 

0 

0760 

0 

8060 

511 

0 

515 

0 

496 

0 

742 

7 

5  76 

S CHARGE, 

CUBIC 

FEET  PER 

SECOND, 

OCTOBER 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

0620 

0 

0550 

0 

0480 

0 

0720 

0. 1930 

0620 

0 

0550 

0 

0480 

0.0730 

0 

2420 

0610 

0 

0550 

0 

0480 

0 

0730 

0 

2590 

0610 

0.0540 

0 

0480 

0.0730 

0. 

2770 

0610 

0 

0540 

0 

0460 

0 

0  760 

0 

2850 

0610 

0 

0540 

0 

0530 

0 

0760 

0 

2770 

0610 

0 

0530 

0.0600 

0 

0760 

0 

2770 

0600 

0 

0530 

0 

0570 

0 

0760 

0 

2  7  70 

0600 

0 

0530 

0 

0600 

0.0760 

0 

2680 

0600 

0 

0530 

0 

0610 

0 

0720 

0.2680 

0600 

0 

0530 

0 

0610 

0 

0720 

0 

2590 

0600 

0 

0520 

0 

0620 

0 

0720 

0 

2420 

0590 

0.0520 

0 

0620 

0.0720 

0 

2590 

0590 

0 

0520 

0 

0630 

0 

0720 

0 

2680 

0590 

0 

0520 

0 

0640 

0 

0720 

0 

2850 

0590 

0 

0520 

0 

0640 

0 

0690 

0 

3220 

0580 

0 

0510 

0 

0650 

0 

0690 

0 

3500 

0580 

0 

0510 

0 

0660 

0 

0690 

0 

3600 

0580 

0 

0510 

0 

0660 

0. 

0690 

0 

3310 

0580 

0 

0510 

0. 

0670 

0. 

0710 

0 

2940 

0580 

0 

0510 

0 

0670 

0. 

0720 

0.2680 

0570 

0.0500 

0 

0680 

0.0760 

0. 

2250 

0570 

0. 

0500 

0.0690 

0 

0830 

0. 

2090 

0570 

0. 

0500 

0.0690 

0.0930 

0. 

2010 

0570 

0. 

0500 

0. 

0700 

0 

1130 

0. 

1930 

0560 

0. 

0500 

0. 

0710 

0 

1190 

0. 

2020 

0560 

0. 

0490 

0. 

0710 

0. 

1330 

0. 

1930 

0560 

0. 

0490 

0.0720 

0. 

1400 

0. 

1850 

0560 

0. 

0490 

0. 

1470 

0. 

1770 

0560 

0. 

0490 

0.1550 

0. 

1620 

0550 

0 

0490 

0 

1770 

0590 

0. 

0520 

0. 

0620 

0.0890 

0. 

2540 

567 

0. 

500 

0. 

538 

0. 

860 

2. 

373 

MAY  JUNE  JULY  AUG  SEPT 


0 

6030 

0 

7940 

0 

2940 

0 

09  30 

0 

0600 

0 

6030 

0 

7940 

0 

2850 

0 

0880 

0 

0600 

0 

6150 

0 

7690 

0 

2680 

0 

0830 

0 

0600 

0 

6260 

0 

7440 

0 

2590 

0 

0830 

0 

0600 

0 

6260 

0 

7200 

0 

2420 

0 

0800 

0 

0600 

0 

6260 

0 

6850 

0 

2330 

0 

0  760 

0 

0600 

0 

6490 

0 

6490 

0 

2090 

0 

0680 

0 

0600 

0 

7200 

0 

6260 

0 

19  30 

0 

0680 

0 

0600 

0 

7940 

0 

6150 

0 

1850 

0 

0680 

0 

0600 

0 

8440 

0 

5910 

0 

1770 

0 

0680 

0 

0600 

0 

8210 

0 

5800 

0 

1700 

0 

0880 

0 

0640 

0 

8060 

0 

5580 

0 

1700 

0 

0880 

0 

0760 

0 

7690 

0 

5360 

0 

1620 

0 

0830 

0 

0680 

0 

7440 

5140 

0 

1550 

0 

0800 

0 

0640 

0 

7690 

0 

5030 

0 

1470 

0 

0760 

0 

0600 

0 

85  70 

0 

4920 

0 

1400 

0 

0760 

0 

0600 

0 

9220 

0 

4600 

0 

1330 

0 

0730 

0 

0600 

0 

9880 

0 

4500 

0 

1  330 

0 

0720 

0 

0600 

1 

0830 

0 

4  300 

0 

1330 

0 

0720 

0 

0600 

1 

1390 

0 

4200 

0 

1330 

0 

0720 

0 

0570 

1 

2810 

0 

3990 

0 

1330 

0 

0680 

0 

0530 

1 

2810 

0 

3890 

0 

1260 

0 

0680 

0 

0500 

1 

2240 

0 

3700 

0 

1260 

0 

0680 

0 

0500 

1 

1390 

0 

3800 

0 

1 190 

0 

0650 

0 

0500 

1 

0  700 

0 

3700 

0 

1190 

0 

0  720 

0 

0460 

1 

0150 

0 

3890 

0 

1 130 

0 

0760 

0 

0460 

0 

9  750 

0 

3600 

0 

1060 

0 

0760 

0 

0460 

0 

9220 

0 

3500 

0 

1 130 

0 

0760 

0 

0460 

0 

8960 

0 

3130 

0 

1060 

0 

0680 

0 

0460 

0 

8700 

0 

2940 

0. 

09  30 

0 

0640 

0 

0460 

0 

8310 

0 

09  30 

0 

0600 

0 

8740 

0 

5180 

0 

1630 

0 

0750 

0 

0570 

8 

490 

4 

868 

1 

587 

0 

725 

0 

5  35 

42-SEPTEMBER  1943. 


MAY  JUNE  JULY  AUG  SEPT 


0 

1560 

0 

1620 

0 

09  30 

0 

0560 

0 

.0370 

0 

1560 

0 

1470 

0 

09  30 

0 

0550 

0 

0370 

0 

1560 

0 

1330 

0 

0880 

0 

0540 

0 

0370 

0, 1560 

0 

1470 

0 

0830 

0 

0540 

0 

0370 

0. 1560 

0 

1470 

0 

0800 

0 

05  30 

0 

0370 

0 

1560 

0 

1470 

0 

0  760 

0 

0520 

0 

0370 

0. 1560 

0 

1400 

0 

0760 

0 

0510 

0 

0370 

0 

1560 

0 

1330 

0 

0720 

0 

0500 

0 

.0370 

0. 1560 

0.1330 

0 

0680 

0 

0500 

0 

.0370 

0 

1560 

0 

1330 

0 

0640 

0 

0490 

0 

0370 

0 

1560 

0 

1470 

0 

0640 

0 

0480 

0 

.0370 

0 

1560 

0 

1470 

0 

0640 

0 

04  70 

0 

0370 

0 

1560 

0 

1620 

0 

0640 

0 

0460 

0 

0370 

0 

1560 

0. 1770 

0 

0640 

0 

0460 

0 

0370 

0 

1560 

0 

1620 

0 

0640 

0 

0450 

0 

0370 

0 

1560 

0. 1470 

0 

0640 

0 

0440 

0 

0370 

0 

1560 

0 

1400 

0 

0640 

0 

0440 

0 

0370 

0 

1470 

0 

1330 

0 

0640 

0 

0460 

0 

0370 

0 

1470 

0 

1190 

0 

0640 

0 

0440 

0 

0370 

0 

1400 

0 

1190 

0 

0640 

0 

0390 

0.0390 

0 

1400 

0 

1190 

0 

0640 

0 

0390 

0 

0400 

0. 

1330 

0 

1190 

0 

0640 

0 

0390 

0 

0400 

0 

1330 

0 

1190 

0 

0630 

0 

0390 

0 

0400 

0 

1190 

0 

1190 

0 

0620 

0 

0390 

0 

0400 

0 

1190 

0 

1190 

0 

0620 

0 

0  390 

0 

0400 

0.1120 

0 

1120 

0 

0610 

0 

0390 

0 

0400 

0.1060 

0 

1120 

0 

0600 

0 

0390 

0 

0400 

0 

1060 

0 

1060 

0. 

0590 

0 

0390 

0 

0400 

0. 

1060 

0 

09  30 

0 

0580 

0 

0390 

0 

0400 

0. 

1120 

0 

09  30 

0 

0580 

0 

0370 

0 

0400 

0 

1190 

0 

05  70 

0 

0370 

0 

1420 

0 

1330 

0 

0680 

0. 

0450 

0 

0380 

1. 

3  70 

1. 

243 

0 

655 

0.436 

0 

356 

34 


BIGLER  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1943-SEPTEMBER  19A4. 


DAY  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 

12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield; 
Peak  flow: 


BIGLER  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

1 

0.0430 

0.0530 

0.0460 

0 

0460 

0 

0460 

2 

0.0430 

0.0440 

0.0460 

0 

0460 

0 

0460 

3 

0.0390 

0.0440 

0.0460 

0 

0460 

0 

0460 

4 

0.0360 

0.0460 

0.0460 

0 

0460 

0 

0460 

5 

0.0360 

0.0640 

0.0460 

0 

0460 

0 

0460 

6 

0.0360 

0.0600 

0.0460 

0 

0460 

0 

0460 

7 

0.0360 

0.0600 

0.0460 

0 

0460 

0 

0460 

8 

0.0360 

0.0530 

0.0460 

0 

0460 

0 

0460 

9 

0.0390 

0.0510 

0.0460 

0 

0460 

0 

0460 

10 

0.0400 

0.0430 

0.0460 

0 

0460 

0 

0460 

11 

0.0400 

0.0430 

0.0460 

0 

0460 

0 

0460 

12 

0.0400 

0.0430 

0.0460 

0 

0460 

0.0460 

13 

0.0390 

0.0430 

0.0460 

0 

0460 

0 

0460 

14 

0.0390 

0.0390 

0.0460 

0 

0460 

0 

0460 

15 

0.0390 

0.0390 

0.0460 

0 

0460 

0 

0460 

16 

0.0430 

0.0460 

0.0460 

0 

0460 

0.0460 

17 

0.0430 

0.0460 

0.0460 

0 

0460 

0 

0460 

18 

0.0390 

0.0460 

0.0460 

0 

0460 

0 

0460 

19 

0.0360 

0.0460 

0.0460 

0 

0460 

0 

0460 

20 

0.0340 

0.0460 

0.0460 

0 

0460 

0 

0460 

21 

0.0340 

0.0460 

0.0460 

0 

0460 

0 

0460 

22 

0.0340 

0.0460 

0.0460 

0 

0460 

0 

0460 

23 

0.0340 

0.0460 

0.0460 

0 

0460 

0 

0460 

24 

0.0430 

0.0460 

0.0460 

0 

0460 

0 

0460 

25 

0.0460 

0.0460 

0.0460 

0 

0460 

0 

0460 

26 

0.04  70 

0.0460 

0.0460 

0 

0460 

0 

0460 

27 

0.0460 

0.0460 

0.0460 

0 

0460 

0 

0460 

28 

0.0430 

0.0460 

0.0460 

0 

0460 

0 

0460 

29 

0.0430 

0.0460 

0.0460 

0 

0460 

30 

0.0390 

0.0460 

0.0460 

0 

0460 

31 

0.0430 

0.0460 

0 

0460 

rate,  cfs 

0.0400 

0.0470 

0.0460 

0 

0460 

0.0460 

Leld,  inches 

0.  383 

0.441 

0.445 

0 

445 

0 

402 

annual  rate: 

0. 1650 

cfs . 

Total  annual  yield:  18.859  area  inches 
Peak,  flow: 


MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0 

0459 

0 

.4500 

Q 

.  2  7  70 

0 

1660 

0 

.0  760 

U 

.  0430 

0 

0611 

0 

.4800 

0 

.  3810 

0 

1510 

0 

.0760 

U 

.  04  30 

0 

0840 

0 

.5021 

Q 

.  49  30 

0.1660 

0 

.0760 

U 

.  U44y 

0 

1060 

0 

.5360 

0 

5580 

0 

1850 

0.0720 

0 

.0449 

0 

1190 

0 

5810 

0 

6030 

0 

1730 

0 

06  79 

0 

.0410 

0 

1160 

0 

6260 

0 

6260 

0 

1620 

0 

06  79 

0 

.0390 

0 

1300 

0 

6720 

0 

6260 

0 

1581 

0 

.0600 

0 

.0360 

0. 1470 

0 

6960 

Q 

.  6 140 

0 

1550 

0.0510 

0 

.0330 

0 

1470 

0 

.6720 

0 

5810 

0 

1550 

0 

.0499 

0 

.0330 

0 

1401 

0.6240 

0 

5  360 

0 

1510 

0.0460 

0.0330 

0.0460 

0. 1401 

0 

5580 

0 

46  70 

0 

1429 

0 

04  30 

0 

.0330 

0 

0460 

0 

1470 

0 

5140 

Q 

4600 

0 

1360 

0 

0430 

0 

.0330 

0 

0460 

0 

1470 

0 

4  7 10 

n 
u 

H  JUU 

0 

1290 

0 

0451 

0 

.0330 

0 

04  30 

0 

1401 

0 

4300 

0 

4099 

0. 1221 

0 

0480 

0 

.0330 

0 

0390 

0 

1401 

0 

3900 

0 

4000 

0 

1160 

0 

0499 

0 

.0330 

0 

0390 

0 

1470 

0 

3600 

0 

3750 

0 

1089 

0 

0499 

0 

0310 

0.0390 

0. 

1470 

0 

3500 

0 

3600 

0 

1060 

0 

0480 

0 

.0310 

0 

0390 

0 

1470 

0 

3310 

Q 

J  J  i  u 

0 

0991 

0 

0460 

0 

0330 

0 

0430 

0. 1470 

0 

3040 

0 

3130 

0 

0909 

0 

0460 

0 

0330 

0 

0460 

0. 

1470 

0 

2850 

0 

3130 

0 

0880 

0 

0460 

0.0330 

0 

0460 

0. 

1470 

0 

2680 

0 

3080 

0 

0850 

0 

0460 

0 

0300 

0 

0460 

0 

1620 

0 

2590 

n 
u 

9Q  fin 

0 

0830 

0 

0460 

0 

.0269 

0 

0460 

0. 1850 

0 

2590 

Q 

9  7  fin 

0 

0830 

0 

0460 

0.0269 

0 

0460 

0 

2090 

0 

2590 

Q 

2481 

0 

0830 

0 

0460 

0 

0269 

0 

0460 

0. 

2  330 

0 

2590 

0 

2290 

0 

0800 

0 

0460 

0 

0269 

0.0460 

0. 

2420 

0. 

2500 

0 

2420 

0 

0  720 

0 

0460 

0 

0300 

0. 

0460 

0. 

2590 

0 

2420 

0 

2460 

0.06  79 

0 

0460 

0 

0330 

0. 

0460 

0. 

3040 

0. 

2420 

0 

2250 

0 

0720 

0.0460 

0 

0330 

0 

0460 

0. 

3500 

0. 

2330 

0. 

2010 

0. 

0760 

0 

0460 

0 

0330 

0.0460 

0. 

4000 

0. 

2330 

0 

1809 

0 

0760 

0 

0440 

0 

0401 

0. 

0460 

0. 

2420 

0. 

0760 

0 

0430 

0. 

0168 

0. 

405  7 

0 

3870 

0. 

1166 

0. 

0519 

0 

0341 

1. 

571 

3. 

924 

3 

622 

1. 

128 

0 

502 

0.  319 

SECOND,  OCTOBER  1944-SEPTEMBER  1945. 


MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0 

0520 

0 

24  70 

0 

7940 

0 

.2250 

0 

.2770 

0 

.0930 

0 

.0430 

0 

0590 

0 

2540 

0 

8960 

0 

2090 

0 

.2680 

0 

.09  30 

0 

.0390 

0 

0650 

0. 

2600 

0 

9620 

0 

2170 

0.2590 

0 

.1190 

0 

.0430 

0 

0710 

0. 

2660 

0 

9620 

0 

2250 

0 

.2420 

0 

.  1060 

0 

.0430 

0.0770 

0. 

2  720 

0.9350 

0 

3130 

0 

.2590 

0 

.09  30 

0 

.0  390 

0 

0840 

0. 

2790 

0 

85  70 

0 

5800 

0 

.2420 

0 

.09  30 

0 

.0440 

0 

0900 

0. 

2850 

0. 

7940 

0 

6150 

0 

.2250 

0 

.1060 

0 

.0440 

0 

0960 

0. 

2910 

0 

6960 

0 

6490 

0 

.2170 

0 

0930 

0 

.04  30 

0 

1030 

0. 

2980 

0. 

6490 

0 

7200 

0 

.2090 

0 

.09  30 

0 

.0390 

0 

1090 

0. 

3040 

0. 

5800 

0 

7200 

0 

.2250 

0 

09  30 

0 

.0390 

0 

1150 

0 

3100 

0. 

5  360 

0 

6490 

0 

2090 

0 

09  30 

0 

.0360 

0 

1210 

0. 3160 

0. 

4920 

0 

6030 

0 

.2010 

0 

1060 

0 

.0330 

0 

1280 

0. 

3230 

0. 

4810 

0 

5800 

0 

.1930 

0.0990 

0 

.0330 

0 

1340 

0. 

3290 

0 

4500 

0 

5920 

0.  1930 

0 

09  30 

0 

0330 

0 

1400 

0. 

3350 

0 

4090 

0 

5800 

0 

1840 

0 

0800 

0 

0360 

0 

1470 

0. 

3420 

0.4090 

0 

5580 

0 

1770 

0.0720 

0 

0390 

0 

15  30 

0. 

3480 

0. 

4090 

0 

5250 

0 

1620 

0.0760 

0 

0390 

0 

1590 

0. 

3540 

0. 

3890 

0 

4920 

0 

1550 

0 

0760 

0 

0460 

0 

1660 

0. 

3600 

0. 

3890 

0 

4710 

0 

1550 

0 

1060 

0 

0460 

0 

1720 

0. 

36  70 

0. 3800 

0 

4500 

0 

1470 

0 

1060 

0 

04  70 

0 

1780 

0. 

3730 

0.3600 

0 

4  300 

0 

1470 

0 

0800 

0 

0470 

0 

1840 

0.3790 

0. 

3500 

0 

3990 

0 

1470 

0.0760 

0 

04  70 

0 

1910 

0. 

3860 

0. 

3500 

0 

3890 

0 

1400 

0 

0680 

0 

0570 

0 

1970 

0. 

3920 

0. 

3220 

0 

3700 

0 

1330 

0 

0640 

0 

0680 

0 

2030 

0. 

3980 

0. 

3130 

0 

3500 

0 

1120 

0 

0600 

0 

05  70 

0 

2100 

0. 

4050 

0. 

3020 

0 

3310 

0 

1060 

0 

0530 

0 

05  30 

0 

2160 

0. 

4110 

0. 

2940 

0 

3130 

0 

0990 

0 

05  30 

0 

0460 

0. 

2220 

0. 

4500 

0. 

2770 

0 

3130 

0 

0990 

0 

0500 

0 

04  70 

0 

2280 

0. 

5250 

0. 

2590 

0 

3130 

0 

0990 

0 

0530 

0.04  70 

0 

2350 

0. 

6590 

0. 

2680 

0 

2940 

0 

09  30 

0 

0530 

0 

0470 

0 

2410 

0. 

2590 

0 

0830 

0 

04  30 

0 

1470 

0. 

3500 

0. 

5100 

0 

4490 

0.  1760 

0 

0820 

0 

0440 

1 

418 

3, 

278 

4. 

9  36 

4 

204 

1 

702 

0 

79  3 

0 

412 

35 


BIGLER  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1945-SEPTEMBER  1946. 


DAY 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

0. 

0470 

0 

0460 

Q 

0390 

Q 

U  J"  u 

0 

0470 

0 

0460 

0 

0390 

Q 

0. 

04  70 

Q 

OA 

U 

0. 

0470 

Q 

n 
u 

n  'XQCi 
u  jyu 

0 

0470 

0 

0460 

0 

0390 

0 

0390 

0. 

0470 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0. 

0470 

0 

0460 

0 

0390 

Q 

0390 

0.04  70 

0 

0450 

0 

0390 

0 

0390 

0. 

0470 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0.0470 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0. 

0470 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0.0460 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0. 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0. 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0.0370 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0. 

0390 

0.0390 

0 

0390 

Q 

0390 

0. 

0390 

0 

0390 

Q 

0390 

Q 

0390 

0. 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0. 

0400 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0. 

0460 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0. 

0460 

0.0390 

0 

0390 

0 

0390 

0. 

0430 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0. 

0430 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0. 

0430 

0.0390 

0, 

0390 

0 

0390 

0.0400 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0. 

04  30 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0. 

04  30 

0 

0390 

0 

0390 

Q 

0390 

0. 

0460 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0. 

0460 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0. 

04  30 

0.0390 

0.0390 

g 

0. 

0430 

0. 

0390 

0 

0390 

0. 

0440 

0 

0400 

0 

0390 

0 

0390 

0. 

430 

0 

378 

0. 

377 

0 

377 

0. 

1290 

cfs 

FEB 

0.0390 
0.0390 
0.0390 
0.0390 
0.0390 

0.0390 
0.0390 
0.0390 
0.0390 
0.0390 

0.0390 
0.0390 
0.0390 
0.0390 
0.0390 

0.0390 
0.0390 
0.0390 
0.0390 
0.0390 

0.0390 
0.0390 
0.0390 
0.0390 
0.0390 

0.0390 
0.0420 
0.0450 


0.0390 
0.344 


MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

n 
V 

U  J  JU 

U 

9  n  1  n 

ZU  iU 

A 
U 

/,  7 1  n 

4  /  i  U 

0 

2940 

0 

1330 

0 

0  720 

0 

0600 

U 

UDUU 

U 

1  Q^r\ 

I  OJU 

A 
U 

/,  c:  AA 
4_)UU 

0 

3040 

0 

1190 

0 

0720 

0 

0600 

U 

UDUU 

U 

i  OjU 

A 
U 

/.  /,  n  n 

H4UU 

0 

3040 

0 

1120 

0 

0680 

0 

0500 

U 

UDUU 

U 

1  Q  ^  n 

A 
U 

/.  mn 

H  JUU 

A 
U 

1  in 

1  1  9n 

i  i  ZU 

u 

UboU 

U 

.  U  J  jU 

0 

0530 

0 

1930 

0 

4090 

0 

3040 

0 

1120 

0 

0640 

0 

05  30 

n 
u 

n  Ann 

UDUU 

u 

9  1  7n 

Z  i  /U 

A 
U 

jy  y  u 

0 

3040 

0 

1120 

A 
U 

n  A  A  n 

UD4U 

0 

0500 

u 

n  Ann 

UDUU 

u 

9  9  ^n 

ZZ  jU 

A 
U 

'iQQn 
jy  y  u 

0 

2940 

0 

1060 

A 

u 

n  A  /.  A 
UdhU 

0 

.0500 

n  Ann 

UDUU 

u 

9  9  "^in 

ZZ  jU 

A 
U 

joy  u 

0 

2860 

0 

1060 

A 

u 

n  A  A  n 
udhu 

0 

0500 

u 

nA  fin 

UD  oU 

u 

9  1  7n 
Z  i  /u 

n 
u 

joy  u 

u 

9  77n 

A 
U 

1  1  9n 

i  i  ZU 

A 

u 

nA  A  n 

UD^U 

A 
U 

n  in 

U  J  JU 

0 

1060 

0 

2170 

0 

3890 

0 

2590 

0 

1120 

0 

0600 

0 

.0510 

u 

1  non 
1  uy  u 

A 

u 

9  n 

Z  J7  u 

n 
u 

'^Ann 

JDUU 

0 

2510 

0 

1120 

A 
U 

n  A  A  n 
UDh-U 

0 

.0460 

u 

1  1  Tn 

u 

9QA  n 
Z74U 

A 

u 

J  jUU 

0 

2420 

0 

1120 

A 
U 

n  A  en 

UD  oU 

0 

.0460 

U 

1  1  An 

1  i  DU 

A 

u 

T  7nn 

J  /UU 

A 
U 

J  J  1  u 

0 

2250 

0 

1060 

A 
U 

n  7An 

U  /  DU 

0 

.0460 

u 

1  1  Qn 

1  i  jU 

A 

u 

A  7 1  n 

H  /  i  U 

A 
U 

1  Tn 

J  i  JU 

n 

A 
U 

1  nAn 

iUDU 

A 
U 

nAA  n 
udhu 

A 
U 

nA  An 

.  UHDU 

0 

1230 

0 

5580 

0 

3130 

0 

2090 

0 

09  30 

0 

0640 

0 

.0460 

U 

1  9An 
i  zou 

A 
U 

A  c  Q  n 

0 

2940 

0 

2010 

0 

09  30 

A 
U 

nAnn 

UDUU 

0 

.0500 

U 

1  oon 

A 
U 

Q  1  Q  A 

0 

2850 

0 

2020 

0 

09  30 

A 
U 

nAnn 

UDUU 

0 

.0440 

u 

1  T  in 
i  J  jU 

A 
U 

QQ  {^n 
07  DU 

0 

2680 

0 

2090 

0 

09  30 

A 
U 

nAnn 

UDUU 

0 

0440 

U 

i  JDU 

A 
U 

Q  AQ  A 

yuyu 

0 

2590 

A 
U 

9  A  1  A 
ZU  iU 

0 

09  30 

A 
U 

n  7n 
U  J  /U 

0 

0440 

0 

1400 

0 

8570 

0 

2500 

0 

1850 

0 

09  30 

0 

0530 

0 

0440 

U 

A 

u 

7Q  /.  n 
/y  4U 

0.2420 

0 

17  70 

0 

09  30 

A 
U 

n in 

U  J  JU 

0 

0440 

U 

1  /.  An 

A 

u . 

7 1 9  n 
/  JZU 

0 

2340 

0 

1620 

0 

0830 

A 
U 

nAnn 

UDUU 

0.0440 

A 
U 

1  nn 
i  jUU 

A 

u. 

A  7  9n 
D  /  JU 

0.2420 

0 

1470 

0 

0830 

A 
U 

nAnn 

UDUU 

0 

.0430 

u 

A 

u 

A  1  "^n 
D  i  jU 

0 

2340 

0 

1700 

0 

09  30 

A 
U 

n  mn 

U  J  JU 

0 

0430 

U 

1  "^An 
i  J  DU 

A 

u 

snn 
J  ouu 

0. 

2250 

0 

1620 

0.0880 

A 
U 

n  in 

U  J  JU 

0 

0430 

0 

1600 

0 

5690 

0 

2250 

0 

1550 

0 

0880 

0 

0600 

0 

04  30 

r\ 
U 

1  A  'in 
ID  JU 

A 

u 

^  cn 

0 

2420 

0 

14  70 

0 

0830 

A 
U 

nAnn 

U  0  UU 

0 

04  30 

u 

1  7  7n 
i  /  /U 

A 
U 

J  i  hU 

0 

3700 

0 

1470 

0 

0800 

A 
U 

n  =^  7n 

U  J  /  U 

0 

0430 

0 

1930 

0 

4920 

0 

3130 

0. 1400 

0 

0760 

0 

0570 

0 

04  30 

0 

2010 

0. 

4710 

0. 

3040 

0 

1330 

0 

0760 

0 

05  70 

0 

0430 

0 

2090 

0. 

3040 

0 

0760 

0 

0530 

0 

1210 

0 

4720 

0 

3260 

0 

2210 

0 

0980 

0 

0620 

0 

.0470 

1 

165 

4 

419 

3 

158 

2 

065 

0 

951 

0 

596 

0 

442 

14.702  area  inches 


BIGLER  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1946-SEPTEMBER  1947. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

1 

0. 

0680 

0.0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

2890 

0 

3700 

0 

4500 

0 

.3130 

0 

.1470 

0 

.0830 

2 

0. 

0600 

0.0530 

0 

0530 

0 

05  30 

0 

0530 

0 

3150 

0 

3800 

0 

4300 

0 

.3040 

0 

.  1470 

0 

.0830 

3 

0. 

0600 

0.0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

3410 

0 

3890 

0 

4200 

0 

.3130 

0 

.1330 

0 

.0760 

4 

0. 

0600 

0.0530 

0 

05  30 

0 

0530 

0 

05  30 

0 

36  70 

0 

3800 

0 

4090 

0 

.2940 

0 

.  1330 

0 

.0880 

5 

0.0600 

0.0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

3940 

0 

3700 

0 

3890 

0 

.2680 

0 

1330 

0 

.0600 

6 

0. 

0600 

0.0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

4200 

0 

3600 

0 

3800 

0 

.2590 

0 

.1330 

0 

.0600 

7 

0. 

0670 

0.0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

4460 

0 

3500 

0 

3600 

0 

.2590 

0 

.  1260 

0 

0600 

8 

0.0640 

0.0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

4720 

0 

3130 

0 

3520 

0 

.2770 

0 

.  1260 

0 

.0600 

9 

0.0600 

0.0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

4980 

0 

2940 

0 

3520 

0 

.2770 

0 

1260 

0 

05  70 

10 

0. 

0600 

0.0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

5250 

0 

2770 

0 

3800 

0 

.2590 

0 

.1190 

0 

0760 

11 

0. 

0600 

0.0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

5510 

0 

2680 

0 

4300 

0 

2770 

0 

.1190 

0 

0680 

12 

0.0570 

0.0530 

0 

0530 

0 

05  30 

0 

0530 

0 

5770 

0 

2770 

0 

4500 

0 

2940 

0 

1190 

0 

0600 

13 

0. 

0570 

0.0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

6030 

0 

3020 

0 

4920 

0 

2770 

0 

1190 

0 

0530 

14 

0. 

05  70 

0.0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

6290 

0 

3700 

0 

4500 

0 

2590 

0 

1190 

0 

0530 

15 

0.0540 

0.0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

05  30 

0 

6560 

0 

4500 

0.4300 

0 

2  340 

0 

1190 

0 

0530 

16 

0.0640 

0.0530 

0.0530 

0 

0530 

0 

05  30 

0 

6820 

0 

5580 

0 

4200 

0 

2170 

0 

1190 

0 

0530 

17 

0. 

0680 

0.0530 

0.0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

7080 

0 

6150 

0.4090 

0 

2090 

0 

1130 

0 

0530 

18 

0. 

0640 

0.0530 

0.0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

6580 

0.6380 

0 

4090 

0 

2090 

0 

09  30 

0 

05  30 

19 

0. 

0680 

0.0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

6080 

0 

6150 

0 

4090 

0 

19  30 

0 

09  30 

0 

0470 

20 

0. 

0760 

0.0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

5590 

0 

5920 

0 

40  70 

0 

2090 

0 

0880 

0 

0460 

21 

0. 

0760 

0.0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

0790 

0 

5090 

0 

5920 

0 

3890 

0 

2090 

0 

09  30 

0 

0500 

22 

0. 

0680 

0.0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

1050 

0 

4590 

0 

5920 

0 

3870 

0 

2010 

0 

1060 

0 

0530 

23 

0. 

0680 

0.0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

1320 

0 

4090 

0 

5580 

0 

3800 

0 

19  30 

0 

09  30 

0 

0530 

24 

0. 

0640 

0.0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

1580 

0 

3600 

0 

5250 

0 

3700 

0 

1850 

0 

0830 

0 

0530 

25 

0. 

0600 

0.0530 

0.0530 

0 

0530 

0. 1840 

0 

3100 

0 

3600 

0 

1770 

0 

0830 

0 

0500 

26 

0. 

0530 

0.0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

2100 

0 

2600 

0 

3500 

0 

1560 

0 

0830 

0 

0500 

27 

0. 

0530 

0.0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

2360 

0 

2680 

0 

3500 

0 

1550 

0 

0830 

0 

0500 

28 

0. 

0530 

0.0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

2630 

0 

2860 

0 

3500 

0 

1550 

0 

0830 

0 

0530 

29 

0. 

0530 

0.0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

3030 

0 

3310 

0 

1550 

0 

0760 

0 

0530 

30 

0. 

0530 

0.0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

3500 

0.3130 

0 

1550 

0 

0720 

0 

0530 

31 

0.0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

3600 

0. 3130 

0 

.0760 

0 

0530 

Average  rate 

,  cfs 

0.0610 

0.0530 

0 

0530 

0 

0530 

0 

0870 

0 

4570 

0 

4440 

0 

3910 

0 

.2310 

0 

.  1080 

0 

0590 

Total  yield. 

inches 

0. 

592 

0.496 

0 

513 

0 

513 

0 

757 

4 

421 

4 

154 

3 

781 

2 

166 

1 

.047 

0 

566 

SEPT 

0.0520 
0.0520 
0.0510 
0.0510 
0.0510 

0.0510 
0.0510 
0.0510 
0.0510 
0.0510 

0.0510 
0.0510 
0.0510 
0.0510 
0.0510 

0.0510 
0.0510 
0.0510 
0.0510 
0.0510 

0.0510 
0.0510 
0.0510 
0.0510 
0.0510 

0.0510 
0.0510 
0.0510 
0.0510 
0.0510 


0.0510 
0.478 


Average  annual  rate; 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0. 1710  cfs. 
19.484  area  inches 
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BIGLER  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1947-SEPTEMBER  1948. 


UAX 

OCT 

NOV 

JAN 

FEB 

APR 

MAY 

JUNE 

JUTY 

AUG 

SEPT 

1 

0 

.0510 

0 

.0530 

0, 

.0530 

0.0530 

0. 

.0530 

0 

.0530 

0. 

.0530 

0, 

.5900 

0 

.6030 

0, 

.2250 

0. 

.0760 

0. 

.0530 

Z 

0.0510 

0, 

.0530 

n 
U , 

,  U  3  jU 

0 

.0530 

U , 

.  0530 

0 , 

.  0530 

0. 

.  0530 

0.6290 

0 

.6030 

0, 

.2250 

0. 

.0760 

0 

.0500 

J 

0.0510 

0.0530 

n 

U , 

n  ^  on 

0 

.0530 

0 , 

.0530 

0 . 

.  0530 

0 , 

.0530 

0. 

.6670 

0 

.5800 

0, 

.2170 

0, 

.0  720 

0, 

.0460 

A 

U , 

r\  ^  1  r\ 

0, 

.0530 

n 
U , 

>  UD  JU 

0.0530 

U  , 

.  jU 

A 

.0530 

0 , 

.  0530 

0. 

.  7440 

0 

.5360 

0, 

.2010 

0, 

.0830 

0. 

.0460 

c 
J 

U  , 

.  U  J  iU 

0, 

.0530 

U 

.  JU 

A 

u 

.  U3  3U 

U 

.  U3  JU 

A 
U 

A  E;  T  A 

0 . 

.  0530 

0 , 

.  7940 

0 

.5140 

0. 

.  19  30 

0 , 

.0880 

0. 

.0460 

6 

0, 

.0510 

0.0530 

0, 

.0530 

0. 

.0530 

0, 

.0530 

0, 

.0530 

0. 

.0530 

0. 

.  8440 

0. 

.4710 

0. 

.1930 

0, 

.0830 

0 

.0460 

7 

0. 

.0510 

0, 

.0530 

n 

U , 

,  U  J  JU 

U . 

.  UD 30 

A 

.  0530 

0, 

.0530 

0. 

.  0530 

0. 

.9750 

0 

.4500 

0. 

.1860 

0, 

.0830 

0, 

.0500 

o 

O 

U  , 

n  ^  1  r\ 
.  iU 

0, 

.0530 

U  , 

.  UD  JU 

0 , 

.  0530 

0 , 

.  0530 

0, 

.0530 

0 , 

.  0530 

0. 

.9880 

0 

.4  300 

0, 

.1930 

0 , 

.0800 

0 

.0460 

o 

0, 

,0510 

0, 

.0530 

U, 

n  c  "jn 

0. 

.  0530 

A 

A  ^  "3  A 

0, 

.0530 

0 . 

.  0530 

0. 

.9220 

■0 

.4090 

0. 

.1850 

0 , 

.0720 

0 

.0460 

IXJ 

0, 

,  0530 

0, 

.0530 

.  JU 

0. 

.  0530 

0 . 

.0530 

0, 

,0530 

0, 

.  0530 

0, 

.  8220 

0 

.  4090 

0 . 

.1770 

0 , 

.  0680 

0 . 

.0430 

11 

0. 

,0680 

0, 

.0530 

0, 

.0530 

0. 

.0530 

0. 

.0530 

0.0530 

0. 

.0530 

0. 

.  7940 

0 

.3800 

0. 

.1770 

0. 

.0680 

0, 

.0400 

1  9 

0, 

,0530 

0, 

.0530 

U , 

.  0530 

0, 

.  0530 

U . 

.  0530 

0, 

.0530 

0 . 

.  0530 

0. 

.7690 

0 

.3500 

0, 

.1700 

0 . 

.0640 

0, 

.0400 

0, 

,  0530 

0. 

.0530 

0 . 

.0530 

0. 

.0530 

0, 

.  0530 

0. 

.0530 

0 . 

.0530 

0, 

.7720 

0 

.3310 

0, 

.1770 

0 , 

.  0600 

0 

.0400 

0, 

,  0530 

0, 

.0530 

0. 

.0530 

0. 

.0530 

0 , 

.  0530 

0, 

.0530 

0 . 

.0530 

0. 

.  7940 

0 

.3220 

0. 

.1700 

0 , 

.0600 

0 

.0400 

15 

0, 

,  0530 

0, 

.0530 

0. 

.0530 

0, 

.0530 

0, 

.  0530 

0, 

.0530 

0. 

,  0530 

0 . 

.  7940 

0 , 

.  3020 

0 , 

.  1470 

0. 

.0600 

0 

.0400 

16 

0. 

,  0530 

0. 

,0530 

0, 

.0530 

0. 

,0530 

0. 

.0530 

0, 

.0530 

0. 

.0530 

0. 

.  8070 

0 

.3130 

0. 

.1470 

0, 

.05  70 

0, 

.0400 

1 7 

0. 

,0530 

0. 

,0530 

0. 

.0530 

0. 

,0530 

0 . 

.  0530 

0.0530 

0. 

,  0530 

0. 

.  8190 

0, 

.3220 

0, 

.1400 

0. 

.05  70 

0. 

.0400 

0. 

.0530 

0. 

,0530 

0,0530 

0. 

,0530 

0 , 

.  0530 

0. 

.0530 

0 . 

,0910 

0. 

,8220 

0. 

.3130 

0. 

.1330 

0. 

.0600 

0, 

.0530 

1  o 

0. 

,0530 

0.0530 

0. 

.0530 

0. 

,0530 

0 . 

.  0530 

0, 

.0530 

0 . 

,  1300 

0. 

,8440 

0, 

.3130 

0. 

.1470 

0.0530 

0, 

.0570 

ZU 

0. 

,0530 

0. 

,0530 

0. 

.0530 

0. 

,0530 

0 . 

,  0530 

0. 

.0530 

0 . 

,  1680 

0. 

,8440 

0, 

.3130 

0. 

,1400 

0, 

.0530 

0. 

.0460 

21 

0. 

,0530 

0. 

.0530 

0.0530 

0. 

,0530 

0. 

.0530 

0. 

,0530 

0. 

,2070 

0. 

,8220 

0. 

.4090 

0, 

,1330 

0, 

.0530 

0, 

.0440 

22 

0. 

0530 

0. 

.0530 

0. 

.0530 

0.0530 

0. 

.0530 

0. 

,0530 

0. 

,2450 

0. 

,8190 

0. 

.  3500 

0, 

,1330 

0. 

.0500 

0 

.0440 

23 

0. 

.0530 

0. 

.0530 

0. 

.0530 

0. 

.0530 

0'. 

.0530 

0. 

,0530 

0. 

,2830 

0. 

.8190 

0. 

.3310 

0. 

,1190 

0, 

.0500 

0, 

.0440 

24 

0. 

0530 

0. 

.0530 

0. 

.0530 

0. 

.0530 

0. 

.0530 

0. 

,0530 

0. 

.3220 

0. 

.8070 

0. 

.3220 

0. 

,1330 

0. 

.0530 

0, 

.0440 

25 

0. 

.0530 

0. 

.0530 

0. 

0530 

0. 

.0530 

0. 

.0530 

0. 

,0530 

0. 

.3600 

0. 

.8090 

0. 

.3020 

0. 

,  1190 

0. 

.0600 

0, 

.0460 

26 

0, 

.0530 

0.0530 

0. 

.0530 

0.0530 

0, 

,0530 

0, 

.0530 

0, 

.3990 

0.7690 

0. 

2  770 

0, 

.1120 

0, 

.0570 

0, 

.0460 

27 

0. 

.0530 

0.0530 

0, 

.0530 

0.0530 

0. 

,0530 

0, 

.0530 

0, 

.4370 

0. 7200 

0. 

2680 

0. 

.0930 

0, 

.0530 

0. 

.0460 

28 

0, 

.0530 

0.0530 

0. 

.0530 

0.0530 

0. 

,0530 

0, 

.0530 

0. 

.4750 

0.7020 

0. 

2590 

0. 

.1060 

0, 

.0530 

0. 

.0530 

29 

0. 

.0530 

0.0530 

0. 

.0530 

0.0530 

0. 

,0530 

0. 

.0530 

0. 

.5140 

0.6960 

0. 

2420 

0, 

.0930 

0. 

.0530 

0. 

.0460 

30 

0. 

.0530 

0.0530 

0, 

.0530 

0.0530 

0, 

.0530 

0. 

.5520 

0.6730 

0. 

2250 

0. 

.0930 

0, 

.0580 

0. 

.0460 

31 

0. 

.0530 

0, 

.0530 

0.0530 

0, 

.0530 

0.6260 

0. 

.0800 

0. 

.0580 

rate , 

,  cfs 

0. 

.0530 

0.0530 

0, 

.0530 

0.0530 

0. 

,0530 

0. 

.0530 

0. 

,1700 

0.7840 

0. 

3750 

0, 

.1540 

0, 

.0640 

0, 

.0460 

eld. 

inches 

0. 

,512 

0.496 

0. 

,513 

0.513 

0. 

,479 

0, 

.513 

1. 

,586 

7.582 

3. 

509 

1, 

.484 

0. 

.615 

0, 

.426 

Average  annual  rate:     0.1590  cfs. 
Total  annual  yield:     18.228  area  inches 
Peak  flow: 


BIGLER  CREEK  DISCHAJIGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  194S-SEPTE>{BER  1949. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

>IAR 

APR 

MAY 

JLTs'E 

1 

0.0430 

0. 

.0760 

0. 

0530 

0. 

.0530 

0, 

,0530 

0. 

,0530 

0. 

,3660 

0. 

.8960 

0 

.5580 

2 

0.0390 

0. 

0530 

0. 

0530 

0. 

.0530 

0. 

,0530 

0. 

,0610 

0, 

.3850 

0. 

.8190 

0 

.5360 

3 

0.0390 

0. 

0530 

0. 

0530 

0. 

.0530 

0. 

,0530 

0. 

,0600 

0, 

.4040 

0. 

.7940 

0 

.5140 

4 

0.0430 

0. 

0530 

0. 

0530 

0. 

0530 

0. 

,0530 

0. 

,0640 

0. 

.4230 

0. 

.7940 

0 

.5030 

5 

0.0570 

0.0530 

0. 

0530 

0.0530 

0. 

,0530 

0. 

,0720 

0. 

.4420 

0. 

,7690 

0 

.4820 

6 

0.0530 

0. 

.0530 

0. 

0530 

0. 

.0530 

0, 

,0530 

0. 

,0760 

0, 

.4610 

0. 

.6960 

0 

.4600 

7 

0.0530 

0. 

.0530 

0. 

0530 

0. 

.0530 

0.0530 

0. 

,0680 

0, 

.4800 

0, 

.6730 

8 

0.0530 

0. 

.0530 

0. 

0530 

0. 

.0530 

0. 

,0530 

0, 

,0640 

0. 

.4980 

0. 

.6380 

9 

0.0530 

0.0530 

0. 

0530 

0. 

.0530 

0, 

,0530 

0. 

,0640 

0, 

.5170 

0, 

.6270 

10 

0.0500 

0. 

.0530 

0. 

0530 

0. 

0530 

0. 

,0530 

0. 

,0640 

0.5360 

0. 

.6270 

11 

0.0500 

0. 

.0530 

0.0530 

0.0530 

0. 

,0530 

0. 

,0640 

0, 

.5800 

0, 

.6260 

12 

0.0470 

0. 

.0530 

0. 

0530 

0. 

.0530 

0, 

.0530 

0. 

,0640 

0, 

.6030 

0, 

.6150 

13 

0.0470 

0. 

.0530 

0. 

.0530 

0. 

.0530 

0, 

.0530 

0. 

,0640 

0. 

.6520 

0, 

.5920 

14 

0.0640 

0. 

.0530 

0. 

0530 

0.0530 

0. 

.0530 

0. 

,0640 

0. 

.7020 

0. 

.5580 

15 

0.0930 

0. 

,0530 

0. 

0530 

0.0530 

0. 

.0530 

0. 

,0640 

0, 

.7510 

0, 

.5580 

16 

0.0600 

0.0530 

0. 

.0530 

0.0530 

0.0530 

0. 

,0640 

0, 

.8000 

0, 

.5580 

17 

0.0540 

0.0530 

0. 

,0530 

0.0530 

0, 

.0530 

0. 

,0830 

0. 

.8490 

0. 

.6490 

18 

0.0540 

0. 

,0530 

0, 

,0530 

0. 

.0530 

0, 

.0530 

0. 

,  1020 

0. 

.8990 

0. 

,6030 

19 

0.0540 

0. 

.0530 

0. 

,0530 

0. 

.0530 

0. 

.0530 

0. 

,  1210 

0. 

.9480 

0. 

,5920 

20 

0.0540 

0. 

.0530 

0. 

,0530 

0. 

.0530 

0, 

.0530 

0, 

,1400 

1. 

.0830 

0. 

,6730 

21 

0.0540 

0, 

.0530 

0, 

,0530 

0, 

.0530 

0, 

.0530 

0. 

,1580 

1. 

.1110 

0. 

,7440 

22 

0.0540 

0. 

.0530 

0. 

.0530 

0, 

.0530 

0, 

.0530 

0. 

.1770 

1. 

.1950 

0. 

.7940 

23 

0.0540 

0, 

.0530 

0, 

.0530 

0, 

.0530 

0, 

.0530 

0. 

.1960 

1. 

.1950 

0, 

.8440 

24  - 

0.0510 

0 

.0530 

0, 

.0530 

0. 

.0530 

0, 

.0530 

0. 

.2150 

1, 

.2520 

0, 

.8700 

25 

0.0510 

0, 

.0530 

0, 

.0530 

0, 

.0530 

0, 

.0530 

0. 

.2340 

1. 

.3400 

0, 

.8440 

26 

0.0530 

0, 

.0530 

0, 

.0530 

0, 

.0530 

0, 

.0530 

0, 

.2530 

1, 

.29  70 

0, 

.8190 

27 

0.0530 

0. 

.0530 

0, 

.0530 

0. 

.0530 

0, 

.0530 

0, 

.2720 

1, 

,2100 

0, 

.7690 

28 

0.05  30 

0 

.0530 

0, 

.0530 

0 

.0530 

0 

.0530 

0. 

.2910 

1, 

.1390 

0. 

.7200 

29 

0.0760 

0 

.0530 

0, 

.0530 

0, 

.0530 

0. 

.3100 

1, 

.0830 

0. 

.6730 

30 

0.0760 

0 

.0530 

0, 

.0530 

0 

.0530 

0, 

.3280 

0, 

.9750 

0, 

.6260 

31 

0.0830 

0 

.0530 

0 

.0530 

0, 

.3470 

0, 

.5800 

:  rate; 

,  cfs 

0.0550 

0.0540 

0, 

.0530 

0. 

.0530 

0.0530 

0, 

.1370 

0.8060 

0, 

.6980 

ield, 

inches 

0.536 

0.503 

0 

.513 

0, 

.513 

0 

.463 

1. 

.328 

7, 

.542 

6. 

.  751 

JULY 


AUG 


SEPT 


Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 
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BIGLER  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1955-SEPTEMBER  1956. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


0.2420 
0.2420 
0.2420 
0.2420 
0.2250 


0.1850 
0.1770 
0. 1770 
0. 1700 
0.  1620 


0.2170 
0.2170 
0.2090 
0. 1930 
0.  19  30 


0.0720 
0.0720 
0.0680 
0.0600 
0.0600 


0.0500 
0.0460 
0.0390 
0.0390 
0.0390 


0.0330 
0.0330 
0.0330 
0.0330 
0.0330 


6 

0 

2170 

0. 

1550 

0 

1850 

0 

0600 

0 

0  360 

0 

0330 

7 

0 

2090 

0 

1470 

0 

1620 

0 

0530 

0 

0360 

0 

0330 

8 

0 

2090 

0 

1470 

0 

1470 

0 

0460 

0 

0360 

0 

0320 

9 

0 

2090 

0 

1470 

0 

1470 

0 

0530 

0 

0360 

0 

0310 

10 

0 

2250 

0 

1770 

0 

1330 

0 

0500 

0 

0330 

0 

0200 

11 

0 

2250 

0 

1850 

0 

1330 

0 

0530 

0 

0330 

0 

0300 

12 

0 

2420 

0 

1770 

0 

1330 

0 

0500 

0 

0330 

0 

0290 

13 

0 

2510 

0 

17  70 

0 

1330 

0 

0460 

0 

0330 

0 

0280 

14 

0 

2590 

0 

1930 

0. 

1260 

0 

0460 

0 

0330 

0 

0270 

15 

0 

2680 

0 

2420 

0 

1 190 

0 

0460 

0 

.0330 

0 

0300 

16 

0 

2590 

0 

2590 

0 

1190 

0 

0460 

0 

0330 

0 

0290 

17 

0 

2770 

0 

2680 

0 

1190 

0 

0460 

0 

0330 

0 

0300 

18 

0 

2860 

0 

2940 

0 

ro6o 

0 

0460 

0 

0330 

0 

0  300 

19 

0 

2770 

0 

3130 

0 

0880 

0 

0460 

0 

0330 

0 

0310 

20 

0 

2770 

0 

3130 

0 

0830 

0 

0460 

0 

0330 

0 

0  320 

21 

0 

2770 

0. 

3130 

0 

0830 

0 

0460 

0 

0330 

0.0330 

22 

0 

2770 

0 

3040 

0 

0830 

0 

0500 

0 

0330 

0.0330 

23 

0 

2770 

0 

2940 

0 

0830 

0 

0500 

0 

0330 

0.0330 

24 

0 

2770 

0 

2940 

0 

0830 

0 

0390 

0 

0330 

0.0330 

25 

0 

2590 

0 

2860 

0 

0830 

0 

0390 

0 

0330 

0.0330 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0. 

2340 

0 

2770 

0 

0830 

0 

0420 

0 

0330 

0 

0330 

0. 

2250 

0 

2860 

0 

0830 

0 

0460 

0 

0330 

0.0330 

0 

2090 

0 

2860 

0 

0830 

0 

0500 

0 

0330 

0 

0330 

0. 

2010 

0 

2590 

0 

0760 

0 

0530 

0 

0330 

0 

0320 

0. 

1850 

0 

2420 

0 

0720 

0 

05  30 

0 

0330 

0 

0310 

0 

2250 

0 

0530 

0 

0330 

0. 

2430 

0 

2300 

0 

1260 

0 

0510 

0 

0350 

0 

0320 

2 

278 

2 

224 

1 

177 

0 

492 

0 

338 

0 

295 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


BIGLER  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1956-SEPTEMBER  1957. 


DAY 

1 
2 
3 
4 
5 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0. 

0300 

0.0530 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0460 

0 

0680 

0 

2770 

0 

.  8440 

0 

.2340 

0 

0640 

0 

.0530 

0. 

0300 

0. 0530 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0500 

0 

0720 

0 

3400 

0 

.  7940 

0 

.2250 

0 

0630 

0 

.0530 

0. 

0290 

0.0630 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0500 

0 

0680 

0 

3800 

0 

.  7200 

0 

.2250 

0 

0630 

0 

.0500 

0. 

0280 

0.0530 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0460 

0 

0680 

0 

4200 

0 

.6840 

0 

.2170 

0 

0640 

0 

.0500 

0. 

0270 

0.0530 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0460 

0 

0720 

0 

4610 

0 

.6610 

0 

.2090 

0 

0640 

0 

.0500 

6 

0. 

0280 

0.  0530 

0 

0390 

0 

0390 

0.0390 

0 

0500 

0 

0770 

0 

4820 

0 

6030 

0 

2010 

0 

0640 

0.0500 

7 

0. 

0300 

0.0530 

0 

0390 

0 

0390 

0.0390 

0 

0500 

0 

0760 

0 

4710 

0 

5690 

0 

1950 

0 

0620 

0.0500 

8 

0. 

0310 

0.0510 

0 

0390 

0 

0390 

0,0390 

0 

0530 

0 

0780 

0 

4500 

0 

5360 

0 

1850 

0 

0600 

0.0500 

9 

0. 

0320 

0.0500 

0 

0390 

0 

0390 

0.0390 

0 

0640 

0 

0850 

0 

4300 

0 

5360 

0 

17  70 

0 

0560 

0.0500 

10 

0. 

0330 

0.0480 

0 

0390 

0 

0390 

0.0390 

0 

0680 

0 

1070 

0 

3700 

0 

5250 

0 

1930 

0 

0560 

0.0500 

11 

0. 

0350 

0 

0470 

0 

0390 

0.0390 

0 

0390 

0 

0600 

0 

1220 

0 

3310 

0 

5030 

0 

1850 

0 

.0600 

0.0500 

12 

0. 

0360 

0 

0450 

0 

0390 

0.0390 

0 

0390 

0 

0570 

0 

1470 

0 

3040 

0 

4710 

0 

1620 

0 

0600 

0.0500 

13 

0. 

0350 

0 

0440 

0 

0390 

0.0390 

0 

0390 

0 

0600 

0 

1620 

0 

3310 

0 

4500 

0 

1540 

0 

0560 

0.0500 

14 

0. 

0340 

0 

0420 

0 

0380 

0.0390 

0 

0390 

0 

0530 

0 

1930 

0 

3500 

0 

4300 

0 

1400 

0 

0600 

0.0500 

15 

0. 

0330 

0 

0410 

0 

0380 

0.0390 

0 

0390 

0 

0460 

0 

1850 

0 

3700 

0 

4090 

0 

1400 

0 

0610 

0.0500 

16 

0.0330 

0 

0390 

0 

0380 

0 

0390 

0.0390 

0 

0500 

0. 

1470 

0.3800 

0 

4090 

0 

1330 

0.0680 

0 

0500 

17 

0.0320 

0 

0390 

0 

0370 

0 

0390 

0.0390 

0 

0500 

0. 

1190 

0.3890 

0 

3890 

0 

1430 

0.0610 

0 

0500 

18 

0.0310 

0 

0390 

0 

0370 

0 

0390 

0.0390 

0 

0460 

0. 

1190 

0.3800 

0 

3700 

0 

1330 

0.0610 

0 

0530 

19 

0.0300 

0 

0390 

0 

0360 

0 

0390 

0.0390 

0 

0460 

0. 

1130 

0.4710 

0 

3600 

0 

1190 

0.0600 

0 

0500 

20 

0.0310 

0 

0390 

0 

0360 

0 

0390 

0.0390 

0 

0530 

0. 

1120 

0.4710 

0 

3700 

0 

1060 

0.0600 

0 

0500 

21 

0.0330 

0 

0390 

0 

0360 

0,0390 

0.0390 

0,0600 

0. 

1060 

0 

4500 

0 

3600 

0 

0930 

0 

0640 

0 

.0500 

22 

0.0340 

0 

0390 

0 

0370 

0.0390 

0.0390 

0.0640 

0 

1190 

0 

4500 

0 

3500 

0 

09  30 

0 

0600 

0 

.0500 

23 

0.0350 

0 

0390 

0 

0370 

0.0390 

0.0500 

0.0720 

0 

1470 

0 

4920 

0 

3310 

0 

0830 

0 

0560 

0 

0500 

24 

0.0360 

0 

0390 

0 

0370 

0.0390 

0.0500 

0.0720 

0 

1400 

0 

54  70 

0 

3130 

0 

0830 

0 

0530 

0 

0460 

25 

0.0380 

0 

0390 

0 

0370 

0.0390 

0.0460 

0.0600 

0 

1400 

0 

6850 

0 

3130 

0 

09  30 

0 

05  30 

0 

0460 

26 

0.0390 

0 

0390 

0 

0380 

0 

0390 

0. 

0460 

0 

0600 

0. 

1470 

0 

8960 

0 

3130 

0 

09  30 

0 

05  30 

0 

.0430 

27 

0.0460 

0 

0390 

0 

0380 

0 

0390 

0 

0460 

0 

0600 

0. 

1550 

1 

0560 

0 

3040 

0 

0930 

0 

0530 

0 

.0430 

28 

0.0500 

0 

0390 

0 

0380 

0 

0390 

0. 

0460 

0 

0600 

0. 

1770 

1 

1390 

0 

2940 

0 

0880 

0 

0500 

0 

.0430 

29 

0.0500 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0680 

0. 

2090 

1 

0830 

0 

2770 

0 

0880 

0 

0560 

0 

.0430 

30 

0.0500 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0760 

0. 

2420 

1 

0280 

0 

2590 

0 

0800 

0 

0530 

0 

.04  30 

31 

0.0530 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0760 

0 

9220 

0 

0720 

0 

0530 

Average  rate 

cfs 

0.0350 

0 

0440 

0 

0380 

0 

0390 

0 

0410 

0 

0550 

0. 

1260 

0 

5360 

0 

4580 

0 

1430 

0 

0590 

0 

.0490 

Total  yield. 

inches 

0.340 

0 

413 

0 

369 

0 

377 

0 

356 

0 

528 

1. 

177 

5 

179 

4 

288 

1 

384 

0 

5  70 

0 

.458 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.1350  cfs. 
15.643  area  inches 
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BIGLER  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1957-SEPTEMBER  1958. 


DAY 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 


OCT 

0.0390 
0.0390 
0.0430 
0.0460 
0.0460 

0.0460 
0.0460 

0.  0460 
0.0460 
0.0460 


0.0460 
0.0460 
0.0460 
0.0460 
0.0460 


NOV 

0.0470 
0.0470 
0.0470 
0.04  70 
0.0470 

0.04  70 
0.0470 
0.0570 
0.0570 
0.0570 

0.0570 
0.0540 
0.0540 
0.0540 
0.0540 


DEC 

0.0610 
0.0610 
0.0610 
0.0610 
0.0610 

0.0610 
0.0610 
0.0610 
0.0610 
0.0610 

0.0610 
0.0610 
0.0610 
0.0610 
0.0760 


JAN 

0.0460 
0.0460 
0.0460 
0.0460 
0.0460 

0.0460 
0.0530 
0.0530 
0.0530 
0.0530 

0.0530 
0.0530 
0.0530 
0.0530 
0.0530 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0 

6840 

0 

.5030 

0 

.1930 

0 

0680 

0.0460 

0 

7940 

0 

.4710 

0 

.  1850 

0 

0640 

0 .0460 

0.9750 

0 

.4500 

0 

.1770 

0 

0600 

0 .0460 

1 

1950 

0 

.4500 

0 

.1770 

0 

0560 

0 .0460 

1 

3400 

0 

.4500 

0 

.  1 770 

0 

0530 

1 

5060 

0 

.4500 

0 

.1700 

0 

0460 

0.0460 

1 

5830 

0 

.4400 

0 

.1550 

0 

0460 

0 .0390 

1 

5060 

0 

.4200 

0 

.  1470 

0 

0530 

0 . 0460 

1.4000 

0 

.4090 

0 

.1470 

0 

0680 

0 .0530 

1 

3550 

0 

.3990 

0 

.1400 

0 

0640 

0 .0500 

1 

3400 

0 

.3800 

0 

.1470 

0 

0600 

0.0460 

1 

2380 

0 

.3500 

0 

.1470 

0 

0530 

0.0500 

1 

1530 

0 

.3310 

0 

.1470 

0.0530 

0.0460 

1 

0560 

0 

3220 

0 

.1470 

0 

0530 

0.0460 

0 

9750 

0 

3130 

0 

1400 

0 

0600 

0.0460 

16 

0.04  70 

0 

0540 

0.0800 

0 

0530 

0 

9220 

0 

3130 

0 

1260 

0 

0600 

0 

0460 

17 

0.04  70 

0 

0540 

0.0680 

0 

0530 

0 

3500 

0 

9220 

0 

2940 

0 

1130 

0 

0600 

0 

0460 

18 

0.04  70 

0 

0540 

0.0640 

0 

5690 

0 

9090 

0 

2770 

0 

0990 

0 

0600 

0 

0460 

19 

0.0470 

0 

0540 

0.0460 

0 

6490 

0 

8700 

0 

2590 

0 

09  30 

0 

0530 

0 

0460 

20 

0.0470 

0 

0540 

0.0460 

0 

7200 

0 

8320 

0 

2590 

0 

09  30 

0 

0530 

0 

0460 

21 

0. 

04  70 

0.0540 

0.0460 

0 

8440 

0 

7940 

0 

2590 

0 

0880 

0 

0560 

0 

0460 

22 

0. 

04  70 

0.0540 

0.0460 

0 

9350 

0 

7560 

0 

2510 

0 

0830 

0 

0530 

0 

0460 

23 

0. 

04  70 

0.0540 

0.0460 

0 

8960 

0 

7440 

0 

2340 

0 

0830 

0 

0530 

0 

0460 

24 

0.0470 

0.0660 

0.0460 

0 

8060 

0. 7440 

0 

2340 

0 

0830 

0 

0530 

0 

0460 

25 

0. 

0470 

0.0680 

0.0460 

0 

6850 

0 

7440 

0 

2340 

0 

0800 

0 

0500 

0 

0460 

26 

0. 

0470 

0.0610 

0.0460 

0 

6140 

0 

7200 

0 

2420 

0 

0680 

0 

0460 

0 

0460 

27 

0. 

04  70 

0.0610 

0.0460 

0 

5690 

0 

6840 

0 

2340 

0 

0680 

0 

0460 

0 

0460 

28 

0. 

0470 

0.0610 

0.0460 

0 

5  360 

0 

6150 

0 

2250 

0 

0640 

0 

0530 

0 

0460 

29 

0. 

0470 

0.0610 

0.0460 

0 

5580 

0 

5690 

0 

2170 

0 

0760 

0 

0530 

0 

0460 

30 

0. 

04  70 

0.0610 

0.0460 

0 

0580 

0 

5580 

0 

2090 

0 

0830 

0 

0500 

0 

0460 

31 

0. 

0470 

0.0460 

0 

5250 

0 

0760 

0 

0460 

Average  rate 

cfs 

0. 

0460 

0.0540 

0.0560 

0 

9680 

0 

3290 

0 

1216 

0 

0550 

0 

0460 

Total  yield. 

inches 

0. 

443 

0.504 

0.542 

9 

361 

3 

081 

1 

176 

0 

531 

0 

433 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak,  flow: 


DAY 


BIGLER  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1958-SEPTEMBER  1959. 
OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUNE 


1 

0.0460 

0 

0480 

2 

0.0460 

0 

0480 

3 

0.0460 

0 

0480 

4 

0.0460 

0 

0480 

5 

0.0460 

0 

0480 

6 
7 
8 

9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield; 
Peak  flow: 


0.0460 
0.0460 
0.0460 
0.0460 
0.0460 

0.0460 
0.0460 
0.0460 
0.0460 
0.0460 

0.0460 
0.0470 
0.0470 
0.0470 
0.0470 

0.04  70 
0.04  70 
0.0470 
0.0480 
0.0480 
0.0480 

0.0460 
0.449 


0.0490 
0.0490 
0.0490 
0.0500 
0.0500 

0.0500 
0.0500 
0.0500 
0.0500 


0.1700 
0.1700 
0.1770 
0. 1770 
0.1770 


0.09  30 
0.0930 
0.0830 
0.0760 
0.0760 


JULY 

0.0560 
0.0530 
0.0460 
0.0460 
0.0460 


AUG 

0.0330 
0.0330 
0.0330 
0.0330 
0.0330 


0.1700 
0.1620 

0.1060  0.1620 

0.1060  0.1620 

0.1060  0.1330 

0.1000  0.1190 

0.0930  0.1190 

0.0830  0.1190 

0.0830  0.1190 

0.0830  0.1190 

0.0930  0.1120 

0.0930  0.1060 

0.1060  0.1060 

0.1060  0.1060 

0.1060  0.1130 


0.1770 
0.1770 
0. 1700 
0. 1700 


0.0760 
0.0680 
0.0680 
0.0760 
0.0800 

0.0800 
0.0760 
0.0760 
0.0760 
0.0680 

0.0680 
0.0600 
0.0460 
0.0460 
0.0460 


0.1330 
0.1130 
0.09  30 
0.09  30 
0.0930 

0. 1380 
1 .338 


0.0530 
0.0640 
0.0600 
0.0600 


0.0700 
0.655 


0.0430 
0.0390 
0.0390 
0.0390 
0.0390 

0.0390 
0.0360 
0.0360 
0.0360 
0.0360 

0.0360 
0.0360 
0.0360 
0.0360 
0.0360 


0.1620      0.1060      0.0530  0.0360 


0.0360 
0.0330 
0.0330 
0.0330 
0.0330 

0.0400 
0.387 


0.0330 
0.0330 
0.0330 
0.0330 
0.0330 

0.0330 
0.0330 
0.0330 
0.0330 
0.0330 

0.0330 
0.0330 
0.0330 
0.0330 
0.0330 

0.0330 
0.0330 
0.0330 
0.0330 
0.0330 
0.0330 

0.0330 
0.332 


SEPT 

0.0330 
0.0330 
0.0330 
0.0330 
0.0330 


0.0460 

0 

0480 

0 

1770 

0 

0760 

0 

0460 

0 

.0330 

0 

0.0460 

0 

0490 

0 

1770 

0 

0760 

0 

0430 

0 

0330 

0 

0.0460 

0 

0490 

0 

1700 

0 

0  760 

0 

0460 

0 

0330 

0 

0.0460 

0 

0490 

0 

1700 

0 

0760 

0 

0460 

0 

0330 

0 

0.0460 

0 

0490 

0 

1700 

0 

0760 

0 

0460 

0 

0330 

0 

0.0330 
0.0330 
0.0330 
0.0330 
0.0390 

0.0330 
0.0330 
0.0330 
0.0390 
0.0390 

0.0390 
0.0390 
0.0360 
0.0330 
0.0390 

0.0390 
0.0390 
0.0390 
0.0390 
0.0390 


0.0340 
0.315 
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BIGLER  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1959-SEPTEMBER  1960. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

0.0330 

0.2090 

0 

1470 

0 

0600 

0 

0530 

0 

0430 

2 

0.2250 

0. 

1330 

0 

0600 

0 

0470 

0 

0390 

3 

0.2250 

0 

1190 

0 

0600 

0 

0460 

0 

04  30 

4 

0,2420 

0. 

1190 

0 

0600 

0 

0460 

0 

0460 

5 

0.2250 

0 

1190 

0 

0600 

0 

0460 

0 

0460 

6 

0.2250 

0 

1130 

0 

0600 

0 

0420 

0 

04  30 

7 

0.2250 

0 

1190 

0 

0600 

0 

0420 

0 

0390 

8 

0.2250 

0 

1190 

0 

0600 

0 

0400 

0 

0360 

9 

0.2250 

0. 

1190 

0 

0600 

0 

0390 

0 

0360 

10 

0.2090 

0 

1130 

0 

0560 

0 

0390 

0 

0360 

11 

0.2010 

0 

1060 

0 

0540 

0 

0390 

0 

0340 

12 

0. 19  30 

0 

1060 

0 

0540 

0 

0360 

0 

0  340 

13 

0. 1930 

0 

0880 

0 

0540 

0 

0360 

0 

0340 

14 

0.1930 

0 

0830 

0 

0540 

0 

0360 

0 

0340 

15 

0 

4090 

0. 1930 

0 

0830 

0 

0540 

0 

0340 

0 

0340 

16 

0 

3890 

0. 1930 

0 

0830 

0 

0540 

0 

0340 

0 

0340 

17 

0 

3600 

0, 1770 

0 

0800 

0 

0540 

0 

0340 

0 

0340 

18 

0 

3310 

0.1930 

0 

0800 

0 

05  30 

0 

0340 

0 

0  340 

19 

0 

3130 

0. 1930 

0 

0800 

0 

0500 

0 

0340 

0 

0340 

20 

0 

3050 

0. 1930 

0 

0800 

0 

0460 

0 

0340 

0 

0340 

21 

0 

2940 

0.  1930 

0 

0760 

0 

0460 

0 

0340 

0 

0340 

22 

0 

2770 

0. 19  30 

0 

0760 

0 

0460 

0 

0390 

0 

0340 

23 

0 

2770 

0. 1930 

0 

0  760 

0 

0460 

0 

.0460 

0 

0  340 

24 

0 

2770 

0. 1850 

0 

0720 

0 

0460 

0 

.0460 

0 

0340 

25 

0 

2590 

0.  1850 

0 

0690 

0 

.0460 

0 

.0460 

0 

0340 

26 

0.2250 

0 

1850 

0.0690 

0 

0530 

0.0430 

0.0340 

27 

0.2090 

0 

1850 

0.0690 

0 

0430 

0.0390 

0.0340 

28 

0.1930 

0 

1770 

0.0680 

0 

0390 

0.0390 

0.0340 

29 

0.2090 

0 

1620 

0.0640 

0 

0390 

0.0360 

0.0340 

30 

0.2090 

0 

1470 

0.0600 

0 

0360 

0.0340 

0.0350 

31 

0 

1470 

0 

0360 

0.0340 

Ave  raj 

je  rate 

cfs 

0 

1970 

0.09  30 

0 

0520 

0.0400 

0.0360 

Total 

yield. 

inches 

1 

906 

0.869 

0 

498 

0.382 

0.337 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


BIGLER  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1960-SEPTEMBER  1961. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

0 

0350 

0 

0310 

0 

02  70 

0 

02  70 

2 

0 

0350 

0 

0300 

0 

02  70 

0 

02  70 

3 

0 

0350 

0 

0300 

0 

0270 

0 

02  70 

4 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0270 

0 

0270 

5 

0 

0360 

0 

0300 

0 

02  70 

0 

02  70 

6 

0 

0370 

0 

0300 

0 

0280 

0 

02  70 

7 

0 

0370 

0 

0300 

0 

0  300 

0 

0270 

8 

0 

0370 

0 

0300 

0 

0300 

0 

02  70 

9 

0 

04  30 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0330 

10 

0 

0500 

0 

0280 

0 

0300 

0 

0330 

11 

0.0400 

0 

0270 

0,0300 

0 

0330 

12 

0.0400 

0 

02  70 

0.0300 

0 

0330 

13 

0.0400 

0 

02  70 

0.0300 

0 

0330 

14 

0.0400 

0 

02  70 

0.0300 

0 

0330 

15 

0.0400 

0 

0270 

0.0290 

0 

0330 

16 

0.0400 

0 

02  70 

0 

0290 

0 

0  330 

17 

0.0400 

0 

0270 

0 

0290 

0 

0360 

18 

0 

02  70 

0 

0280 

0 

0640 

19 

0 

0270 

0 

0280 

0 

0460 

20 

0 

0270 

0 

0280 

0 

0390 

21 

0 

0  330 

0 

02  70 

0 

0270 

0 

0330 

22 

0 

0  330 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0  330 

23 

0 

0330 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0330 

24 

0 

0330 

0 

02  70 

0 

02  70 

0 

0330 

25 

0 

0330 

0 

0270 

0 

0300 

0 

0330 

26 

0 

0330 

0 

0270 

0 

0300 

0 

0330 

27 

0 

0330 

0 

02  70 

0 

0270 

0 

0330 

28 

0 

0330 

0 

0270 

0 

02  70 

0 

0330 

29 

0 

0320 

0 

0270 

0 

02  70 

30 

0 

0310 

0 

02  70 

0 

0270 

31 

0 

0270 

0 

0270 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0.0280 
0.272 


0.0280 
0.2  74 


Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


40 


HoUingsworth 

The  HoUingsworth  catchment  is  similar  to  its 
neighbor,  Bigler,  but  sHghtly  larger  (114  acres)  and  less 
steep  (fig.  7).  It,  too,  was  gaged  with  a  6-inch  flume. 
Streamflow  records  were  taken  for  14  years  from  1940 
through  1959. 

Most  of  the  vegetative  cover  consists  of  mountain 
brush  (oak,  maple,  snowbrush,  and  others)  and  a 
noticeable  component  of  scattered  conifers.  Like 
Halfway  and  especially  Whipple,  a  high-elevation  portion 
of  HoUingsworth  is  covered  with  low  brushy  and  her- 
baceous vegetation. 


HOLLINGSWORTH  CREEK 


Figure  7.— Topographic  map  of  HoUingsworth 
Creek  watershed. 
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HOLLINGSWORTH  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1939-SEPTEMBER  1940. 


DAY  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Average  rate,  cfs 
Total  yield.  Inches 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0 

4941 

0. 

4396 

0 

0486 

0 

0270 

0.  0270 

0. 

0270 

0 

4201 

0. 

5642 

0 

0460 

0 

0270 

0, 0270 

0 

0270 

0 

3252 

0. 

7710 

0 

0416 

0 

0270 

0.0270 

0 

0270 

0 

3421 

0 

8302 

0. 

0390 

0 

0270 

0.0270 

0 

0270 

0 

3701 

0 

7331 

0. 

0590 

0 

0270 

0.0270 

0 

0270 

0 

3801 

0 

6806 

0 

0390 

0 

0270 

0. 0270 

0 

0270 

0 

4201 

0 

6240 

0 

0390 

0 

0270 

0.  0270 

0 

0270 

0 

4501 

0 

5892 

0 

0390 

0 

0270 

0.0270 

0 

0270 

0 

4501 

0 

5419 

0 

0390 

0 

0270 

0. 0270 

0 

0270 

0 

4812 

0 

5205 

0 

0360 

0 

0270 

0.  0270 

0 

0270 

0 

4846 

0 

4736 

0 

0330 

0 

0270 

0.  0270 

0 

0270 

0 

5852 

0 

4002 

0 

0330 

0 

0270 

0.0270 

0 

0358 

0 

7883 

0 

3508 

0 

0300 

0 

0270 

0. 0270 

0 

0297 

0 

8880 

0 

3130 

0 

0270 

0 

0270 

0.0270 

0 

0240 

0 

9270 

0 

2460 

0 

0270 

0 

0270 

0.  0240 

0 

0240 

0 

8079 

0 

2234 

0 

0270 

0 

0270 

0.0210 

0 

0300 

0 

8288 

0 

2010 

0 

0270 

0 

0270 

0.0210 

0 

0330 

0 

9573 

0 

1605 

0 

0270 

0 

^0270 

0.  0210 

0 

0330 

1 

0527 

0 

1470 

0 

0270 

0 

'0270 

0.0240 

0 

0330 

0 

2842 

1 

1549 

0 

1330 

0 

0270 

0 

0270 

0.0270 

0 

0330 

0 

4242 

1 

0636 

0 

1150 

0 

0270 

0 

0270 

0. 0270 

0 

0330 

0 

5585 

0 

9816 

0 

1043 

0 

0270 

0 

0270 

0.0270 

0 

0330 

0 

6544 

0 

9532 

0 

0921 

0 

0270 

0 

0270 

0.0270 

0 

0330 

0 

7841 

0 

8764 

0 

0830 

0 

0270 

0 

0270 

0.0270 

0 

0330 

0 

7428 

0 

9446 

0 

0830 

0 

0270 

0 

0270 

0.0270 

0 

0330 

0 

7395 

0 

8908 

0 

0800 

0 

0270 

0 

0270 

0.  0270 

0 

0330 

1 

1475 

0 

6700 

0 

0740 

0 

0270 

0 

0270 

0.0270 

0 

0330 

0 

5435 

0 

5169 

0 

0708 

0 

0270 

0 

0270 

0.0270 

0 

0330 

0 

4001 

0 

4157 

0 

0720 

0 

0270 

0 

0270 

0.0270 

0 

0330 

0 

5054 

0 

3794 

0 

0642 

0 

0270 

0.0270 

0.0270 

0 

0330 

0 

5515 

0 

0550 

0 

0270 

0.0270 

0 

6548 

0 

3279 

0 

9613 

0 

.0270 

0.0262 

0 

0301 

4 

238 

2 

054 

0 

201 

0 

.175 

0.170 

0 

188 

HOLLINGSWORTH  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1940-SEPTEMBER  1941. 


DAY 

OCT 

NOV 

1 

0 

0300 

0.  0360 

0. 

2 

0 

0270 

0.0380 

0. 

3 

0 

0240 

0.0380 

0. 

4 

0 

0210 

0.0380 

0. 

5 

0 

0210 

0.  0380 

0. 

6 

0 

0210 

0.  0380 

0. 

7 

0 

0210 

0.0380 

0. 

8 

0 

0210 

0.0380 

0. 

9 

0 

0210 

0.0380 

0. 

10 

0 

0210 

0.  0380 

0. 

Average 
Total  yi 


11 

0 

0210 

0.0380 

0. 

12 

0 

0210 

0.  0380 

0. 

13 

0 

0210 

0.  0380 

0. 

14 

0 

0210 

0.0380 

0. 

15 

0. 

0210 

0.0380 

0. 

16 

0. 

0210 

0.  0380 

0. 

17 

0. 

0240 

0.  0380 

0. 

18 

0. 

0270 

0.0380 

0. 

19 

0. 

0270 

0.  0380 

0. 

20 

0. 

0300 

0. 0380 

0. 

21 

0. 

0330 

0.0380 

0. 

22 

0. 

0330 

0.0380 

0. 

23 

0. 

0330 

0.  0380 

0. 

24 

0. 

0330 

0.  0380 

0. 

25 

0. 

0330 

0.0380 

0. 

26 

0. 

0330 

0.  0380 

0. 

27 

0. 

0330 

0. 0380 

0. 

28 

0. 

0330 

0.0380 

0. 

29 

0. 

0330 

0.  0380 

0. 

30 

0. 

0330 

0.  0380 

0. 

31 

0. 

0330 

0. 

rate 

cfs 

0 

0266 

0.0379 

0. 

eld, 

inches 

0 

172 

0.238 

0. 

Average  annual  rate:     0.1183  cfs 
Total  annual  yield:     9.098  area  inches 
Peak  flow: 


DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

0380 

0 

0380 

0 

0180 

0 

0580 

0 

1190 

0380 

0 

0380 

0 

0180 

0 

0580 

0 

0930 

0380 

0 

0380 

0 

0180 

0 

0480 

0 

0830 

0380 

0 

0380 

0 

0180 

0 

0380 

0 

0760 

0380 

0 

0380 

0 

0180 

0 

0380 

0 

1060 

0380 

0 

0380 

0 

0180 

0 

0380 

0 

1060 

0380 

0 

0380 

0 

0280 

0 

0380 

0 

0930 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

1060 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0480 

0 

1060 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0580 

0 

1060 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0580 

0 

0930 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0580 

0 

0830 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0580 

0 

0800 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0580 

0 

0680 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0580 

0 

0680 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0580 

0 

0680 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0. 

0680 

0 

0680 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0.0790 

0 

0680 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0.0900 

0 

0570 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

1100 

0 

0600 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

1320 

0 

0800 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

1430 

0 

1330 

0380 

0 

0380 

0 

0480 

0 

1125 

0 

1620 

0380 

0 

0380 

0 

0580 

0 

1000 

0 

1850 

0380 

0 

0380 

0 

0580 

0 

1000 

0 

2090 

0380 

0 

0380 

0 

0580 

0 

1067 

0 

2420 

0380 

0 

0380 

0 

0580 

0 

1493 

0 

2420 

0380 

0 

0380 

0 

0580 

0 

2151 

0 

2590 

0380 

0 

0380 

0 

2130 

0 

7200 

0380 

0 

0380 

0 

2209 

1 

4900 

0380 

0 

0280 

0 

2714 

0380 

0 

0377 

0 

0373 

0 

0942 

0 

1810 

246 

0 

244 

0 

218 

0 

610 

1 

133 

MAY  JUNE  JULY  AUG  SEPT 


1 

5520 

0 

0530 

0 

0400 

0 

0280 

0 

0230 

1 

7090 

0 

0500 

0 

04  30 

0 

0270 

0 

0230 

1 

6770 

0 

0460 

0 

0390 

0 

0270 

0 

0270 

1 

4290 

0 

0500 

0 

0390 

0 

0250 

0 

0230 

1 

4000 

0 

0390 

0 

0360 

0 

0250 

0 

0220 

1 

4290 

0 

0330 

0 

0360 

0 

0250 

0 

0220 

1 

4290 

0 

0530 

0 

0340 

0 

0250 

0 

0220 

1 

9040 

0 

0600 

0 

0330 

0 

0250 

0 

0210 

2 

1400 

0 

0470 

0 

0330 

0 

0270 

0 

0220 

2 

1740 

0 

0530 

0 

0330 

0 

0270 

0 

0230 

2 

0040 

0 

0530 

0 

0330 

0 

0250 

0 

0240 

1 

8380 

0 

0530 

0 

0300 

0 

0390 

0 

0240 

1 

6770 

0 

0570 

0 

0300 

0 

0240 

0 

0250 

1 

2810 

0 

0570 

0 

0290 

0 

0240 

0 

0250 

0 

7200 

0 

0570 

0 

0290 

0 

0240 

0 

0260 

0 

2250 

0 

0570 

0 

0290 

0 

0240 

0 

0260 

0 

1330 

0 

0570 

0 

0300 

0 

0240 

0 

0260 

0 

1190 

0 

0530 

0 

0300 

0 

0270 

0 

0260 

0 

0830 

0 

0460 

0 

0300 

0 

0240 

0 

0260 

0 

0760 

0 

0460 

0 

0300 

0 

0240 

0 

0260 

0 

0760 

0 

0460 

0 

0300 

0 

0240 

0 

0260 

0 

0760 

0 

0460 

0 

0300 

0 

0240 

0 

0250 

0 

0760 

0 

04  30 

0 

0300 

0 

0240 

0 

0240 

0 

0680 

0 

0430 

0 

0270 

0 

0240 

0 

0240 

0 

1190 

0 

0530 

0 

0330 

0 

0230 

0 

0240 

0 

1060 

0 

0680 

0 

0300 

0 

0230 

0 

0240 

0 

0680 

0 

0640 

0 

0290 

0 

0230 

0 

0240 

0 

0640 

0 

0600 

0 

0280 

0 

0230 

0 

0260 

0 

0600 

0 

0600 

0 

0280 

0 

0230 

0 

0260 

0 

0600 

0 

0530 

0 

0280 

0 

0230 

0 

0270 

0 

0530 

0 

0280 

0 

0230 

0 

8331 

0 

0519 

0 

0318 

0 

0251 

0 

0244 

5 

392 

0 

325 

0 

206 

0 

162 

0 

153 

42 


HOLLINGSWORTH  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1941  -  SEPTEMBER  1942. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

0 

0270 

0. 

0270 

0 . 

0270 

0 

0270 

0.0270 

0 

0390 

0 

5580 

0 

3700 

0 . 

5580 

0. 

0760 

0. 0270 

0.  0270 

2 

U 

U/  /  U 

0. 

m  "7  n 
Uz  /  U 

(J . 

uz  /  u 

U 

A  0  7  A 

A    A  9  7  A 

A 

u 

A/i  1  A 

A 

A  OA  A 

A 
U 

0  QAA 

A 

5580 

0. 

0720 

0. 0270 

0. 0270 

3 

0. 

0270 

0. 

0270 

0. 

0270 

0. 

0270 

0. 0270 

0. 

0420 

0. 

8700 

0. 

3700 

0. 

4920 

0. 

0680 

0. 0270 

0.  0270 

4 

0 

0270 

0. 

0270 

0. 

0300 

0 

0270 

0.0270 

0 

0440 

1 

2810 

0 

4300 

0. 

4500 

0. 

0680 

0.0270 

0.0270 

5 

0 

0270 

0. 

0270 

0 

0270 

0. 

0270 

0.0270 

0 

0460 

1 

2810 

0 

4920 

0. 

3310 

0. 

0640 

0.0270 

0.0270 

6 

0. 

0270 

0. 

0270 

0. 

0270 

0 

0270 

0. 0270 

0. 

0460 

1 

0010 

0 

6260 

0. 

2770 

0. 

0600 

0. 0270 

0.  0270 

7 

0 

0270 

0. 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0 . 027  0 

0 

0460 

0 

9350 

A 

u 

8190 

0 

1930 

0 

0600 

0. 0270 

0.  0270 

o 
o 

0 

0270 

0. 

0270 

0. 

0270 

0 

0270 

0. 0270 

0 

0460 

0 

9480 

1 

1670 

0 

1850 

0 

0570 

0. 0270 

0. 0270 

9 

0 

0270 

u. 

027  0 

0 

0270 

0 

0270 

0. 0270 

A 

u 

0460 

1 

0830 

1 

5520 

0, 

147  0 

0 

0530 

0.  0270 

0. 0270 

10 

0 

0270 

0. 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0.0270 

0 

0460 

1 

2810 

1 

4290 

0 

1330 

0 

0500 

0.0270 

0.0270 

11 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0.0270 

0 

0460 

1 

6140 

1 

1950 

0 

1330 

0 

0430 

0.0330 

0.0270 

12 

0 

0270 

0. 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0.0270 

0 

0460 

1 

9870 

0 

9350 

0 

1330 

0 

0390 

0.0270 

0.0300 

13 

0 

0270 

0. 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0.0270 

0 

0640 

2 

3490 

0 

7690 

0 

1260 

0 

0330 

0.0270 

0.0270 

14 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0.0270 

0 

0640 

2 

3490 

0 

6960 

0 

1260 

0 

0330 

0.0270 

0.0270 

15 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0.0270 

0 

0640 

2 

1400 

0 

8190 

0 

1260 

0 

0330 

0.0270 

0.0270 

16 

0. 

0270 

0. 

0270 

0. 

0270 

0. 

0270 

0.0270 

0. 

0640 

1. 

7410 

1 

0280 

0. 

1230 

0. 

0330 

0. 

0270 

0.0270 

17 

0. 

0270 

0. 

0270 

0. 

0270 

0. 

0270 

0.0270 

0 

0640 

1 

5010 

1 

0010 

0. 

1190 

0. 

0330 

0. 

0270 

0.0270 

18 

0. 

0270 

0. 

0270 

0. 

0270 

0. 

0270 

0.0270 

0. 

0640 

1 

3400 

1 

1110 

0. 

1190 

0. 

0330 

0. 

0270 

0.0270 

19 

0. 

0270 

0. 

0270 

0. 

0270 

0. 

0270 

0.0270 

0. 

0640 

1 

0560 

1 

4000 

0. 

1120 

0. 

0330 

0. 

0270 

0.0270 

20 

0. 

0270 

0. 

0270 

0. 

0270 

0. 

0270 

0.0270 

0 

0640 

1 

1110 

1 

8060 

0. 

1120 

0. 

0330 

0. 

0270 

0.0270 

21 

0. 

0270 

0. 

0270 

0. 

0270 

0. 

0270 

0.0270 

0 

0680 

1 

4600 

2 

2090 

0. 

1060 

0. 

0330 

0 

0270 

0.0270 

22 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0.0290 

2 

0720 

2 

0040 

2 

3310 

0 

1060 

0 

0330 

0 

0270 

0.0270 

23 

0. 

0270 

0. 

0270 

0. 

0270 

0. 

0270 

0.0300 

0 

0800 

1 

8710 

2 

2090 

0. 

1060 

0 

0330 

0 

0270 

0.0270 

24 

0 

0270 

0. 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0.0320 

0 

0930 

1 

3700 

1 

9370 

0 

1000 

0 

0330 

0 

0270 

0.0270 

25 

0 

0270 

0. 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0.0330 

0 

0930 

0 

9750 

1 

5520 

0 

0880 

0 

0330 

0 

0300 

0.0270 

26 

0 

0270 

0. 

0270 

0 

0270 

0. 

0270 

0.0350 

0 

0930 

0 

7200 

1 

3130 

0 

1060 

0 

0330 

0 

0270 

0.0270 

27 

0 

0270 

0. 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0.0360 

0 

0930 

0 

6030 

1 

0690 

0. 

1000 

0 

0330 

0 

0270 

0.0270 

28 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0.0380 

0 

1000 

0 

4920 

0 

8190 

0 

0880 

0 

0270 

0 

0270 

0.0270 

29 

0 

0270 

0. 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0 

1190 

0 

3890 

0 

6960 

0 

0830 

0 

0270 

0 

0270 

0.0270 

30 

0 

0270 

0. 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0 

1930 

0 

3130 

0 

5800 

0 

07  90 

0 

0270 

0 

0270 

0.0270 

31 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0 

3890 

0 

5580 

0 

0270 

0 

0270 

Average  rate,  cfs. 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0.0286 

0 

0787 

1 

2440 

1 

0850 

0 

1838 

0 

0424 

0 

0273 

0.0271 

Total  yield,  inches 

0 

175 

0 

169 

0 

176 

0 

175 

0.167 

0 

509 

7 

792 

7 

023 

1 

151 

0 

274 

0 

177 

0.170 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.2354  cfs. 
17.7830  area  inches 

HOLLINGSWORTH  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1942  -  SEPTEMBER  1943. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

0.0270 

0.0290 

0. 

0330 

0. 

0330 

0.0330 

0. 

0570 

0 

2420 

0 

3500 

0 

1120 

0 

0390 

0 

0290 

0.0300 

2 

0. 

0270 

0.0280 

0. 

0330 

0. 

0330 

0.0330 

0 

0590 

0 

4600 

0 

3310 

0 

1120 

0 

0330 

0 

0290 

0.0310 

3 

0. 

0270 

0.0270 

0. 

0330 

0. 

0330 

0.0330 

0 

0500 

0 

5580 

0 

2590 

0 

1450 

0 

0300 

0 

0290 

0.0320 

4 

0. 

0270 

0.0280 

0. 

0330 

0. 

0330 

0.0330 

0 

0460 

0 

5360 

0 

2590 

0 

1780 

0 

0300 

0 

0290 

0.0340 

5 

0. 

0270 

0.0290 

0. 

0330 

0. 

0330 

0.0330 

0. 

0390 

0 

4920 

0 

1850 

0 

2120 

0 

0300 

0 

0290 

0.0350 

6 

0. 

0270 

0.0300 

0. 

0330 

0. 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0 

4920 

0 

1690 

0 

2450 

0 

0300 

0 

0290 

0.0360 

7 

0. 

0270 

0.0300 

0. 

0330 

0. 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0 

4920 

0 

1330 

0 

2780 

0 

0300 

0 

0290 

0.0330 

8 

0. 

0270 

0.0310 

0. 

0330 

0. 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0 

4500 

0 

1060 

0 

3130 

0 

0290 

0 

0280 

0.0270 

9 

0. 

0270 

0.0320 

0. 

0330 

0. 

0330 

0.0330 

0 

0500 

0 

4090 

0 

0950 

0 

2940 

0 

0290 

0 

0280 

0.0270 

10 

0. 

0270 

0.0330 

0. 

0330 

0. 

0330 

0.0330 

0 

0460 

0 

2940 

0 

0840 

0 

2590 

0 

0290 

0 

0280 

0.0270 

11 

0. 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0. 

0330 

0.0330 

0 

0460 

0 

1620 

0 

0760 

0 

2170 

0 

0290 

0 

0280 

0.0270 

12 

0. 

0330 

0.0330 

0. 

0330 

0. 

0330 

0.0330 

0. 

0500 

0 

1930 

0 

0760 

0 

1930 

0 

0290 

0 

0270 

0.0270 

13 

0. 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0. 

0330 

0.0340 

0 

0530 

0 

3310 

0 

0760 

0 

1930 

0 

0290 

0 

0270 

0.0270 

14 

0. 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0. 

0330 

0.0360 

0 

0590 

0 

5580 

0 

0720 

0 

1930 

0 

0300 

0 

0270 

0.0270 

15 

0. 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0 

0330 

0.0370 

0 

0590 

0 

7200 

0 

0720 

0 

1930 

0 

0300 

0 

0270 

0.0270 

16 

0. 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0 

0330 

0.0390 

0 

0600 

0 

8440 

0 

0700 

0 

1770 

0 

0290 

0 

0270 

0.0270 

17 

0. 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0 

0330 

0.0400 

0 

0600 

0 

9350 

0 

0690 

0 

1620 

0 

0290 

0 

0260 

0.0270 

18 

0. 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0. 

0330 

0.0410 

0 

0600 

0 

9220 

0 

0640 

0 

1470 

0 

0290 

0. 

0250 

0.0270 

19 

0. 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0 

0330 

0.0430 

0 

0600 

0 

8190 

0 

0610 

0 

1330 

0 

0290 

0 

0250 

0.0270 

20 

0. 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0. 

0330 

0.0440 

0 

0600 

0 

7690 

0 

0580 

0 

1190 

0 

0290 

0. 

0240 

0.0270 

21 

0 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0 

0330 

0.0460 

0 

0600 

0 

6730 

0 

0550 

0 

1060 

0. 

0290 

0. 

0240 

0.0270 

22 

0 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0 

0330 

0.0470 

0 

0600 

0 

6030 

0 

0510 

0 

0930 

0 

0290 

0. 

0230 

0.0270 

23 

0 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0 

0330 

0.0480 

0 

0680 

0 

6030 

0 

0480 

0 

0  830 

0. 

0290 

0. 

0230 

0.0270 

24 

0 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0 

0330 

0.0500 

0 

0880 

0 

5800 

0 

0490 

0 

0760 

0 

0290 

0. 

0240 

0.0270 

25 

0 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0 

0330 

0.0510 

0 

1070 

0 

4710 

0 

0530 

0 

0720 

0 

0290 

0. 

0240 

0.0270 

26 

0 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0 

0330 

0.0530 

0 

1270 

0 

3700 

0 

0500 

0 

0640 

0 

0290 

0. 

0250 

0.0330 

27 

0 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0 

0330 

0.0540 

0 

1460 

0 

3700 

0 

0460 

0 

0600 

0. 

0290 

0. 

0250 

0.0360 

28 

0 

0320 

0.0330 

0 

0330 

0 

0330 

0.0550 

0 

1660 

0 

3600 

0 

0460 

0 

0600 

0 

0290 

0. 

0260 

0.0380 

29 

0 

0310 

0.0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

1860 

0 

3130 

0 

0500 

0 

0600 

0. 

0290 

0. 

0260 

0.0390 

30 

0 

0300 

0.0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

2050 

0 

3130 

0 

0530 

0 

0530 

0. 

0290 

0. 

0270 

0.0390 

31 

0 

0300 

0 

0330 

0 

0330 

0 

2250 

0 

0600 

0 

0290 

0. 

0280 

Average  rate 

cfs. 

0 

0308 

0.0319 

0 

0330 

0 

0330 

0.0398 

0 

0791 

0 

5111 

0 

1041 

0 

1534 

0. 

0297 

0. 

0266 

0.0301 

Total  yield. 

inches 

0 

199 

0.  200 

0 

214 

0 

214 

0.233 

0 

512 

3 

201 

0 

673 

0 

961 

0 

192 

0. 

172 

0. 188 

Average  annual  rate; 
Total  annual  rate: 
Peak  flow: 


0.0919  cfs. 
6.959  area  inches 
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HOLLINGSWORTH  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  19A 3-SEPTEMBER  1944. 


DAY  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 

1  0.0600 

2  0.0600 

3  0.0600 
A  0.0600 
5 


6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 


24 

25  0.0750 

26  0.0853 

27  0.0750 

28  0.0750 

29  0.0750 

30  0.0750 

31  0.0600 


Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


HOLLINGSWORTH  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

1 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

2 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

3 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

4 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

5 

0 

0330 

0 

0500 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

6 

0 

0330 

0 

0390 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

7 

0 

0330 

0 

0  330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

8 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

9 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

10 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

11 

0 

0270 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

12 

0 

0270 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

13 

0 

0270 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

14 

0 

0270 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

15 

0 

0270 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

16 

0 

0270 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

17 

0 

0270 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

18 

0 

0270 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

19 

0 

0270 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

20 

0 

0270 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

21 

0 

0270 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

22 

0 

0270 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

23 

0 

0270 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

24 

0 

0270 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

25 

0 

0270 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

26 

0 

0270 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

27 

0 

0270 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

28 

0 

0270 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

29 

0 

0270 

0 

0330 

0. 

0330 

0 

0330 

30 

0. 

0270 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

31 

0. 

0300 

0 

0330 

0 

0330 

rate,  cfs 

0 

0290 

0 

0340 

0. 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

Leld,  inches 

0. 

188 

0 

211 

0 

214 

0 

214 

0 

193 

annual  rate: 

0 

2130 

c  f  s 

Total  annual  yield:  16.071  area  inches 
Peak  flow: 


MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0 

1411 

0 

7822 

0 

2160 

0 

0570 

0 

0329 

0 

0271 

0 

2271 

0 

7822 

0 

6212 

0 

0531 

0 

0299 

0 

0271 

0 

3430 

0 

6962 

1 

3374 

0 

0531 

0 

0271 

0 

0271 

0 

4721 

0 

7211 

1 

5673 

0 

0531 

0 

0271 

0 

0271 

0 

5361 

0 

9122 

1 

3714 

0 

0490 

0 

0271 

0 

0271 

0 

5142 

1 

2893 

1 

1543 

0 

0420 

0 

0271 

0 

0271 

0 

5250 

1 

7124 

0 

9632 

0 

0390 

0 

0271 

0 

0271 

0 

5250 

1 

9545 

0 

7952 

0 

0360 

0 

0271 

0 

0271 

0 

4111 

1 

9714 

0 

6611 

0 

0299 

0 

0271 

0 

0271 

0 

3040 

1 

9034 

0 

5361 

0 

0299 

0 

0271 

0 

0271 

0 

0600 

0 

2771 

1 

6804 

0 

4290 

0 

0329 

0 

0240 

0 

0271 

0 

0600 

0 

2771 

1 

3573 

0 

3801 

0 

0299 

0 

0210 

0 

0271 

0 

0559 

0 

2590 

1 

1263 

0 

3501 

0 

0271 

0 

0210 

0 

0271 

0 

04  90 

0 

2420 

0 

9363 

0 

3031 

0 

0271 

0 

0210 

0 

0271 

0 

0459 

0 

2331 

0 

7701 

0 

2590 

0 

0271 

0 

0210 

0 

0271 

0 

0459 

0 

2331 

0 

6271 

0 

2331 

0 

0271 

0 

0210 

0 

0271 

0 

0459 

0 

2331 

0 

5040 

0 

2171 

0 

0271 

0 

0210 

0 

0271 

0 

0459 

0 

2171 

0 

4000 

0 

1931 

0 

0271 

0 

0210 

0 

0271 

0 

0459 

0 

2011 

0 

3220 

0 

1690 

0 

0271 

0 

0210 

0 

0271 

0 

0459 

0 

1931 

0 

2680 

0 

1541 

0 

0271 

0 

0210 

0 

0271 

0 

0459 

0 

1931 

0 

2251 

0 

1400 

0 

0271 

0 

0240 

0 

0271 

0 

0459 

0 

2011 

0 

2091 

0 

1261 

0 

0271 

0 

0271 

0 

0271 

0 

0459 

0 

2509 

0 

2091 

0 

1120 

0 

0271 

0 

0271 

0 

0271 

0 

0459 

0 

3421 

0 

1931 

0 

1001 

0 

0271 

0 

0271 

0 

0271 

0 

0459 

0 

3790 

0 

1690 

0 

0880 

0 

0271 

0 

0271 

0 

0271 

0 

0429 

0 

3701 

0 

1541 

0 

0940 

0 

0271 

0 

0271 

0 

0271 

0 

0360 

0 

3790 

0 

1471 

0 

0940 

0 

0271 

0 

0271 

0 

0271 

0 

0310 

0 

3991 

0 

1400 

0 

0750 

0 

0271 

0 

0271 

0 

0271 

0 

0310 

0 

4511 

0 

1259 

0 

0639 

0 

0271 

0 

0271 

0 

0271 

0 

0459 

0 

6061 

0 

1259 

0 

0600 

0 

0271 

0 

0271 

0 

0321 

0 

0830 

0 

1259 

0 

0299 

0 

0271 

0 

3312 

0 

7271 

0 

4288 

0 

0330 

0 

0254 

0 

0272 

2 

075 

4 

706 

2 

686 

0 

213 

0 

164 

0 

171 

PER  SECOND,  OCTOBER  1944-SEFTEMBER  1945. 


MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0 

0330 

0 

5220 

1 

4900 

0 

1190 

0 

0830 

0 

0390 

0 

.0330 

0 

0330 

0 

5400 

1 

7090 

0 

0930 

0 

0760 

0 

0390 

0 

.0330 

0 

0330 

0 

5570 

1 

9040 

0 

1190 

0 

0760 

0 

04  30 

0 

.0330 

0 

0330 

0 

5750 

2 

0040 

0 

1620 

0 

0760 

0 

04  30 

0 

.0330 

0 

0500 

0 

5920 

1 

9700 

0 

5580 

0 

0720 

0 

0390 

0 

0330 

0 

0680 

0 

6100 

1 

9870 

1 

8710 

0 

0680 

0 

0390 

0 

.0330 

0 

0850 

0 

6270 

1 

9700 

1 

9700 

0 

0680 

0 

0460 

0 

0360 

0 

1030 

0 

6440 

1 

7410 

1 

5830 

0 

.0640 

0 

04  30 

0 

0360 

0 

1200 

0 

6620 

1 

4290 

1 

2240 

0 

0640 

0 

04  30 

0 

0330 

0 

1380 

0 

6790 

1 

1950 

1 

1110 

0 

0680 

0 

04  30 

0 

0330 

0 

1550 

0 

6970 

1 

0560 

0 

9300 

0 

0600 

0 

0430 

0 

0300 

0 

17  30 

0 

7140 

0 

8700 

0 

8190 

0 

0600 

0 

0460 

0 

0300 

0 

1900 

0 

7320 

0 

7940 

0 

7440 

0 

0600 

0 

0430 

0 

0300 

0 

2080 

0 

7490 

0 

5800 

0 

6260 

0 

0570 

0 

0430 

0 

0300 

0 

2250 

0 

7670 

0 

4090 

0 

5250 

0 

0530 

0 

0460 

0 

0300 

0 

2430 

0 

7840 

0 

4240 

0 

4300 

0 

0530 

0 

04  30 

0 

0300 

0 

2600 

0 

8020 

0 

4090 

0 

3700 

0 

0500 

0 

0430 

0 

0300 

0 

2780 

0 

8190 

0 

3700 

0 

3220 

0 

0460 

0 

0390 

0 

0360 

0 

2950 

0 

7820 

0 

3270 

0 

2860 

0 

0460 

0 

0600 

0 

0390 

0 

3130 

0 

7490 

0 

2770 

0 

2590 

0 

0460 

0 

0640 

0 

0390 

0 

3300 

0 

7100 

0 

2340 

0 

2330 

0 

0460 

0 

0500 

0 

0390 

0 

3470 

0 

6740 

0 

2250 

0 

2170 

0 

0460 

0 

04  30 

0 

04  30 

0 

3650 

0 

6370 

0 

2090 

0 

2010 

0 

0460 

0 

0430 

0 

0460 

0 

3820 

0 

6000 

0 

2170 

0 

1850 

0 

0460 

0 

0430 

0 

0430 

0 

4000 

0 

5650 

0 

2090 

0 

1620 

0 

0430 

0 

0390 

0 

04  30 

0 

4170 

0 

5280 

0 

1930 

0 

1470 

0 

04  30 

0 

0390 

0 

0390 

0 

4350 

0 

4920 

0 

1770 

0 

1330 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

4520 

0 

6260 

0 

1620 

0 

1120 

0 

0390 

0 

0360 

0 

0390 

0 

4700 

0 

8960 

0 

1550 

0 

1060 

0 

0390 

0 

0330 

0 

0390 

0 

4870 

1 

2240 

0 

1620 

0 

0930 

0 

0390 

0 

0330 

0 

0390 

0 

5050 

0 

1470 

0 

0390 

0 

0330 

0 

2460 

0 

6850 

0 

8070 

0 

5240 

0 

0550 

0 

0420 

0 

0360 

1. 

592 

4 

291 

5 

221 

3 

280 

0 

357 

0 

275 

0 

223 

44 


HOLLINGSWORTH  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1 9A5-SEPTEMBER  19A6. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0.0390 

0 

0360 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

OAAO 

0 

2090 

0.51A0 

0 

A  090 

0.0A30 

0.0270 

0 

0270 

2 

0. 0390 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0A60 

0 

1620 

0 

A300 

0 

A190 

0 

0A30 

0. 0270 

0 

0270 

3 

0. 0360 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0A60 

0 

1190 

0 

A500 

0 

A300 

0 

0390 

0. 0270 

0 

02A0 

4 

0. 0360 

0 

0330 

0 

0330 

0. 

0330 

0 

0330 

0 

0A60 

0 

1930 

0 

A500 

0 

3700 

0 

0390 

0. 0270 

0 

0230 

5 

0. 0360 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0A60 

0 

3220 

0 

A300 

0 

3310 

0 

0390 

0. 0270 

0 

0230 

6 

0.0360 

0 

0330 

0 

0330 

0. 

0330 

0 

0330 

0 

0A60 

0 

3700 

0 

3500 

0 

29A0 

0 

0390 

0.0270 

0 

0230 

7 

0.0360 

0 

0360 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0600 

0 

3500 

0 

2770 

0 

2590 

0 

0360 

0.0270 

0 

0230 

8 

0.0360 

0 

0360 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0750 

0 

29AO 

0 

2590 

0 

2090 

0 

0300 

0.0270 

0 

0230 

9 

0.0360 

0. 

0360 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0890 

0 

2680 

0 

2090 

0 

1850 

0 

0270 

0.0270 

0 

0230 

10 

0.0360 

0. 

0A20 

0 

0330 

0. 

0330 

0 

0330 

0 

1030 

0 

2A20 

0 

1930 

0 

1770 

0 

0300 

0.0270 

0 

0220 

11 

0.0A30 

0 

0390 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

1180 

0 

3500 

0.15A0 

0 

1620 

0 

0300 

0 

0270 

0.0220 

12 

0.0390 

0. 

0360 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

1320 

0 

5580 

0.1190 

0 

1330 

0 

0300 

0 

0270 

0.0220 

13 

0.0360 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0. 

1A60 

0 

8060 

0.1060 

0 

1260 

0. 

0270 

0 

0270 

0. 0220 

14 

0.0360 

0. 

0360 

0. 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0. 

1600 

0 

9A80 

0.1060 

0 

1130 

0 

0270 

0 

0270 

0.0230 

15 

0.0360 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

1750 

1 

1390 

0.0930 

0 

1060 

0 

0270 

0 

0330 

0.0230 

16 

0.0360 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

1890 

1 

3130 

0.0830 

0 

0830 

0.0270 

0 

0310 

0.0240 

17 

0.0360 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

2030 

1 

4600 

0.0830 

0 

0830 

0.0270 

0 

0310 

0.02A0 

18 

0.0360 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0. 

0330 

0 

2180 

1 

7730 

0.0800 

0 

0830 

0.0270 

0 

0310 

0.02A0 

19 

0.0360 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

2320 

1 

8060 

0.0760 

0 

0680 

0.0270 

0 

0310 

0.02A0 

20 

0.0360 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

2A60 

1 

6770 

0.0800 

0 

0600 

0.0270 

0 

0310 

0.02A0 

21 

0.0360 

0. 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0. 

0330 

0 

2600 

1 

4900 

0 

0800 

0 

0530 

0.0270 

0. 

0270 

0.0240 

22 

0.0360 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

2750 

1 

2810 

0 

0760 

0 

0430 

0.0270 

0. 

0260 

0.0240 

23 

0.0360 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0. 

0330 

0 

2890 

1 

2240 

0 

0880 

0 

0460 

0.0270 

0. 

0260 

0.0240 

24 

0.0360 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0. 

0330 

0 

3030 

1 

2240 

0 

0720 

0 

0530 

0.0270 

0. 

0260 

0.0240 

25 

0.0360 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

3130 

1 

2240 

0 

0640 

0 

0460 

0.0270 

0. 

0260 

0.0240 

26 

0.0360 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0. 

0360 

0 

3320 

1 

2100 

0 

0600 

0 

0460 

0.0270 

0. 

0260 

0.0240 

27 

0.0360 

0. 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0. 

0390 

0 

3460 

1 

1110 

0 

0680 

0 

0460 

0.0270 

0. 

0260 

0.0240 

28 

0.0360 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0420 

0 

3890 

0 

9750 

0.3030 

0 

0460 

0.0270 

0. 

0260 

0.0240 

29 

0.0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

3700 

0 

8AA0 

0 

2770 

0 

0430 

0.0270 

0. 

0260 

0.02A0 

30 

0.0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

3220 

0 

6490 

0 

3310 

0 

0430 

0.0270 

0.0260 

0.02A0 

31 

0.0360 

0 

0330 

0 

0330 

0 

2680 

0 

3890 

0.0270 

0. 

0260 

Average  rate,  cfs 

0.0360 

0. 

0340 

0. 

0330 

0. 

0330 

0. 

0340 

0 

1900 

0 

8530 

0 

2050 

0 

1520 

0.0300 

0. 

0270 

0.02A0 

Total  yield,  inches 

0.235 

0. 

214 

0. 

214 

0 

214 

0. 

197 

1 

230 

5 

343 

1 

328 

0 

953 

0.196 

0. 

178 

0.148 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.1380  cfs. 
10.446  area  inches 


HOLLINGSWORTH  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1946-SEPTEMBER  194  7. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0.0460 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0410 

0 

4920 

1.0560 

0 

.1190 

0.0430 

0 

.0270 

0.0270 

2 

0.0330 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0520 

0 

4820 

1.1390 

0 

.1060 

0.0390 

0 

.0260 

0.0270 

3 

0.0330 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0630 

0 

4500 

1.1950 

0 

.1060 

0.0360 

0.0260 

0.0270 

4 

0.0330 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0740 

0 

3700 

1.1110 

0 

.0880 

0.0360 

0 

0270 

0.0270 

5 

0.0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0840 

0 

3130 

0.9350 

0 

.0830 

0.0330 

0.0270 

0.0270 

6 

0.0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0950 

0 

4600 

0.7940 

0 

0800 

0.0330 

0 

0300 

0.0270 

7 

0.0280 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

1060 

0 

6070 

0.6490 

0 

0680 

0.0330 

0 

0270 

0.0270 

8 

0.0280 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

1170 

0 

7540 

0.5030 

0 

0830 

0.0330 

0 

0300 

0.0270 

9 

0.0240 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

1280 

0 

9010 

0.3700 

0 

0930 

0.0330 

0 

0270 

0.0270 

10 

0.0240 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

1390 

1 

0480 

0.3130 

0 

0800 

0.0270 

0 

0530 

0.0270 

11 

0.0210 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

1500 

1 

1950 

0.2940 

0 

0930 

0.0270 

0 

0390 

0.0270 

12 

0.0210 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

1610 

1 

1730 

0.3130 

0 

1620 

0.0270 

0 

0360 

0.0270 

13 

0.0210 

0. 

0300 

0. 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

1710 

1 

1500 

0.4190 

0 

1850 

0.0270 

0 

0360 

0.0270 

14 

0.0210 

0. 

0300 

0. 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

1820 

1 

1280 

0.3990 

0 

1550 

0.0270 

0 

0330 

0.0270 

15 

0.0210 

0. 

0300 

0. 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

1930 

1 

1050 

0.3990 

0 

1400 

0.0270 

0. 

0330 

0.0270 

16 

0. 0210 

0. 

0300 

0. 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

2040 

1 

0830 

0.3800 

0.1330 

0.0270 

0. 

0300 

0.0270 

17 

0.0210 

0. 

0300 

0. 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0. 

2150 

1 

1110 

0.3500 

0 

1190 

0.0270 

0. 

0300 

0.0270 

18 

0.0240 

0. 

0300 

0. 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

2260 

0 

9750 

0.3220 

0 

1120 

0.0270 

0. 

0300 

0.0270 

19 

0.0270 

0. 

0300 

0. 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0. 

2370 

0. 

8440 

0.2770 

0. 

1000 

0.0270 

0. 

0270 

0.0270 

20 

0.0270 

0. 

0300 

0. 

0300 

0 

0300 

0. 

0300 

0. 

2480 

0. 

8960 

0. 2420 

0. 

1190 

0.0270 

0.0270 

0.0270 

21 

0.0270 

0. 

0300 

0. 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

2580 

0. 

9630 

0.2090 

0 

1120 

0.0270 

0. 

0270 

0.0270 

22 

0.0210 

0. 

0300 

0. 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0. 

2690 

0. 

8440 

0.2010 

0. 

1060 

0.0300 

0. 

0270 

0.0270 

23 

0.0210 

0. 

0300 

0. 

0300 

0. 

0300 

0. 

0300 

0. 

2800 

0. 

7440 

0.1850 

0. 

0800 

0.0330 

0.0270 

0.0270 

24 

0.0210 

0. 

0300 

0. 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0. 

2910 

0. 

6730 

0.1550 

0. 

0640 

0.0330 

0. 

0270 

0.0270 

25 

0.0210 

0. 

0300 

0. 

0300 

0. 

0300 

0. 

0300 

0. 

3020 

0. 

6260 

0.1330 

0. 

0600 

0.0330 

0.0270 

0.0270 

26 

0.0270 

0. 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0. 

0300 

0 

3130 

0 

6490 

0.1260 

0.0570 

0.0300 

0 

0270 

0.0270 

27 

0.0270 

0. 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0. 

0300 

0 

3130 

0 

7AA0 

0.1260 

0.0600 

0.0300 

0 

0390 

0.0270 

28 

0.0270 

0. 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0. 

0300 

0 

3890 

0 

7690 

0.1260 

0.0600 

0.0300 

0 

0330 

0.0270 

29 

0.0270 

0. 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

5140 

0. 

8060 

0.1260 

0.0530 

0.0270 

0 

0270 

0.0300 

30 

0.0270 

0. 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

5690 

0 

9A80 

0.1260 

0.0500 

0.0270 

0 

0270 

0.0330 

31 

0.0270 

0 

0300 

0 

0300 

0 

5360 

0.1260 

0.0260 

0 

0270 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0.0260 
0.168 


0.0300 
0.188 


0.0300 
0.19A 


0.0300 
0.19A 


0.0300 
0.175 


0.2230 
1.445 


0.8100 
5.074 


0.4230 
2.735 


0.0980 
0.611 


0.0300 
0.197 


0.0300 
0.195 


0.0270 
0.171 


Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.1490  cfs. 
11.347  area  inches 
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HOLLINGSWORTH  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  19A7-SEPTEMBER  1948. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

L 

U  •  U  J  J>  U 

\j . 

O'^OO 

0. 

0*^00 

0 
u  • 

0100 
U  jUU 

A 
U  • 

01  oo 
u  J  uu 

0 
u  • 

0400 

A 
U  ■ 

1 A10 
J  0  J  u 

0 
u  • 

A7  so 
D  /  jU 

0. 

3130 

0    07  AO 
U . u / DU 

A    A  0  7  A 

0.0270 

9 

0. 027  0 

A 
U . 

(W  no 

0 . 

O'^OO 

\JD\J\J 

0 
u . 

0100 

u  J  uu 

u . 

01  no 
u  J  uu 

0 
u 

0^10 

U_J  J.  u 

0 
u 

17  10 
J  /  J  U 

A 
U 

Aft  SO 
Do  J  U 

0. 

3130 

0    07  AO 
U . U / DU 

A    n9  7  A 

0. 

0270 

J 

n 
u . 

0*^00 

U  J  uu 

n 

m  oo 

0 
u 

01  oo 
u  J  uu 

n 
u . 

oi  on 
u  J  uu 

A 
U 

0A1  0 
UDXU 

A 
U 

1 RA  0 
J  o4U 

0 
u 

D  7DU 

0. 

2770 

A    n7  90 
U . U / ZU 

A    A  0  7  A 

u. uz / U 

0.0270 

A 

n 

r\ 

KJ  . 

0100 

u  • 

0100 
U  jUU 

u  < 

oino 

U  JUU 

A 
U  . 

07  9  0 
U  /  ^  U 

A 
U 

1 QA  0 

J  y^u 

0 
u 

ft  OAO 
O  UDU 

n 
u . 

O    OAR  O 
U ■ UOoU 

O    AT  Q  A 

u. Ujyu 

A 
U  . 

OO  7  A 

5 

0.0270 

0. 

0300 

0. 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0820 

0 

40A0 

0 

9350 

0. 

2090 

0.0680 

0.0430 

A 
U  . 

09  7  0 
UZ  /  U 

D 

n    09  7  0 

0 

O'^OO 
U  J  uu 

0 

0100 

0 
u 

01  OO 

u  J  uu 

U 

OI  00 
U  J  UU 

A 
U 

0Q90 
U  "  z  u 

0 
u 

A  1  f^O 
4  X  J  u 

X 

9  1  00 
<i  xuu 

0 

1620 

0  OAOO 
U .  UD  uu 

0    OI  QO 

u • u J  yu 

0. 

0270 

7 

0    097  0 

0 
u 
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0 

O10O 

0 
u 

O10O 
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u 

OI  oo 
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0 
u 
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X 
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0. 

1400 
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0 

097  0 
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o 
o 
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0 

0100 
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u  J  uu 

A 

u 
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A 

u 
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u 
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Q 

0 
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u 
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u 
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U  JUU 
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U 
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0 
u 

Q990 

0 

J.  i.  ^  V 

A   OA  10 
U • U4 JU 

0    01 10 
U  .  U J  JU 

0. 

0970 

10 

0.0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

1340 

0 

4560 

0 

7200 

0 

0930 

0.0390 

0.0330 

0 
u 

0970 
UZ  /  u 

0. 0300 

0. 

O'iOO 

0 

0100 
U  jUU 

0 

u 

oino 

U  jUU 

u 

0100 
U  JUU 

A 
U 
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A 
U 
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u 

AAQO 

04  7U 

0 

0830 

0    OI  QO 
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0    01 10 
U . U J  JU 

0 

0270 

0. 0300 

0 

0300 

Q 

0100 
u  J  uu 

0 
u 

0100 
u  J)  uu 

0 

u 

010O 
u  J  uu 

0 
u 

1  '^0 
X  J  J  U 

Q 

4770 

0 
u 

Rl  QO 
O  X  7  u 

0 

0830 

0  01Q0 
U •  U J  7U 

0  0110 
U  .  U  J  J  u 

0 

0270 

0. 0300 

\}3  \J\J 

Q 

010O 
u  J  uu 

0 
u 

0100 

u  J  uu 

0 
u 

OI  oo 
u  J  uu 

0 
u 

1  SO 
X  D  J  U 

0 

Aft  70 
40  /  U 

]^ 

OSAO 

U  J  D  U 

0 

0800 

0  0A10 
U ■  Ut J  u 

0  Olio 
U  ■  U  J  J  u 

0 

0270 

0. 0300 

Q 

0300 

U 

0100 
u  J  uu 

0 

u 

0100 
u  J  uu 

0 
u 

0100 
u  J  uu 

A 
U 

1  7  f.0 
X  /  D  U 

0 
U 

AQft  0 
1  "O  u 

]^ 

S91  0 

J  Z,  X  u 

0 

0680 

0  OS10 
U  .  U  J  J  u 

0  0110 
U  •  U  J  J  u 

0 

0270 

J.  J 

0. 0300 

Q 

0100 
u  J  uu 

u 

01  oo 
u  J  uu 

0 
u 

0100 
U  JUU 

A 
U 

1  RAO 
XoDU 

0 
u 

SORO 

D  UO  U 

1 

X 

7  QTO 

/  ?xu 

0 

0630 

0   0  A  A  O 
U  .  U'* 4 U 

0  0110 
U  ■  U  J  J  u 

0 

0300 

16 

0.0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

1960 

0 

5190 

2 

0610 

0 

0570 

0.0390 

0.0330 

0 

0330 

17 

0.0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

2070 

0 

5290 

2 

3310 

0 

0600 

0.0390 

0.0330 

0 

0330 

18 

0.0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

2170 

0 

5400 

2 

6010 

0 

0500 

0.0390 

0.0330 

0 

0390 

19 

0.0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

2280 

0 

5500 

2 

.1000 

0 

0460 

0.0430 

0.0330 

0 

0430 

20 

0.0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

2380 

0 

5600 

1 

5980 

0 

0600 

0.0460 

0.0330 

0 

0360 

21 

0.0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0. 

2480 

0. 

5710 

1 

3700 

0. 

2090 

0.0390 

0.0330 

0. 

0320 

22 

0.0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

2590 

0. 

5810 

1 

1950 

0 

1770 

0.0360 

0.0330 

0 

0320 

23 

0.0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

2690 

0 

5920 

1 

0280 

0 

1620 

0.0330 

0.0330 

0 

0320 

24 

0.0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

2800 

0 

6020 

0 

8960 

0 

1330 

0.0330 

0.0330 

0 

0300 

25 

0.0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

2900 

0 

6120 

0 

8190 

0 

1190 

0.0330 

0.0320 

0 

0300 

26 

0.0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0. 

0300 

0.3000 

0 

6230 

0 

7690 

0. 

1060 

0.0330 

0.0320 

0.0300 

27 

0.0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0. 

0300 

0.3110 

0 

6330 

0 

6960 

0. 

0930 

0.0330 

0.0320 

0.0300 

28 

0.0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0.3210 

0 

6440 

0 

5800 

0 

0880 

0.0330 

0.0320 

0.0310 

29 

0.0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0. 

0300 

0.3320 

0 

6540 

0 

4920 

0 

0830 

0.0330 

0.0320 

0.0300 

30 

0.0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0.3420 

0 

6640 

0 

3990 

0. 

0760 

0.0300 

0.0320 

0.0270 

31 

0.0300 

0 

0300 

0 

0300 

0.3520 

0 

3310 

0.0270 

0.0320 

Average  rate 

cf  s 

0.0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0300 

0.1960 

0 

5140 

1 

1140 

0 

1290 

0.0450 

0.0330 

0.0300 

Total  yield. 

Inches 

0.192 

0 

188 

0 

194 

0 

194 

0 

182 

1.271 

3 

217 

7 

211 

0 

809 

0.290 

0.214 

0.186 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.1840  cfs. 
14.148  area  inches 


HOLLINGSWORTH  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1948-SEPTEMBER  1949. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


5EPT 


1 

0.0270 

0 

0360 

0.0330 

0.0330 

0 

0330 

0 

0610 

0 

9260 

0 

7940 

0. 

3600 

2 

0.0270 

0 

0460 

0.0330 

0.0330 

0 

0330 

0 

0890 

0 

9540 

0 

8190 

0 

3030 

3 

0.0270 

0 

0390 

0.0330 

0.0330 

0 

0330 

0 

1170 

0 

9820 

0 

9750 

0 

2680 

4 

0.0270 

0 

0330 

0.0330 

0.0330 

0 

0330 

0 

1450 

1 

0100 

0 

9220 

0 

2420 

5 

0.0360 

0 

0330 

0.0330 

0.0330 

0 

0330 

0 

1720 

1 

0370 

0 

6960 

0 

2250 

6 

0.0390 

0 

0330 

0.0330 

0.0330 

0 

0330 

0 

2000 

1 

0650 

0 

4710 

0 

2010 

7 

0.0390 

0 

0330 

0.0330 

0.0330 

0 

0330 

0 

2280 

1 

0930 

0 

4300 

8 

0.0360 

0 

0330 

0.0330 

0.0330 

0 

0330 

0 

2560 

1 

1210 

0 

4090 

9 

0.0330 

0 

0330 

0.0330 

0.0330 

0 

0330 

0 

2840 

1 

1490 

0 

5140 

LO 

0.0330 

0 

0330 

0.0330 

0.0330 

0 

0330 

0 

3120 

1 

1770 

0 

6260 

11 

0.0330 

0. 

0330 

0.0330 

0. 

0330 

0. 

0330 

0. 

3400 

1 

2050 

0. 

6260 

12 

0.0330 

0. 

0330 

0.0330 

0. 

0330 

0. 

0330 

0. 

3680 

1 

2330 

0. 

5800 

13 

0.0330 

0. 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0. 

0330 

0. 

3960 

1 

2610 

0. 

5800 

14 

0.0460 

0. 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0. 

0330 

0 

4240 

1 

2880 

0. 

5800 

15 

0.0600 

0. 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0. 

0330 

0 

4520 

1 

3160 

0 

5140 

16 

0.0390 

0. 

0330 

0.0330 

0. 

0330 

0. 

0330 

0. 

4790 

1 

3440 

0. 

4300 

17 

0.0360 

0. 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0. 

0330 

0 

5070 

1 

3720 

0. 

8960 

18 

0.0360 

0. 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0. 

0330 

0 

5350 

1 

4000 

0. 

9220 

19 

0.0360 

0. 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0. 

0330 

0 

5630 

1 

5830 

0. 

8960 

20 

0.0360 

0. 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0. 

0330 

0 

5910 

1 

4290 

0. 

9750 

21 

0.0360 

0 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

6190 

1 

4000 

1 

2520 

22 

0.0330 

0. 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0. 

0330 

0 

6470 

1 

5830 

1. 

3700 

23 

0.0330 

0. 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

6750 

1 

6450 

1 

2810 

24 

0.0330 

0 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

7030 

1 

6770 

1 

0830 

25 

0.0330 

0. 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

7300 

1 

6140 

0 

9350 

26 

0.0330 

0 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

7580 

1 

4900 

0 

7940 

27 

0.0330 

0 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

7860 

1 

4000 

0 

6730 

28 

0.0330 

0 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

8140 

1 

3550 

0 

5580 

29 

0.0390 

0 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0 

8420 

1 

2240 

0 

4600 

30 

0.0390 

0 

0330 

0.0330 

0 

0330 

0 

8700 

0 

9350 

0 

3890 

31 

0.0360 

0.0330 

0 

0330 

0 

8980 

0 

3600 

rate 

cfs 

0.0350 

0 

0340 

0.0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

4790 

1 

2800 

0 

7360 

Leld , 

inches 

0.228 

0 

211 

0.214 

0 

214 

0 

193 

3 

103 

7 

990 

4 

762 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 
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HOLLINGSWORTH  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1955-SEPTEMBER  1956. 


DAX  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 

HOLLINGSWORTH  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET 


DASf 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

1 

0 

0270 

0 

0300 

0 

0270 

0 

0270 

0.0270 

2 

0 

0270 

0 

0300 

0 

0270 

0 

0270 

0.  0270 

3 

0 

0270 

0 

0310 

0 

0270 

0 

0270 

0.0270 

4 

0 

0270 

0 

0320 

0 

0270 

0 

0270 

0.0270 

5 

0 

0270 

0 

0320 

0 

0300 

0 

0270 

0.0270 

6 

0 

0240 

0 

0330 

0 

0300 

0 

0270 

0.0270 

7 

0 

0240 

0 

0330 

0 

0270 

0 

0270 

0.0270 

8 

0 

0240 

0 

0320 

0 

0270 

0 

0270 

0.0270 

9 

0 

0240 

0 

0320 

0 

0270 

0 

0270 

0.0270 

10 

0 

0210 

0 

0310 

0 

0270 

0 

0270 

0.  0270 

11 

0 

0240 

0 

0300 

0 

0390 

0 

0270 

0.0270 

12 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0270 

0 

0270 

0.0270 

13 

0 

0300 

0 

0290 

0 

0270 

0 

0270 

0.  0270 

14 

0 

0300 

0 

0280 

0 

0270 

0 

0270 

0.0270 

15 

0 

0300 

0 

0280 

0 

0270 

0 

0270 

0.0270 

16 

0 

0300 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0.0270 

17 

0 

0300 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0.0270 

18 

0 

0300 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0.0330 

19 

0 

0300 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0.0330 

20 

0 

0300 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0.0330 

21 

0 

0300 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0.  0330 

22 

0 

0300 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0.0390 

23 

0 

0300 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0.0390 

24 

0 

0300 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0.0390 

25 

0 

0300 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0.0430 

26 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0.0390 

27 

0 

0280 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0.04  30 

28 

0 

0280 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0.0390 

29 

0 

0280 

0 

0270 

0 

0270 

0. 

0270 

30 

0 

0290 

0 

0270 

0 

0270 

0. 

0270 

31 

0 

0300 

0 

0270 

0. 

0270 

rate 

cfs 

0 

0280 

0 

0290 

0 

0280 

0 

0270 

0.0310 

eld. 

inches 

0 

181 

0 

181 

0 

178 

0 

175 

0.182 

annual  rate: 

0 

1767 

cfs 

inual 

yield : 

13 

576  area 

inches 

Peak  flow: 


MAR  APR  IW  JUNE  JULY  AUG  SEPT 
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0270 
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1470 
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0 

1125 
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0270 
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0210 
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1060 

Q 

U 
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Q 

1400 

Q 
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g 
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u 
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u 
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u 
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0 

1470 
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2680 

g 
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u 
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UZ  /  U 

0 

1850 

0 

2335 
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0442 
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0300 
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0270 
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0270 

0 

2680 

0 

2505 

0 

0423 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0 

3310 
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2335 
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OO  10 
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U 
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3890 

Q 

n 

A 
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0 
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g 
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09  70 
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u 

09  70 
UZ  /  U 

u 
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UZ  /  U 

0 
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g 
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g 

0270 

n 
u 

09  70 
UZ  /  u 

n 
u 

09  70 
UZ  /  U 

0 

5690 

g 

6960 

g 

0330 

g 

0270 

Q 

0270 

u 

0  9  70 
U  Z  /  U 

0 

6490 

0 

6260 

0 

0330 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

0 

7080 

0 

5360 

0 

0330 

0 

0270 

0 

0240 

0 

0270 

0 

7565 

0 

4500 

0 

0330 

0 

0270 

0 

0240 

0 

0270 

0 

7690 

0 

3500 

0 

0300 

0 

0270 

0 

0240 

0 

0270 

0 

6960 

0 

2940 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0210 

0 

0270 

0 

6030 

0 

2170 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0210 

0 

0270 

0 

5690 

0 

1930 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0210 

0 

0270 

0 

5140 

0 

1930 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0210 

0 

0270 

0 

4500 

0 

1770 

0 

0270 

0 

0300 

0 

0210 

0 

0270 

0 

3795 

0 

1545 

0 

0300 

0 

0270 

0 

0210 

0 

0270 

0 

3600 

0 

3310 

0 

1400 

0 

0300 

0 

0270 

0 

0210 

0 

0270 

0 

3080 

0 

1330 

0 

0270 

0 

0210 

0 

3978 

0 

3391 

0 

0515 

0 

0285 

0 

0252 

0 

0258 

2 

491 

2 

195 

0 

323 

0 

185 

0 

163 

0 

162 

PER  SECOND,  OCTOBER  1956-SEPTEMBER  1957. 


MAR 

APR 

MAf 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0 

04  30 

0 

1060 

0 

.6960 

1 

.0280 

0 

.1000 

0 

.0360 

0 

.0290 

0 

0430 

0 

1000 

0 

.9090 

0 

.8190 

0 

.0930 

0 

.0330 

0 

.0280 

0 

04  30 

0 

0930 

1 

0280 

0 

.6490 

0 

.0880 

0 

.0330 

0 

.0280 

0 

0390 

0 

0830 

1 

1390 

0 

.5360 

0 

.0880 

0 

.0330 

0 

.0270 

0 

0390 

0 

1060 

1 

2670 

0 

.5140 

0 

.0800 

0 

.0300 

0 

.0270 

0 

0390 

0 

1330 

1 

4750 

0 

.4500 

0 

.0800 

0 

.0300 

0 

.0270 

0 

0390 

0 

1330 

1 

6450 

0 

.  3600 

0 

.0760 

0 

.0300 

0 

.0270 

0 

0600 

0 

1260 

1 

6450 

0 

.2940 

0 

.0720 
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.0300 
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.0270 

0 

0800 

0 

1490 

1 

5210 

0 

.  3130 

0 

.0680 
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.0300 
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.0270 

0 

0830 

0 

2090 

1 

3700 

0 

.3040 

0 

0800 

0 

.0270 

0 

.0270 

0 

0800 

0 

2640 

1 

1110 

0 

2680 

0 

0800 

0 

0330 

0 

0270 

0 

0760 

0 

3270 

0 

8440 

0 

2340 

0 

0680 

0 

0330 

0 

0270 

0 

0760 

0 

3890 

0 

8190 

0 

2420 

0 

0600 

0 

0330 

0 

0270 

0 

0600 

0 

3410 

0 

9750 

0 

2340 

0 

0530 

0 

0300 

0 

0270 

0 

0530 

0 

3130 

1 

0010 

0 

2  340 
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0460 
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0300 

0 

0270 

0 

0460 

0 

3040 

1 

0010 

0 

2680 

0 

0460 

0 

0330 

0 

0270 

0 

0460 

0 

3310 

0 

9620 

0 

3040 

0 

0460 

0 

0300 

0 

0270 

0 

0460 

0 

2860 

0 

9620 

0 

3310 

0 

0460 

0 

0270 

0 

0330 

0 

0530 

0 
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1 

2970 

0 

3310 

0 

0420 

0 

0270 

0 

0330 

0 

0680 
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1 

2240 
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0 
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0270 

0 

0600 

0. 

2590 
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0. 

0360 

0. 

0310 
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0270 
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0680 

0. 

3890 

2 

1570 

0 

1190 
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0270 
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0760 
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5030 

1 

8710 

0 

1120 

0. 

0330 

0. 

0300 
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0270 

0 

0880 

0. 

5470 

1. 

5060 

0 

1060 

0. 

0300 

0. 

0300 

0. 

0270 

0 

1000 

1. 

2240 

0. 

0360 

0. 

0290 
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0620 

0. 

2340 

1 

2440 

0 

3230 

0. 

0550 

0. 

0310 

0. 

0280 

0 

399 

1. 

469 

8. 

052 

2 

025 

0. 

357 

0. 

199 

0. 

178 
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HOLLINGSWORTH  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1957-SEPTEMBER  1958. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0 

0270 

0 

02  70 

0 

0330 

0 . 

0450 

0. 

0460 

0.0600 

0. 

0600 

0 

9350 

0 

2680 

0 

0460 

0 

0330 

0 

0270 

2 

0 

0300 

0 

0270 

0 

0330 

0 

0460 

0 . 

0460 

0. 

0600 

0. 

0590 

1 

2240 

0 

2170 

0 

0390 

0 

0330 

0 

0270 

3 

0 

0330 

0 

0270 

0 

0330 

0. 

0460 

0. 

0460 

0. 

0590 

0. 

0580 

1 

5060 

0 

1930 

0 

0360 

0 

0330 

0 

0270 

4 

0. 

0330 

0 

0270 

0 

0330 

0. 

0460 

0. 

0460 

0. 

0690 

0. 

0570 

1 

7570 

0 

1620 

0 

0390 

0 

0330 

0 

0270 

5 

0. 

0330 

0 

0270 

0 

0330 

0. 

0460 

0. 

0460 

0. 

0590 

0. 

0560 

1 

9870 

0 

1330 

0 

0430 

0 

0330 

0 

0270 

6 

0.  03Z0 

0 

0270 

0 

0330 

0. 

0460 

0. 

0460 

0. 

0580 

0. 

0550 

2 

3310 

0 

1400 

0 

0430 

0 

0330 

0 

0270 

7 

0.  03S0 

0 

0270 

0 

0330 

0 

0460 

0. 

0460 

0. 

0580 

0.  0540 

2 

6010 

0 

1260 

0 

0430 

0 

0330 

0 

0270 

8 

0. 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0460 

0. 

0460 

0. 

0580 

0. 

0530 

1 

9870 

0 

1190 

0 

0390 

0 

0330 

0 

0270 

9 

0. 

0330 

0 

0360 

0 

0330 

0 

0450 

0 . 

0460 

0. 

0570 

0. 

0520 

1 

8220 

0 

1120 

0 

0390 

0 

0430 

0 

0270 

10 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0460 

0. 

0460 

0. 

0570 

0 

0510 

2 

1740 

0 

1060 

0 

0390 

0 

04  30 

0 

0270 

11 

0. 

0330 

0 

0300 

0 

0360 

0. 

0460 

0. 

0460 

0. 

0570 

0.  0600 

2 

3670 

0 

0930 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0270 

12 

0.0330 

0 

0300 

0 

0390 

0. 

0460 

0. 

0460 

0.  0560 

0.  3230 

2 

1400 

0 

0930 

0 

0430 

0 

0330 

0 

0270 

13 

0. 

0330 

0 

0300 

0 

0420 

0 . 

0460 

0 . 

0460 

0. 

0560 

0 

5870 

1 

7410 

0 

1060 

0 

0430 

0 

0330 

0 

0330 

14 

0. 

0330 

0 

0300 

0 

0440 

0. 

0460 

0. 

0460 

0 

0560 

0 

8500 

1 

4290 

U 

iiyu 

u 

U4^U 

0 

0330 

u 

U  J  jU 

15 

0 

0330 

0 

0300 

0 

0470 

0. 

0460 

0 

0460 

0. 

0550 

1 

1140 

1 

3130 

0 

1330 

0 

0390 

0 

0330 

0 

0330 

16 

0 

0330 

0 

0300 

0 

0500 

0. 

0460 

0. 

0500 

0 

0550 

1 

3770 

1 

4600 

0 

1120 

0 

0390 

0 

0330 

0 

0300 

17 

0 

0330 

0 

0300 

0 

0530 

0. 

0460 

0 . 

0540 

0.0550 

1 

6410 

1 

8380 

0 

1060 

0 

0390 

0 

0330 

0 

0300 

18 

0 

0330 

0.  0300 

0 

0430 

0 

0460 

0. 

0590 

0 

0540 

1 

9040 

1 

9700 

0 

0930 

0 

0360 

0 

0330 

0 

0270 

19 

0 

0330 

0.  0310 

0 

0390 

0 

0460 

0 

0630 

0 

0570 

1 

7080 

1 

9370 

0 

0830 

0 

0360 

0 

0330 

0 

0270 

20 

0 

0330 

0 

0310 

0 

0390 

0 

0460 

0 

0670 

0 

0600 

1 

5110 

1 

7730 

0 

0600 

0 

0390 

0 

0300 

0 

0270 

21 

0 

0330 

0 

0310 

0 

0360 

0 

0460 

0. 

0720 

0 

0630 

1 

3150 

1 

5680 

0 

0600 

0 

0390 

0 

0270 

0 

0270 

22 

0 

0330 

0 

0320 

0 

0330 

0. 

0460 

0 

0760 

0 

0660 

1 

1180 

1 

3130 

0 

0640 

0 

0390 

0 

0270 

0 

0270 

23 

0 

0330 

0 

0320 

0 

0340 

0 

0460 

0 

0800 

0 

0690 

0 

9220 

1 

1950 

0 

0640 

0 

0360 

0 

0300 

0 

0270 

24 

0 

0330 

0.  0320 

0 

0360 

0 

0460 

0 

0770 

0 

0680 

0 

6260 

1 

0010 

0 

0640 

0 

0330 

0 

0300 

0 

0270 

25 

0 

0330 

0.  0330 

0 

0380 

0. 

0460 

0 

0730 

0 

0670 

0 

4500 

0 

8700 

0 

0600 

0 

0330 

0 

0300 

0 

0270 

26 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0390 

0 

0460 

0. 

0700 

0 

0660 

0 

3310 

0 

7440 

0 

0560 

0 

0330 

0 

0270 

0 

0270 

27 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0400 

0. 

0460 

0. 

0660 

0 

0650 

0 

3600 

0 

5800 

0 

0500 

0 

0360 

0 

0270 

0 

0300 

28 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0410 

0. 

0460 

0. 

0630 

0 

0640 

0 

4  300 

0 

4710 

0 

0460 

0 

0330 

0 

0300 

0 

0300 

29 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0420 

0 

0460 

0 

0630 

0 

5140 

0 

4300 

0 

0460 

0 

0360 

0 

0270 

0 

0300 

30 

0 

0270 

0 

0330 

0 

0430 

0. 

0460 

0 

0620 

0 

7200 

0 

3700 

0 

0460 

0 

0390 

0 

0270 

0 

0300 

31 

0 

0270 

0 

0440 

0. 

0460 

0 

0610 

0 

3130 

0 

0330 

0 

0270 

Averaj 

je  rate 

cf  s 

0 

0320 

0 

0310 

0 

0380 

0 

0460 

0 

0560 

0 

0600 

0 

6140 

1 

4560 

0 

1040 

0 

0380 

0 

0320 

0 

0280 

Total 

yield , 

inches 

0 

209 

0 

192 

0 

248 

0 

298 

0. 

326 

0 

389 

3 

845 

9 

426 

0 

654 

0 

248 

0 

207 

0 

177 

Average  annual  rate; 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.2110  cfs 
16.219  area  inches 


HOLLINGSWORTH  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND  OCTOBER  1958-SEPTEMBER  1959. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

0.0300 

0 

0320 

0.0530 

0 

0330 

0 

0270 

0.0270 

2 

0.0300 

0 

0320 

0.0530 

0 

0330 

0 

0270 

0.0270 

3 

0.0300 

0 

0320 

0.0530 

0 

0330 

0 

0270 

0.0270 

4 

0.0300 

0 

0320 

0.0530 

0 

0330 

0 

0270 

0.0270 

5 

0.0300 

0 

0320 

0.0530 

0 

0300 

0 

0270 

0.0270 

6 

0.0300 

0 

0320 

0.0530 

0 

0270 

0 

0270 

0.0270 

7 

0.0300 

0 

0320 

0.0530 

0 

0270 

0 

0270 

0.0270 

8 

0.0300 

0 

0320 

0.0530 

0 

0270 

0 

0270 

0.0270 

9 

0.0300 

0 

0320 

0.0500 

0 

0270 

0 

0270 

0.0270 

10 

0.0300 

0 

0320 

0.0500 

0 

0270 

0 

0270 

0.0270 

11 

0.0300 

0 

0320 

0.0500 

0 

0270 

0 

0300 

0.0270 

12 

0.0300 

0 

0320 

0.0500 

0 

0270 

0 

0330 

0.0270 

13 

0.0300 

0 

0330 

0.0460 

0 

0270 

0 

0330 

0.0270 

14 

0.0300 

0 

0330 

0.0460 

0 

0270 

0 

0300 

0.0270 

15 

0.0300 

0 

0330 

0.0500 

0 

0270 

0 

0270 

0.0330 

16 

0.0310 

0 

0330 

0.0500 

0 

0270 

0 

0270 

0.0300 

17 

0.0310 

0 

0330 

0.0460 

0 

0270 

0 

0270 

0.0330 

18 

0.0310 

0 

0330 

0.0460 

0 

0270 

0 

0300 

0.0300 

19 

0.0310 

0 

0330 

0.0460 

0 

0270 

0 

0330 

0.0390 

20 

0.0310 

0.0390 

0 

0270 

0 

0330 

0.0330 

21 

0.0310 

0.0330 

0 

0270 

0 

0270 

0.0330 

22 

0.0310 

0.0300 

0 

0270 

0 

0270 

0.0300 

23 

0.0310 

0.0270 

0 

0270 

0 

0270 

0.0300 

24 

0.0310 

0.0270 

0 

0270 

0 

0270 

0.0300 

25 

0.0310 

0.0270 

0 

0270 

0 

0270 

0.0500 

26 

0.0310 

0.0300 

0 

0270 

0 

0270 

0.0460 

27 

0.0310 

0.0330 

0 

0270 

0 

0270 

0.0460 

28 

0.0310 

0.0390 

0 

0270 

0 

0270 

0.04  30 

29 

0.0310 

0.0330 

0 

0270 

0 

0270 

0.0390 

30 

0.0320 

0.0330 

0 

0270 

0 

0270 

0.0360 

31 

0.0320 

0 

0270 

0 

0270 

Average  rate 

cfs 

0.0310 

1.3050 

0 

0280 

0 

0280 

0.0320 

Total  yield. 

inches 

0.198 

0.273 

0 

180 

0 

182 

0.200 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


48 


HOLLINGSWORTH  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1960  -  NOVEMBER  1960 


DAY  OCT  NOV 

1  0.0330  0.0330 

2  0.0330  0.0330 

3  0.0330 

4  0.0300 

5  0.0270 

6  0.0270 

7  0.0270 

8  0.0330 

9  0.0390 

10  0.0390 

11  0.0390 

12  0.0390 

13  0.0330 

14  0.0330 

15  0.0330 

16  0.0330 

17  0.0330 

18  0.0330 

19  0.0330 

20  0.0330 


21  0.0330 

22  0.0330 

23  0.0330 

24  0.0330 

25  0.0330 


26  0.0330 

27  0.0330 

28  0.0330 

29  0.0330 

30  0.0330 

31  0.0330 

Average  rate  cfs  0.0310 

Total  yield,  inches  0.199 
Peak  flow: 


49 


Morris 

Morris  Creek  forms  the  first  prominent  north-facing 
drainage  encountered  while  proceeding  up  Farmington 
Canyon.  The  elevation  ranges  from  6,120  feet  at  the  90° 
V-notch  weir  to  8,307  feet  at  the  crest  of  the  drainage. 
This  watershed  has  an  unusual  diamond  shape,  being 
almost  as  narrow  at  the  top  as  at  the  bottom  (fig.  8). 
Streamflow  data  have  been  gathered  for  31  years,  from 
1936  through  1966. 

Morris  Creek  is  entirely  underlain  by  the  Farmington 
Canyon  Complex  of  metamorphosed  gneisses  and  schists 
of  Precambrian  origin.  This  metamorphic  complex  has 
undergone  many  thousands  of  feet  of  uplift,  most  of 
which  occurred  during  Eocene  and  Quaternary  times. 
The  watershed  is  largely  on  an  upward  thrust  block  with 
the  fault  across  the  lower  boundary  (Bell  1952).  Typical 
of  the  lower  Farmington  Canyon  drainages,  the  lower 
portion  of  the  watershed  is  crisscrossed  by  outcrops  of 
gneiss  and  greenschists;  the  upper  slopes  are  more  gen- 
tle with  few  bare  rock  outcrops.  The  medium-textured 
soils  largely  have  developed  in  place,  varying  in  depth 
with  slope  position. 

In  sharp  contrast  to  the  south-facing  watersheds,  this 
and  the  other  north-facing  Farmington  Canyon 


tributaries  are  largely  forested.  The  predominant  tree 
species  are  white  fir  {Abies  concolor),  subalpine  fir  (A. 
lasiocarpa),  and  aspen.  The  lower  third  of  the  watershed 
has  a  large  component  of  Gambel  oak,  snowbrush, 
snowberry,  and  ninebark  (Physocarpus  malvaceus).  At 
the  uppermost  portion  of  the  drainage,  grasses  become 
more  common  (Bromus  and  Stipa  spp.  and  Agropyron 
pauciflorum).  Sagebrush  is  also  found  on  these  upper, 
more  gentle  slopes. 

Morris  Creek,  because  of  its  steep  slopes  and  relative 
inaccessibiUty,  was  spared  much  of  the  abuse  wrought 
upon  the  other  watershed  lands  during  the  period  of 
overgrazing  and  exploitation.  Protection  since  1937  has 
restored  the  Hmited  damage  done  to  the  headwater  areas 
through  overgrazing.  No  contour  trenches  were  used 
here.  Surveys  of  vegetation  and  soil  erosion 
characteristics  in  1939  and  again  in  1953  (Peterson  1954) 
indicate  that  the  remainder  of  the  drainage  was  not 
heavily  grazed,  burned,  or  logged.  The  entire  167-acre 
drainage  was  set  aside  as  a  Research  Natural  Area  in 
1973.  More  than  40  years  of  protection  have  returned 
this  relatively  untrammeled  watershed  to  near  pristine 
conditions. 


6400 


GAGING  STATION 


7400 


1 


7800 


MORRIS  CREEK 


Figure  8.— Topographic  map  of  IVIorris  Creek 
watershed. 
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MORRIS  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1935-SEPTEMBER  1936. 


DAY  OCT  NOV 

1 
2 

3 
4 
5 

6 

7 
8 

9 

10 


11 

12 

13  0.0183 

14  0.0478 

15  0.0480 

16  0.0480 

17  0.0514 

18  0.0635 

19  0.0625 

20  0.0560 

21  0.0583 

22  0.0566 

23  0.0550 

24  0.0535 

25  0.0535 

26  0.0535 

27  0.0535 

28  0.0535 

29  0.0518 

30  0.0498 

31   


Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


MORRIS  CREEK 


DAY 

OCT 

NOV 

1 

0 

1311 

0. 

1327 

2 

0 

1341 

0 

1296 

3 

0 

1402 

0 

1227 

4 

0 

1381 

0. 

1199 

5 

0 

1429 

0 

1194 

6 

0 

1401 

0 

1191 

7 

0. 

1401 

0. 

1172 

8 

0 

1401 

0. 

1107 

9 

0. 

1401 

0. 

1097 

10 

0. 

1401 

0. 

1085 

11 

0. 

1401 

0. 

1087 

12 

0. 

1401 

0. 

1087 

13 

0 

1401 

0. 

1092 

14 

0 

1401 

0. 

1132 

15 

0 

1410 

0. 

1155 

16 

0 

1384 

0. 

1170 

17 

0 

1381 

0. 

1175 

18 

0 

1397 

0. 

1186 

19 

0 

1569 

0. 

1201 

20 

0 

1727 

0. 

1216 

21 

0. 

1516 

0. 

1227 

22 

0 

1501 

0. 

1237 

23 

0 

1449 

0. 

1253 

24 

0. 

1421 

0. 

1279 

25 

0. 

1371 

0. 

1297 

26 

0 

1341 

0. 

1300 

27 

0 

1309 

0. 

1288 

28 

0 

1303 

0. 

1268 

29 

0. 

1285 

0. 

1247 

30 

0. 

1333 

0. 

1240 

31 

0 

1441 

Average  rate,  cfs  0.1407  0.1201 

Total  yield,  inches  0.622  0.514 

Average  annual  rate:  0.2608  cfs 

Total  annual  yield:  13.641  area  inches 

Peak  flow: 


DEC 

JAN 

0 

0488 

0.0566 

0 

0486 

0.0566 

0 

0486 

0.0566 

0 

0486 

0.0566 

0 

0486 

0.0566 

0 

0486 

0.0566 

0 

0486 

0.0566 

0 

0486 

0.0566 

0 

0486 

0.0566 

0 

0486 

0.0566 

0.0480  0.0566 
0.0480  0.0566 
0.0492 
0.0496 
0.0500 


0.0505  0.9548 

0.0509  0.9658 

0.0509  0.9658 

0.0509  0.9658 

0.0509  0.9658 

0.0509  0.9658 

0.0509  1.0032 

0.0509  1.0406 

0.0509  1.0780 

0.0509  1.0802 

0.0509  1.0739 

0.0501  1.0417 

0.0566  1.0125 

0.0566  0.9764 

0.0566  0.9426 

0.0566   

0.0507 
0.224 


DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER 


DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

0 

1201 

0 

1186 

0 

1186 

0 

161? 

0 

1494 

0 

1201 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1631 

0 

1540 

0 

1206 

0 

1186 

0 

1286 

0 

1631 

0 

1461 

0 

1196 

0 

1186 

0 

1374 

0 

1631 

0 

1421 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1457 

0 

1631 

0 

1302 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1523 

0 

1631 

0 

1196 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1463 

0 

1631 

0 

1211 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1347 

0 

1631 

0 

1191 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1321 

0 

1631 

0 

1313 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1321 

0 

1599 

0 

1399 

0 

1186 

0. 

1186 

0 

1347 

0. 

1566 

0 

1511 

0 

1186 

0. 

1186 

0 

1381 

0. 

1533 

0 

1499 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1391 

0. 

1500 

0 

1649 

0 

1253 

0 

1186 

0. 

1405 

0. 

1467 

0 

2514 

0 

1278 

0. 

1186 

0.  1419 

0. 

1434 

0 

3703 

0 

1291 

0. 

1186 

0.  1433 

0 

1401 

0 

3978 

0 

1278 

0. 

1186 

0. 1447 

0 

1401 

0 

3225 

0 

1199 

0. 

1186 

0. 1462 

0 

1401 

0 

2735 

0 

1186 

0. 

1186 

0. 1476 

0 

1385 

0 

2451 

0 

1186 

0 

1186 

0.  1490 

0 

1381 

0 

2839 

0 

1186 

0. 

1186 

0. 1504 

0 

1359 

0 

3617 

0 

1186 

0. 

1186 

0.  1518 

0 

1321 

0 

4079 

0 

1186 

0. 

1186 

0. 

1532 

0 

1306 

0 

3394 

0 

1186 

0. 

1186 

0. 

1546 

0 

1291 

0 

3011 

0 

1186 

0. 

1186 

0. 1560 

0 

1227 

0 

3092 

0 

1186 

0. 

1186 

0. 

1574 

0 

1223 

0 

3983 

0 

1186 

0. 

1186 

0. 

1588 

0 

1260 

0 

4318 

0 

1186 

0. 

1186 

0. 

1602 

0 

1211 

0. 

3790 

0 

1186 

0. 

1186 

0 

1186 

0. 

3323 

0 

1186 

0. 

1186 

0 

1186 

0 

3044 

0 

1186 

0. 

1186 

0 

1186 

0 

1202 

0. 

1186 

0. 

1434 

0 

1435 

0. 

2510 

0 

531 

0. 

524 

0. 

572 

0 

634 

1. 

073 

MAY  JUNE  JULY  AUG  SEPT 


0 

9528 

0 

5228 

0 

1927 

0 

1762 

0. 

1441 

1 

0316 

0 

5079 

0 

1873 

0 

1772 

0. 

1401 

1 

0653 

0 

4858 

0 

1780 

0 

1734 

0. 

1401 

1 
i 

AQ  Q  1 

U 

4646 

0 

1742 

0 

1691 

0. 

1487 

1 

1329 

0 

4516 

0 

1742 

0 

1661 

0. 

1520 

1 

1666 

0 

4264 

0 

1742 

0 

1641 

0. 

1429 

1 

2004 

0 

3965 

0 

1751 

0. 

1665 

0. 

1414 

1 

2342 

0 

3791 

0 

1941 

0 

1682 

0. 

1385 

1 

ib  /O 

0 

364 1 

0 

1883 

0 

1712 

0. 

1401 

1 

1838 

0 

3497 

0 

2245 

0 

1741 

0. 

1401 

1 

2376 

0 

3337 

0 

2122 

0 

1751 

0. 

1401 

1 

2883 

0 

3070 

0 

2088 

0 

1809 

0. 

1401 

1 

3721 

0 

2995 

0 

2054 

0 

1888 

0. 

1401 

i 

J  J  1  1 

u 

/y4  j 

0 

2008 

0 

2028 

0 . 

1401 

1 

4274 

0 

2933 

0 

1982 

0 

1801 

0. 

1401 

1 

3960 

0 

2953 

0 

2037 

0 

1766 

0. 

1401 

1 

3350 

0 

2963 

0 

2182 

0 

1741 

0. 

1397 

1 

2917 

0 

2963 

0 

2121 

0 

1633 

0. 

1341 

i 

■J 

A 

u 

zuuy 

u 

iOU  I 

0 . 

1311 

1 

1414 

0 

2806 

0 

1813 

0 

1631 

0. 

1291 

1 

0685 

0 

2667 

0 

1682 

0 

1631 

0. 

1291 

1 

0291 

0 

2515 

0 

1641 

0 

1605 

0. 

1291 

0 

9418 

0 

2419 

0 

1581 

0 

1571 

0. 

1291 

0 

8950 

0 

2302 

0 

1561 

0 

1581 

0. 

1346 

A 
\J 

0  J  1  D 

u 

0  1  Q  1 

Ziyi 

A 

u 

U 

1  A  1  1 

u . 

0 

7987 

0 

2147 

0 

1641 

0 

1631 

0. 

1292 

0 

7702 

0 

2061 

0 

1621 

0 

1621 

0. 

1257 

0 

7125 

0 

2160 

0 

1873 

0 

1607 

0. 

1250 

0 

6462 

0 

2116 

0 

1762 

0 

1591 

0. 

1222 

0 

6019 

0 

2008 

0 

1787 

0 

1548 

0. 

1280 

0 

5938 

0 

2088 

0 

1555 

1 

0704 

0 

3198 

0 

1866 

0 

1686 

0. 

1364 

4 

730 

1 

368 

0 

825 

0 

745 

0. 

583 

1936-SEPTEMBER  1937. 


MAY  JUNE  JULY  AUG  SEPT 


0 

.3130 

0 

.8247 

0 

2000 

0 

.  1511 

0 

1401 

0 

.3696 

0 

.7486 

0 

1955 

0 

.1511 

0 

1401 

0 

5001 

0 

.6754 

0 

1878 

0 

1511 

0 

1401 

0 

7069 

0 

6140 

0 

1787 

0 

1511 

0 

1401 

1 

.0069 

0 

.5724 

0 

1752 

0 

1511 

0 

1401 

1 

1309 

0 

.5299 

0 

2055 

0 

1511 

0 

1401 

1 

2261 

0 

5025 

0 

2003 

0 

1511 

0 

1479 

1 

2985 

0 

4897 

0 

2002 

0 

1511 

0 

1555 

1 

3693 

0 

4700 

0 

1962 

0 

1401 

0 

1451 

1 

4414 

0 

4517 

0 

1875 

0 

1401 

0 

1461 

1 

5251 

0 

4333 

0 

1835 

0 

1401 

0 

1446 

1 

6089 

0 

4149 

0 

1806 

0 

1401 

0 

1381 

1 

6297 

0 

3965 

0 

1820 

0 

1401 

0. 

1401 

1 

6738 

0.  3782 

0 

1811 

0 

1401 

0. 

1401 

1 

7051 

0 

3598 

0 

1756 

0 

1401 

0. 

1401 

1 

6986 

0. 3414 

0. 

1788 

0 

1401 

0. 

1401 

1 

6619 

0.3231 

0. 

1721 

0 

1401 

0. 

1401 

1 

6020 

0. 

3047 

0. 

1751 

0 

1401 

0. 

1401 

1 

5506 

0. 

2863 

0. 

1849 

0. 

1401 

0. 

1401 

1 

4932 

0.  2679 

0. 

1885 

0 

1401 

0. 

1384 

1 

4503 

0. 

2496 

0. 

1818 

0. 

1401 

0. 

1301 

1 

3610 

0 

2312 

0. 

1780 

0. 

1401 

0. 

1402 

1 

2964 

0 

2312 

0. 

1742 

0. 

1401 

0. 

1403 

1 

2863 

0. 

2294 

0. 

1691 

0. 

1401 

0. 

1257 

1 

2801 

0 

2124 

0. 

1598 

0. 

1401 

0. 

1263 

1 

2700 

0. 

2206 

0. 

1531 

0. 

1401 

0. 

1279 

1 

1930 

0. 

2221 

0. 

1511 

0. 

1401 

0. 

1291 

1 

0835 

0. 

2125 

0. 

1511 

0. 

1401 

0. 

1291 

1. 

0179 

0. 

2025 

0. 

1511 

0. 

1401 

0. 

1291 

1 

0138 

0. 

2002 

0. 

1511 

0. 

1401 

0. 

1291 

0 

9030 

0. 

1511 

0. 

1401 

1 

2473 

0. 

3866 

0. 

1774 

0. 

1430 

0. 

1379 

5. 

512 

1. 

653 

0. 

784 

0. 

632 

0. 

590 

5] 


MORRIS  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1937-SEPTEMBER  1938. 


DAY 

1 
2 
3 
h 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAE. 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

SEPT 

0 

1291 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0. 

1186 

0 

1290 

0 

1291 

0 

6530 

0. 

4337 

0 

1650 

0 

1135 

g 

1118 

0 

1291 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0. 

1186 

0 

1359 

0 

1291 

0 

6622 

0. 

4209 

0 

1550 

0 

1284 

u 

1  nR  T 

iUo  J 

0. 

1291 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0. 

1186 

0 

1541 

0 

1291 

0 

6191 

0. 

4080 

0 

1498 

0 

1259 

0 

0994 

0 

1291 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1450 

0 

1291 

0 

5843 

0. 

3951 

0 

1562 

0 

1273 

0 

0991 

n 

n 

u 

1186 

u 

i  i  OD 

u . 

1  1 

1  i  OD 

n 

1  "^R  1 
i  JO  i 

n 

u 

1  9  7Q 

n 
u 

J4  /  0 

0. 

3822 

0 

1571 

u 

1  9A  1 

g 

0949 

0. 

1291 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0. 

1186 

0 

1381 

0 

1211 

0 

5085 

0 . 

3693 

0 

1546 

0 

1213 

n 

noriQ 

0 

1291 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0. 

1186 

0 

1286 

0 

1165 

0 

4797 

Q 

3563 

Q 

1491 

0 

1164 

n 
u 

\Jv\)j 

0 

1291 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0. 

1186 

0 

1186 

0 

1168 

0 

4611 

0 

3498 

0 

1433 

0 

1212 

0 

1024 

0. 

1291 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0. 

1186 

0 

1186 

0 

1204 

0 

4599 

0 

3457 

0 

1391 

0 

1270 

0 

0976 

n 
\j  * 

n 

1  1  Rft 

n 

i  i  OD 

1  i  OD 

1  1  RA 

i  i  OD 

n 

1  1  Rft 

i  I  OD 

n 
u 

i  JUU 

u 

A  Q  ft  A 
*4y  04 

0 

3489 

0 

1363 

u 

1  1  Aft 
i  iDO 

Q 

09  35 

0. 

1291 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0. 

1186 

0 

1186 

0 

1381 

0 

5372 

Q 

3503 

Q 

139 1 

0 

1130 

Q 

no 

U  "  J  J 

0. 

1291 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1318 

0 

1797 

0 

5651 

n 
u 

1ARA 

j4  04 

0 

1090 

u 

0. 

1291 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1425 

0 

2313 

0 

5965 

0 

3332 

0 

1368 

0 

1062 

0 

0983 

0. 

1291 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1409 

0 

2651 

0 

6242 

0 

3017 

0 

1398 

0 

1077 

0 

0963 

u . 

1  9Q  1 

n 
u 

1  1 

i  ioD 

n 

u 

A 
U 

Jl  iOD 

u 

1  1 

i  i oD 

n 
U 

i  J70 

u 

ZO  J  i 

u 

DDDD 

Q 

2793 

g 

1362 

u 

1  HA  9 
iU4Z 

fl 

0. 

1291 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1377 

0 

3373 

0 

7257 

Q 

2613 

0 

1 308 

0 

0994 

0986 

0. 

1291 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1523 

0 

4622 

0 

8040 

n 

n 

u 

1  ?Q  7 

0 

0962 

n 

0. 

1291 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1420 

0 

6108 

0 

8049 

0 

2281 

0 

1269 

0 

0944 

0 

0981 

0. 

1291 

0. 

1201 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1403 

0 

7099 

0 

7704 

0 

2100 

0 

1270 

0 

0952 

0 

0991 

U . 

1  9Q  1 
i  Z  7  1 

u 

u 

1  1  ftA 

u 

i  i oD 

n 
u 

1  1  Rf^ 
i  i OD 

1  AAR 

u 

^^7  1  R 
D  /  i  0 

u 

7  A  7  <=; 

g 

1938 

0 

1284 

A 
U 

(IQ  1  Q 

g 

0. 

1291 

0 

1421 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1511 

0 

6283 

0 

7107 

0 

1 796 

0 

1271 

0 

0909 

g 

1004 

0. 

1291 

0 

1269 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1507 

0 

7715 

0 

6854 

0 

1762 

0 

1233 

0 

0862 

0 

0998 

0. 

1291 

0 

1245 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1480 

0 

8249 

0 

6544 

0 

1762 

0 

1235 

0 

0880 

g 

0983 

0. 

1291 

0 

1183 

0 

1186 

0 

1186 

0. 

1186 

0 

1411 

0 

7673 

0 

6375 

0 

1722 

0 

1182 

0 

0891 

0 

0994 

0. 

1291 

0 

1141 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1371 

0 

7266 

0 

6159 

0 

1655 

0 

1116 

0 

0891 

0 

0988 

0. 

1275 

0 

1176 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1321 

0 

6733 

0 

5528 

0 

1585 

g 

1076 

0 

0883 

g 

0989 

0. 

1247 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1301 

0 

6192 

0 

5004 

0 

1513 

0 

1072 

0 

0883 

0 

1000 

0. 

1231 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1301 

0 

5916 

0 

4874 

0 

1561 

0 

1087 

0 

0873 

0 

0982 

0. 

1221 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1291 

0 

5894 

0 

4724 

0 

1697 

0 

1025 

0 

0895 

0 

0978 

0. 

1206 

0. 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1291 

0 

6285 

0. 

4595 

0 

1699 

0 

0995 

0 

0905 

0 

1028 

0. 

1191 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1291 

0. 

4466 

0 

1005 

0 

0951 

0. 

1279 

0 

1202 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1186 

0 

1362 

0 

3987 

0 

5980 

0 

0 

1313 

0 

1039 

0 

0986 

0. 

565 

0 

514 

0 

524 

0 

524 

0 

473 

0 

602 

1 

705 

2 

643 

1 

174 

0 

580 

0 

459 

0 

422 

0.  1954  cfs 
10.186  area  inches 


MORRIS  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1938-SEPTEMBER  1939. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

1 

0. 

1053 

0. 

1251 

0. 

1226 

0 

1186 

0. 1111 

0. 

1021 

0 

2233 

0 

8928 

0 

2462 

0 

0806 

0 

1291 

2 

0. 

0994 

0. 

1186 

0. 

1221 

0. 

1186 

0.  1108 

0. 

1018 

0 

2928 

0 

9248 

0 

2513 

0 

0806 

0 

1239 

3 

0 

0993 

0. 

1186 

0. 

1203 

0 

1186 

0. 1104 

0. 

1015 

0 

3112 

0 

9568 

0 

2572 

0 

1041 

0 

1186 

4 

0 

0973 

0 

1301 

0. 

1194 

0 

1186 

0.1101 

0. 

1012 

0 

3293 

0 

9766 

0 

2430 

0 

1189 

0 

1186 

5 

0 

0994 

0. 

1188 

0. 

1191 

0 

1186 

0. 1098 

0. 

1008 

0 

3504 

0 

8759 

0 

2372 

0 

1291 

0 

1118 

6 

0 

0997 

0. 

1089 

0. 

1186 

0 

1186 

0.1095 

0. 

1005 

0 

3451 

0 

8323 

0 

2293 

0 

1291 

0 

1087 

7 

0 

1004 

0 

1092 

0. 

1186 

0 

1186 

0.1092 

0. 

1002 

0. 

3514 

0 

7883 

0 

2112 

0 

1341 

0 

1087 

8 

0 

0994 

0 

1087 

0 

1186 

0. 

1186 

0.1088 

0. 

0999 

0. 

3576 

0 

7518 

0 

1982 

0. 

1401 

0 

1087 

9 

0 

0994 

0 

1089 

0 

1186 

0 

1186 

0. 1085 

0. 

0996 

0. 

3639 

0 

7016 

0 

1912 

0 

1401 

0 

0988 

10 

0 

0994 

0 

1182 

0 

1186 

0 

1186 

0. 1082 

0. 

0992 

0. 

3702 

0 

6674 

0 

1892 

0 

1401 

0 

0905 

11 

0 

0994 

0 

1107 

0 

1186 

0 

1186 

0. 1079 

0. 

0989 

0. 

3764 

0 

6461 

0 

1892 

0 

1401 

0 

0905 

12 

0 

0994 

0 

1087 

0 

1186 

0 

1186 

0. 1075 

0. 

0986 

0. 

3827 

0 

5818 

0 

1892 

0 

1401 

0 

0986 

13 

0 

0994 

0 

1087 

0 

1186 

0 

1186 

0.1072 

0 

0983 

0 

3889 

0 

5704 

0 

1892 

0 

1401 

0 

0949 

14 

0.0994 

0 

1087 

0 

1186 

0 

1186 

0. 1069 

0 

0980 

0. 

3952 

0 

5469 

0 

1892 

0 

1341 

0 

0949 

15 

0 

0994 

0 

1087 

0 

1186 

0 

1186 

0. 1066 

0. 

0976 

0 

4015 

0. 

5449 

0 

1892 

0 

1239 

0 

0994 

16 

0 

0994 

0 

1087 

0 

1186 

0 

1186 

0. 1063 

0 

0973 

0 

4077 

0. 

5429 

0 

1962 

0 

1186 

0 

0994 

17 

0 

0994 

0 

1087 

0 

1186 

0 

1186 

0.1060 

0 

0970 

0 

4140 

0. 

5409 

0. 

1992 

0 

1186 

0 

0994 

18 

0 

0994 

0 

1087 

0 

1186 

0 

1156 

0.1056 

0 

0967 

0 

4203 

0 

5389 

0 

1892 

0 

1137 

0 

1041 

19 

0 

0994 

0 

1087 

0 

1186 

0. 

1152 

0. 1053 

0 

0964 

0 

4265 

0 

5370 

0 

1822 

0 

1087 

0 

1087 

20 

0 

0994 

0 

1087 

0 

1186 

0. 

1149 

0. 1050 

0 

0960 

0 

4328 

0 

5009 

0 

1701 

0 

1041 

0 

1054 

21 

0 

0994 

0 

1087 

0 

1186 

0. 

1146 

0. 1047 

0 

0957 

0 

4  390 

0 

4541 

0 

1631 

0 

0994 

0 

0994 

22 

0 

0994 

0 

1087 

0 

1186 

0. 

1143 

0. 1044 

0 

1086 

0 

5428 

0 

4119 

0 

1571 

0 

1043 

0 

0994 

23 

0 

0994 

0 

1087 

0 

1186 

0. 

1140 

0. 1040 

0 

1609 

0 

6147 

0 

3751 

0 

1461 

0 

1087 

0 

1041 

24 

0 

0994 

0 

1087 

0 

1186 

0. 

1136 

0. 1037 

0 

1731 

0 

6425 

0 

3567 

0 

1401 

0 

1087 

0 

1087 

25 

0 

0994 

0 

1087 

0 

1186 

0. 

1133 

0. 1034 

0 

1958 

0 

6736 

0 

3143 

0 

1341 

0 

1137 

0 

1041 

26 

0 

0994 

0 

1087 

0 

1186 

0. 

1130 

0.1031 

0 

1904 

0 

7086 

0 

2782 

0 

1239 

0 

1186 

0 

1059 

27 

0 

0994 

0 

1087 

0 

1186 

0. 

1127 

0. 1028 

0 

1712 

0 

7531 

0 

2488 

0 

1137 

0 

1239 

0 

1239 

28 

0 

1015 

0 

1087 

0 

1186 

0. 

1123 

0. 1024 

0 

1572 

0 

8047 

0 

2462 

0 

1087 

0 

1291 

0 

1218 

29 

0 

1074 

0 

1087 

0 

1186 

0. 

1120 

0 

1613 

0 

8367 

0 

2462 

0 

1041 

0 

1291 

0 

1226 

30 

0 

1090 

0 

1166 

0 

1186 

0. 

1117 

0 

1631 

0 

8627 

0 

2462 

0 

0994 

0 

1291 

0 

1121 

31 

0 

1441 

0 

1186 

0 

1114 

0 

1631 

0 

2462 

0 

1291 

0 

1041 

Average  rate,  cfs 

0 

1016 

0 

1116 

0 

1247 

0 

1163 

0. 1068 

0 

1201 

0 

4740 

0 

5595 

0 

1809 

0 

1216 

0 

1071 

Total  yield,  inches 

0 

449 

0 

477 

0 

551 

0 

514 

0.426 

0 

531 

2 

027 

2 

472 

0 

744 

0 

537 

0 

473 

Average  annual  rate: 

0 

.  1856 

cfs 

SEPT 

0.0952 
0.0905 
0.0905 
0.0905 
0.0931 

0. 1054 
0. 1179 
0. 1090 
0.0994 
0.0994 

0. 1101 
0. 1007 
0.  1022 
0.0994 
0. 1041 

0. 1087 
0. 1087 
0. 1087 
0. 1087 
0. 1087 

0. 1087 
0. 1087 
0. 1087 
0.  1050 
0.  1041 

0.0994 
0.0994 
0.0994 
0.0994 
0.0994 


0. 1028 
0.439 


Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


9.669  area  inches 


52 


MORRIS  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1939-SEPTEMBER  1940. 


DAY 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 

10 

11 
12 
13 
14 

15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 

Average  annual  rate 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


DAY 

I 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 

Average  annual  rate 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


OCT 

NOV 

DEC 

0 

1054 

0 

0949 

0 

0994 

0 

1290 

0 

0994 

0 

0994 

0 

1041 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0938 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0949 

0 

0994 

0 

0994 

0 

1176 

0 

0994 

0 

0994 

0 

1137 

0 

0994 

0 

0994 

0 

1087 

0 

0994 

0 

0994 

0 

1087 

0 

0994 

0 

0994 

0 

1041 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0949 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0905 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0949 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0994 

0_ 

0994 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0949 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0905 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0905 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0863 

0 

0994 

0 

0994 

0. 

0822 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0822 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0822 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0822 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0863 

0 

0994 

0 

0978 

0 

0992 

0 

0994 

0 

432 

0 

424 

0 

4  39 

0 

1529 

cfs 

7.959  area  inches 


MORRIS  CREEK  DISi 


OCT 

NOV 

DEC 

0 

0743 

0. 

0669 

0 

0669 

0 

0743 

0 

0699 

0 

0669 

0 

0827 

0. 

0705 

0 

0669 

0 

0783 

0 

0743 

0 

0669 

0 

0743 

0 

0743 

0 

0669 

0 

0743 

0 

0743 

0 

0669 

0 

0743 

0 

0769 

0 

0705 

0 

0765 

0 

0743 

0 

0743 

0 

0561 

0 

0705 

0 

0743 

0 

0783 

0 

0669 

0 

0705 

0 

0743 

0 

0669 

0 

0669 

0 

0743 

0 

0669 

0 

0669 

0 

0743 

0 

0669 

0 

0635 

0 

0705 

0 

0669 

0. 

0600 

0 

0669 

0 

0669 

0 

0600 

0 

0669 

0 

0669 

0. 

0600 

0 

0669 

0 

0669 

0. 

0600 

0 

0669 

0 

0669 

0. 

0600 

0 

0669 

0 

0669 

0. 

0600 

0 

0669 

0 

0669 

0. 

0600 

0 

0669 

0 

0699 

0 

0600 

0 

0669 

0 

0669 

0 

0600 

0 

0669 

0 

0669 

0 

0600 

0 

0669 

0 

0669 

0 

0600 

0 

0669 

0 

0669 

0 

0600 

0 

0899 

0 

0699 

0 

0600 

0 

0743 

0 

0669 

0 

0600 

0 

0705 

0 

0669 

0. 

0600 

0 

0669 

0 

0669 

0. 

0600 

0 

0669 

0 

0669 

0. 

0600 

0.0669 

0. 

0600 

0 

0720 

0 

0683 

0 

0635 

0 

318 

0 

292 

0 

280 

0 

2175 

cfs 

1 

381  area 

inches 

JAN 

FEB 

MAR 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0949 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0850 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0822 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0822 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0822 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0822 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0822 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0822 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0822 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0822 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0822 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0822 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0822 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0822 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0822 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0822 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0822 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0822 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0822 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0822 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0863 

0 

0994 

0 

0994 

0 

0958 

0 

0994 

0 

0994 

0 

1142 

0 

0994 

0 

0994 

0 

154  1 

0 

0994 

0 

0994 

0 

1936 

0 

0994 

0 

0994 

0 

2814 

0 

0994 

0 

4557 

0 

2 173 

0 

0994 

0 

4308 

0 

1892 

0 

0994 

0 

2018 

0 

0994 

0 

2354 

0 

0994 

0 

1043 

0 

1138 

0 

439 

0 

416 

0 

503 

,   CUBIC  FEET  PER  SECOND, 


JAN 

FEB 

MAR 

0 

0566 

0 

0535 

0 

0669 

0 

0535 

0 

0535 

0 

0669 

0 

0535 

0 

0535 

0 

0669 

0 

0535 

0 

0535 

0 

0669 

0 

0535 

0 

0535 

0 

0669 

0 

0535 

0 

0566 

0 

0635 

0 

0535 

0.  0600 

0 

0600 

0 

0535 

0.0600 

0 

0600 

0 

0504 

0 

0600 

0 

0600 

0 

0474 

0 

0600 

0 

0600 

0 

0474 

0. 

0600 

0 

0600 

0 

0474 

0. 

0600 

0 

0600 

0 

0504 

0.0600 

0 

0600 

0 

0535 

0.0600 

0 

0600 

0 

0535 

0 

0600 

0 

0600 

0 

0566 

0 

0600 

0 

0600 

0 

0600 

0 

0600 

0 

0600 

0 

0600 

0 

0600 

0 

0600 

0 

0600 

0 

0600 

0 

0600 

0 

0600 

0 

0600 

0 

0635 

0 

0600 

0 

0785 

0 

0669 

0 

0600 

0 

0671 

0 

0669 

0 

0600 

0 

0736 

0 

0669 

0 

0600 

0 

0705 

0 

0669 

0 

0600 

0 

0635 

0 

0669 

0 

0600 

0 

0600 

0. 

0669 

0 

0600 

0 

0635 

0 

0669 

0 

0600 

0. 

0669 

0 

0714 

0 

0600 

0 

0948 

0 

0566 

0. 

1087 

0 

0535 

0. 

1087 

0 

0557 

0 

0610 

0. 

0675 

0 

246 

0 

243 

0. 

298 

APR  MAY  JUNE 


0 

2622 

0 

4554 

0 

2462 

0 

2486 

0 

4554 

0 

2462 

0 

2312 

0 

4554 

0 

2419 

0 

2312 

0 

4784 

0 

2312 

0 

2242 

0 

5014 

0 

2678 

0 

2162 

0 

5119 

0 

2527 

0 

2162 

0 

5255 

0 

2300 

0 

2344 

0 

5255 

0 

2162 

0 

2957 

0 

5135 

0 

2092 

0 

3513 

0 

5014 

0 

1962 

0 

3513 

0 

4904 

(J 

1847 

0 

3603 

0 

4713 

0 

1762 

0 

3874 

0 

4554 

0 

1 762 

0 

4224 

0 

4554 

0 

1701 

0 

4444 

0 

4554 

0 

1571 

0 

4203 

0 

445 1 

0 

1511 

0 

3803 

0 

4234 

0 

1468 

0 

3944 

0 

4114 

0 

1372 

0 

4315 

0 

4018 

0 

1291 

0 

4724 

0 

3903 

0 

1401 

0 

4664 

0 

3714 

0 

1461 

0 

4554 

0 

3903 

0 

1355 

0 

4664 

0 

38 10 

0 

1291 

0 

4784 

0 

3603 

0 

1291 

0 

4784 

0 

3482 

0 

1291 

0 

4784 

0 

3288 

0 

1247 

0 

4784 

0 

3133 

0 

1 186 

0 

4784 

0 

3065 

0 

1186 

0 

4784 

0 

2822 

0 

1186 

0 

4664 

0 

2622 

0 

1186 

0 

2555 

0 

3767 

0 

4169 

0 

1725 

1 

611 

1 

842 

0 

738 

OCTOBER  1940-SEPTEMBER  1941 


APR  MAY  JUNE 


0 

1186 

0 

.8537 

0 

.5385 

0 

1137 

0 

.8868 

0 

.5385 

0 

1087 

0 

.8868 

0 

.5135 

0 

1087 

0 

.8537 

0 

.5255 

0 

1650 

0 

.8706 

0 

.4785 

0 

1456 

0 

.9377 

0 

.5014 

0 

1345 

1 

.0079 

0 

5135 

0 

1291 

1 

.  1208 

0 

5014 

0 

1291 

1 

1991 

0 

4894 

0 

1424 

1 

3442 

0 

4785 

0. 

1401 

1 

5224 

0 

4785 

0 

1482 

1 

6395 

0 

4785 

0 

1631 

1 

6886 

0 

4785 

0 

1549 

1 

6885 

0 

4785 

0 

1592 

1 

5453 

0 

4785 

0 

1631 

1 

4091 

0 

4665 

0 

1571 

1 

3222 

0 

4443 

0 

1511 

1 

2390 

0 

4443 

0 

1331 

1 

1399 

0 

4334 

0 

1331 

1 

0640 

0 

4114 

0 

1401 

0 

9729 

0 

4013 

0 

1511 

0 

9038 

0 

3903 

0 

2022 

0 

8706 

0 

3603 

0. 

2463 

0 

8057 

0 

3512 

0. 

3324 

0 

7897 

0 

3512 

0. 

4334 

0 

7746 

0. 

3324 

0. 

5505 

0 

7436 

0. 

3133 

0. 

6296 

0. 

7146 

0. 

3053 

0. 

6995 

0 

6564 

0. 

2961 

0. 

7746 

0 

6024 

0. 

2961 

0 

5635 

0. 

2319 

1. 

0522 

0. 

4356 

0. 

992 

4 

649 

1. 

863 

JULY  AUG  SEPT 


0 

1545 

0 

0873 

0. 

0905 

0 

1235 

0 

0905 

0.  0905 

0 

1186 

0 

0905 

0. 

0905 

0 

1186 

0 

0905 

0.0905 

0 

1137 

0 

0905 

0.0949 

0 

1087 

0 

0905 

0.0994 

0 

104 1 

0 

0867 

0. 

0994 

0 

0994 

0 

0846 

0. 

0994 

0 

0924 

0 

0822 

0 

0994 

0 

0822 

0 

0791 

0 

0994 

0 

0897 

0 

0787 

0 

0949 

0 

0863 

0 

0813 

0 

0993 

0 

0822 

0 

0822 

0 

0894 

0 

0822 

0 

0794 

0 

0863 

0 

0795 

0 

0743 

0 

0783 

0 

0743 

0 

074  3 

0 

0705 

0 

0711 

0 

0743 

0 

0669 

0 

0669 

0 

0783 

0 

0669 

0 

0669 

0 

0791 

0.0669 

0 

0680 

0 

0783 

0 

0669 

0 

0693 

0 

0802 

0 

0669 

0 

0783 

0 

0743 

0.0669 

0 

0743 

0 

0783 

0 

0669 

0 

0743 

0 

0822 

0 

0669 

0 

0818 

0 

0863 

0.0705 

0 

0864 

0 

0949 

0 

0743 

0 

0822 

0 

0955 

0 

0743 

0 

0845 

0.0905 

0.0743 

0 

0822 

0.  0905 

0 

0743 

0 

0852 

0.0905 

0 

0743 

0 

0905 

0 

0905 

0 

0894 

0 

0841 

0 

0816 

0 

395 

0 

371 

0 

349 

JULY  AUG  SEPT 


0 

.2873 

0 

.  1691 

0 

.1187 

0 

.2703 

0 

.  1691 

0 

.  1291 

0 

.2622 

0 

.  1691 

0 

.  1761 

0 

.2463 

0 

.1691 

0 

1631 

0 

2312 

0 

.1571 

0 

1631 

0 

2312 

0 

1571 

0 

1571 

0 

2312 

0 

1511 

0 

1511 

0 

2163 

0 

1511 

0 

1511 

0 

2163 

0 

1631 

0 

1451 

0 

2163 

0 

1821 

0 

1291 

0 

2092 

0 

1761 

0 

1341 

0 

2092 

0 

1691 

0 

1291 

0 

2092 

0 

1631 

0 

1291 

0 

2022 

0 

1571 

0 

1237 

0 

2022 

0 

1631 

0 

1237 

0 

2022 

0 

1631 

0 

1451 

0 

2022 

0 

1511 

0. 

1511 

0 

1892 

0 

1511 

0. 

1511 

0. 

2022 

0. 

1511 

0. 

1451 

0. 

2022 

0. 

1511 

0. 

1451 

0. 

1892 

0. 

1511 

0. 

1401 

0. 

1852 

0. 

1511 

0. 

1571 

0. 

1852 

0. 

1511 

0. 

1511 

0. 

1892 

0. 

1451 

0. 

1291 

0. 

2163 

0. 

1341 

0. 

1187 

0. 

2163 

0. 

1341 

0. 

1187 

0. 

2022 

0. 

1291 

0. 

1187 

0. 

1821 

0. 

1291 

0. 

1187 

0. 

1691 

0. 

1291 

0. 

1237 

0. 

1691 

0. 

1291 

0. 

1401 

0. 

1691 

0. 

1187 

0. 

2100 

0. 

1533 

0. 

1392 

0. 

928 

0. 

677 

0. 

595 

53 


MORRIS  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1941  -  SEPTEMBER  1942 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

U . 

1  0  on 

A 
U  . 

A 

i  i  Z  J 

A 

1  AO  A 

A 
U  . 

1  n9A 
i  uz  u 

A 
U  . 

Aft  ft  7 
UOo  / 

A 
U  . 

Aft  9  1 
Uo  Z  i 

A 
U 

A  ^A 
DU 

1. 

3640 

0. 

3010 

A 

U  . 

O  Q  1  A 

zy  iu 

0. 

2240 

2 

0 . 

loan 

izyu 

A 

1  n  A 

A 

119^ 
i  i  Z  J 

A 

1  A9n 
i  uzu 

A 

1  A9Q 

A 

AftA  9 
UoD  Z 

A 
U  . 

Aft  77 
Uo  J  / 

A 
U 

A  '^  ^  A 
D  DU 

1, 

3000 

0. 

3130 

A 

u . 

OQ1  A 

zy  iu 

0. 

2190 

3 

0 , 

1290 

A 

1  0  Q  A 

i  zy  u 

A 

i  iZ3 

A 

1  AT  1 

A 
U  . 

1  AO  Q 

iuz  y 

A 
U  . 

Aft  A  ^ 

A 
U . 

AQQ  T 

uy  y  J 

A 
U 

/■  /■  ft  A 

1, 

3130 

0. 

3010 

A 

u . 

O  7Q  A 

z  /yu 

0. 

2210 

4 

1  9  Q  n 

i  Z  7  U 

A 

1  9QA 

i  z  y  u 

A 

1  1  1 

i  1  1  J 

A 

1  AT  1 

A 

1  n9Q 

iUZ  7 

A 

AftA  ^ 

A 
U  , 

i  J  /  u 

A 
U 

/i  A  /i  A 

A 
U  . 

9  1  A 
JZ  1  U 

A 
U  . 

9  Q  AA 
Z  y  DU 

A 
U . 

9  70  A 

z  /y  u 

A 

2190 

5 

0. 

1400 

0 

1290 

0. 

1115 

0. 

1011 

0. 

1029 

0. 

0845 

0. 

2960 

0 

4330 

1. 

3640 

0. 

2790 

0. 

2700 

0. 

2190 

6 

U  . 

1  0  Q  n 

A 

1  *?  T  A 
i  Z  JD 

A 

i  i  i  J 

A 
U 

1  AA*? 
1  UUZ 

A 

1  A 

iU  J7 

A 

Aft  A9 
UO  DZ 

A 
U  . 

J  D  iU 

A 
U 

/i  A  A  A 

1. 

3210 

0. 

2670 

A 

u . 

9  ft  9  A 

zozU 

0. 

2190 

1 

u , 

A 

1  *?  Q  A 

i  zyu 

A 

1  1  Ac; 
i  iU  J 

A 

1  AA9 
iUUZ 

A 
U . 

iu  jy 

A 
U  . 

AQA  A 
uy  U4- 

A 
U . 

T  9  1 A 
JZ  JU 

A 
U 

7AA 
D  /  OU 

1. 

2460 

0. 

2620 

A 
U  . 

9  7Q  A 

z  /y  u 

0. 

2160 

8 

A 

u . 

1  0  Q  n 

A 

IOTA 
i  Z  Jo 

A 
U  . 

1  1  A  ^ 

A 
U 

uy  y  J 

A 
U . 

1  ATQ 

iu  jy 

A 

Aft  A9 
UoDZ 

A 
U . 

7  9  T  A 
JZ  JU 

A 
U 

7A  T A 
/  ^-  jU 

1. 

1390 

0. 

2620 

A 

u . 

9  7  A 

Z  /  DU 

0. 

2160 

9 

0 . 

1290 

0 

1  1  Q  t: 

1  io  J 

A 

1105 

A 
U 

AQ  Q  1 

A 

1  A  Q  Q 

lu  jy 

A 
U 

A  Q  /.  Q 

A 
U  . 

3900 

A 
U 

C  Q  AA 
OOUU 

1-  . 

A  Aft  A 
UUoU 

A 

U  . 

9  O  7  A 
ZO  /U 

0 . 

2700 

0 . 

2  240 

10 

0. 

1290 

0. 

1185 

0. 

1096 

0 

0993 

0. 

1048 

0 

0837 

0. 

4550 

0 

9370 

0. 

9370 

0. 

2700 

0. 

2650 

0. 

2270 

11 

0 . 

iz  Jo 

A 
U 

i  i->-) 

A 

iuyb 

A 

u 

AQQ  T 

uy  y  J 

A 
U  . 

1  AA  ft 

A 
U 

AS  T7 
Uo  J  / 

A 

R  9  A 

A 
U 

ft  7  A  A 
O  / DU 

0. 

9030 

0. 

2700 

A 
U 

9  7  Q  A 

z  /y  u 

0. 

2310 

12 

0 

1236 

A 
U 

1  AQ 

iUoo 

A 

iUOD 

A 
U 

AQQ  T 

uyyj 

A 
U 

1  A  R  7 

A 
U 

Aft  9 O 

Uo  zy 

A 

u 

A  9  Q  A 

ozy  u 

A 
U 

Q  A  Q  A 

0 

8210 

0. 

2700 

A 
U 

9  7  A  A 

z  /Uu 

0 

2540 

13 

0 

1290 

A 
U 

1  AQ^^ 
iUOD 

A 
U  . 

iUoo 

A 
U 

AQA  ft 

A 
U 

iu  jy 

A 
U 

Aft  9  Q 

Uo  zy 

A 

u 

I  1 

A 
U 

ft  T  7  A 
O  J  /U 

0 

7740 

0 

2590 

A 

u 

9  c:  /.  A 

z  Dm-U 

0 

2310 

1  A 

A 

u 

1  "x/t  n 
i  jhu 

A 
U 

1  Aft 
iUoD 

A 

1  A7A 

A 
U 

Aftl  7 

A 

AQQ 

A 

AR9  1 
uo  Z  i 

1 
I 

C\li  A  A 

A 
U 

ft  A  A 
O  U  D  u 

g 

6850 

Q 

Z  DHU 

A 
U 

9A  AA 

Zhou 

n 
u 

9  9A  A 
ZZM-U 

15 

0 

1400 

0 

1086 

0. 

1076 

0 

0904 

0. 

0993 

0 

0813 

1 

1200 

0 

8050 

0 

6290 

0 

2510 

0 

2390 

0 

2160 

16 

U 

1   A  n 

A 
U 

i  i  J  J 

A 
U 

1  A7A 

A 
U 

AQA  A 
uy  U'+ 

A 
U 

AQQ  "K 

uy  y  J 

A 
U 

Aftl  T 
Uo  i  J 

A 
U 

Q  '^7A 
y  J  /U 

A 
U 

ftft  A  A 
OODU 

0 

5500 

0 

2450 

A 
U 

9  7  1  A 
Z  J  iU 

0 

2160 

1 7 

U 

1  T/.  n 
UhU 

A 
U 

i  i  /  _) 

A 

1  AA  7 

A 

AQQ  1 

uyy  J 

A 
U 

1  A  '^7 

A 
U 

AftA 
UoU  J 

A 
U 

Q  A 
y  J  ju 

A 
U 

ft  7AA 
O  /  UU 

0 

5130 

0 

2390 

A 
U 

9  "l  1  A 
Z  J  i  U 

0 

2160 

1  Q 

io 

u 

iz  yu 

A 

U 

i  i  /  J 

A 
U 

1  AA7 

A 

AQQ  1 

uy  y  J 

A 
U 

1  n^7 

iUD  / 

A 
U 

AftA^ 
UO  U  J 

1 
L 

AAft  A 

uuou 

A 
U 

QA  7A 

yu  JU 

0 

5010 

0 

2390 

A 
U 

9  T  1  A 
Z  J  iU 

0 

2160 

19 

A 

u 

1  0  Q  A 

A 
U 

i  i  /  J 

A 
U 

1  AA7 

A 
U 

AQQ 

uy  y  J 

A 
U 

1  A  7 

A 
U 

A7Q7 

u  /  y  / 

A 
U 

Q  R  RA 
y  33U 

i 

AA  A  A 

u 

H  /  OU 

u 

A 
U 

9  "Xh  A 
Z  JM-U 

n 

91  An 

Z  1  DU 

20 

0 

1400 

0 

1165 

0 

1057 

0 

1002 

0 

1057 

0 

0789 

1 

0440 

1 

1310 

0 

4590 

0 

2310 

0 

2340 

0 

2160 

21 

A 

u 

A 
U 

i  iu 3 

A 
U 

1  A"^  7 

A 
U 

1  UUZ 

A 
U 

1  n  ^7 

iU  J  / 

A 
U 

u  / 

1 
1 

9  1  A 

J  Z  1 U 

1 
1 

TAA  A 

0 

4440 

0 

2240 

A 
U 

9  '\LC\ 
Z  jH-U 

0 

2160 

22 

0 

1236 

A 
(J 

i  iD3 

A 

u 

1  A  Q  7 

lU  J  / 

A 
U 

1  AA9 
iUUZ 

A 
U 

1  ATQ 

iu  jy 

A 
U 

A7ft  1 
U  /  o  i 

1 

RA  7A 
Do  /  U 

1 
i 

7  A  1  A 
/  D  i  U 

0 

4300 

0 

2700 

A 
U 

9  "^Q  A 

z  jy  u 

0 

2160 

23 

A 

u 

1  1  Q  C 

1  io^J 

A 
U 

i  i33 

A 

1  AA  fi 

A 
U 

1  AA9 
iUUZ 

A 
U 

1  AT  1 
iU  I  i 

A 
U 

A7ft  1 
U  /  o  i 

1 
1 

■^9  1  A 
jZ  lU 

1 

i 

Q  AQA 

y  oyu 

0 

4110 

0 

2620 

A 
U 

9  'Xli  A 
Z  J4-U 

0 

2160 

24 

0 

1236 

A 
U 

1  1  tr  R 
i  13  J 

A 

u 

1  AA  Q 

A 
U 

1  Al  1 
iU  i  i 

A 
U 

AQftA 

uy  om- 

A 
U 

A77  T 
U  /  /  J 

1 
i 

Aft  9  A 
UoZU 

9 

Z 

1  A7A 

iU  / u 

0 

2970 

0 

2540 

A 
U 

9  "^Q  A 

z  jy  u 

0 

2160 

25 

A 

u 

izVU 

A 

u 

1  1  c: 
i  i  j3 

A 
U 

1  AA  ft 

A 
U 

1  A  1  1 
iU  i  1 

A 
U 

AQ  A  A 
uy  DD 

A 
U 

A77'^ 
U  /  /  J 

A 
u 

ftft  AA 
OO  DU 

9 
Z 

1  A7A 
iU  /  u 

Q 

3800 

0 

2540 

A 
u 

9  A9A 
Z  u  ZU 

Q 

2160 

26 

0 

1185 

0 

1145 

0 

1039 

0 

1011 

0 

0948 

0 

0765 

0 

7890 

2 

.  1350 

0 

3800 

0 

2540 

0 

2310 

0 

2160 

27 

u 

loon 

A 

A 
U 

1  A  "^Q 

iu  jy 

A 

i  U 1  1 

A 

Aft 'in 

uo  JU 

A 

A7'^ft 
U  /  J  o 

Q 

AQQA 

D  7  "U 

2 

1070 

0 

3600 

0 

2620 

Q 

2240 

0 

2020 

28 

0 

1340 

0 

1145 

0 

1029 

0 

1011 

0 

0904 

0 

0758 

0 

6560 

1 

.9960 

0 

3510 

0 

2790 

0 

2310 

0 

1890 

29 

0 

1340 

0 

1135 

0 

1029 

0 

1020 

0 

0750 

0 

5760 

1 

.8120 

0 

3320 

0 

2910 

0 

2310 

0 

1890 

30 

0 

1290 

0 

1135 

0 

1029 

0 

1020 

0 

0750 

0 

4890 

1 

.6380 

0 

3130 

0 

2910 

0 

2310 

0 

1890 

31 

0 

1290 

0 

1020 

0 

1020 

0 

0742 

1 

.4980 

0 

2910 

0 

2240 

Average  rate. 

cfs 

0 

1300 

0 

1186 

0 

1075 

0 

0991 

0 

1019 

0 

0811 

0 

6979 

1 

1396 

0 

7476 

0 

.2665 

0 

2519 

0 

2168 

Total  yield, 

inches 

0 

574 

0 

507 

0 

475 

0 

438 

0 

407 

0 

358 

2 

984 

5 

.035 

3 

196 

1 

177 

1 

113 

0 

927 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.3299  cfs 
17.191  inches 


MORRIS  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1942  -  SEPTEMBER  1943 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0 

2050 

0 

1890 

0 

1630 

0 

1320 

0 

1155 

0 

1086 

0 

1450 

0 

2820 

0 

2020 

0 

1380 

0 

0913 

0.0742 

2 

0 

1890 

0 

1890 

0 

2090 

0 

1310 

0 

1086 

0 

1086 

0 

1760 

0 

2790 

0 

1890 

0 

1340 

0 

0913 

0  0690 

3 

0 

1890 

0 

1910 

0 

1690 

0 

1310 

0 

1086 

0 

1086 

0 

2020 

0 

2790 

0 

1760 

0 

1300 

0 

0904 

0. 0705 

4 

0 

1890 

0 

1890 

0 

1630 

0 

1300 

0 

1039 

0 

1086 

0 

2160 

0 

2870 

0 

1890 

0 

1290 

0 

0904 

0. 0705 

5 

0 

1890 

0 

1820 

0 

1630 

0 

1290 

0 

0993 

0 

1135 

0 

2390 

0 

2790 

0 

1890 

0 

1290 

0 

0904 

0. 0705 

6 

0 

1890 

0 

1770 

0 

1630 

0 

1310 

0 

0993 

0 

1086 

0 

2460 

0 

2870 

0 

1760 

0 

1290 

0 

0904 

0.0705 

7 

0 

1890 

0 

1770 

0 

1510 

0 

1310 

0 

0993 

0 

1086 

0 

2790 

0 

2790 

0 

1690 

0 

1290 

0 

0904 

0.0742 

8 

0 

1890 

0 

1770 

0 

1510 

0 

1310 

0 

0993 

0 

1290 

0 

2790 

0 

2620 

0 

1630 

0 

1236 

0 

0896 

0. 0781 

9 

0 

1890 

0. 

1760 

0 

1570 

0 

1310 

0 

0993 

0 

1400 

0 

2390 

0 

2590 

0 

1630 

0 

1225 

0 

0896 

0.0765 

10 

0 

1900 

0 

1660 

0 

1510 

0 

1310 

0 

0993 

0 

1390 

0 

2310 

0 

2570 

0 

1570 

0 

1185 

0 

0896 

0. 0727 

11 

0 

1930 

0 

1660 

0 

1500 

0 

1290 

0 

1002 

0 

1380 

0 

2160 

0 

2540 

0 

1570 

0 

1135 

0 

0887 

0.0720 

12 

0 

1950 

0 

1660 

0 

1490 

0 

1290 

0 

1002 

0 

1360 

0 

1950 

0 

2390 

0 

1570 

0 

1125 

0 

0887 

0. 0727 

13 

0 

1950 

0 

1660 

0 

1490 

0 

1290 

0 

1011 

0 

1360 

0 

2160 

0 

2310 

0 

1630 

0 

1086 

0 

0887 

0.0720 

14 

0 

1950 

0 

1660 

0 

1480 

0 

1290 

0 

1011 

0 

1360 

0 

2490 

0 

2280 

0 

1890 

0 

1086 

0 

0887 

0.0705 

15 

0 

1890 

0 

1660 

0 

1470 

0 

1290 

0 

1020 

0 

1360 

0 

2870 

0 

2240 

0 

1950 

0 

1185 

0 

0887 

0.0705 

16 

0 

1890 

0 

1660 

0 

1450 

0 

1290 

0 

1020 

0 

1360 

0 

3050 

0 

2240 

0 

1850 

0 

1165 

0 

0879 

0.0705 

17 

0 

1890 

0. 

1660 

0 

1450 

0 

1267 

0 

1029 

0 

1360 

0 

3130 

0 

2160 

0 

1820 

0 

1145 

0 

0821 

0.0668 

18 

0 

1890 

0 

1690 

0 

1440 

0 

1267 

0 

1029 

0 

1360 

0 

3060 

0 

2160 

0 

1690 

0 

1115 

0 

0993 

0.0668 

19 

0 

1890 

0 

1850 

0. 

1430 

0 

1256 

0 

1039 

0 

1360 

0 

3010 

0 

2130 

0 

1630 

0 

1096 

0 

0829 

0.0705 

20 

0 

1890 

0, 

1790 

0 

1420 

0 

1246 

0 

1039 

0 

1360 

0 

2960 

0 

2090 

0 

1630 

0 

1076 

0 

0781 

0.0705 

21 

0 

1890 

0 

1760 

0 

1420 

0 

1236 

0 

1048 

0 

1360 

0 

3010 

0 

1950 

0 

1570 

0 

1057 

0 

0781 

0.0727 

22 

0 

1890 

0 

1690 

0 

1410 

0 

1236 

0 

1048 

0 

1360 

0 

3050 

0 

1890 

0 

1570 

0 

1039 

0 

0781 

0.0742 

23 

0 

1890 

0 

1690 

0 

1400 

0 

1225 

0 

1057 

0 

1360 

0 

3230 

0 

1890 

0 

1570 

0 

1011 

0 

0781 

0.0742 

24 

0 

1890 

0. 

1760 

0 

1390 

0 

1215 

0 

1057 

0 

1360 

0 

3350 

0 

1760 

0 

1510 

0 

0993 

0 

0781 

0. 0742 

25 

0 

1830 

0 

1680 

0 

1380 

0 

1205 

0 

1067 

0 

1360 

0 

3410 

0 

1690 

0 

1510 

0 

9705 

0 

0805 

0.0742 

26 

0 

1760 

0 

1690 

0 

1380 

0 

1205 

0 

1067 

0 

1360 

0 

3320 

0 

1630 

0 

1510 

0 

0957 

0 

0781 

0.0781 

27 

0 

1820 

0 

1820 

0 

1360 

0 

1195 

0 

1076 

0 

1360 

0 

3130 

0 

1570 

0 

1510 

0 

0939 

0 

0781 

0.0781 

28 

0 

1890 

0 

1690 

0 

1350 

0 

1185 

0 

1076 

0 

1360 

0 

3130 

0 

1510 

0 

1510 

0 

0922 

0 

0781 

0.0821 

29 

0 

1890 

0 

1570 

0 

1340 

0 

1175 

0 

1360 

0 

2960 

0 

1510 

0 

1450 

0 

0922 

0 

0781 

0.0821 

30 

0 

1890 

0 

1560 

0 

1340 

0 

1175 

0 

1360 

0 

2820 

0 

1550 

0 

1400 

0 

0922 

0 

0781 

0,0805 

31 

0 

1890 

0 

1330 

0 

1165 

0 

1360 

0 

1680 

0 

0913 

0 

0781 

Average  rate 

cfs 

0 

1894 

0 

1733 

0 

1488 

0. 

1260 

0 

1037 

0 

1300 

0 

2691 

0 

2215 

0 

1669 

0 

1119 

0 

0851 

0.0733 

Total  yield. 

i  n  ch  e  s 

0 

837 

0 

741 

0 

657 

0 

557 

0 

414 

0. 

574 

1 

151 

0 

979 

0 

714 

0 

494 

0 

376 

0.  314 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.1502  cfs 
7.808  inches 
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MORRIS  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1943  -  SEPTEMBER  1944 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

n 
\j 

A  ^  ^ 
'+ J  J  J 

A 
U 

A  7Q 

A 
U. 

1  0  O  0 

0 . 

1187 

0 

1122 

2 

n 

u 

111  0^ 

A 
U 

J  i  J  J 

A 
U 

0  0  T  1 
ZZ  J  1 

A 

1187 

0 

1122 

3 

J  J  i  ^ 

A 
U 

JO  J  J 

A 
U 

0  1  A  "J 

Z  iO  J 

A 
U 

1135 

0. 

1122 

4 

0 

3324 

0 

6155 

0 

2163 

0. 

1135 

0. 

1122 

5 

0 

3663 

0 

6426 

0 

2092 

0 

1135 

0 

1106 

D 

u 

A 

u 

AO  Q  C 

0 

2022 

0 

1088 

0 

1096 

7 

A 

u 

A 
U 

79Q  7 

/  Z  7  / 

A 

u 

1983 

0 

1111 

0 

1088 

Q 
0 

u 

1  ClflQ 
lUOo 

A 
U 

DO  jD 

A 

u 

"7 AA  t; 

/Uo  J 

0 

1923 

0 

1135 

0 

1072 

9 

0 

1088 

0 

5894 

0 

6776 

0 

1892 

0 

1161 

0 

1057 

10 

0 

1041 

0 

6155 

0 

6296 

0 

1892 

0 

1161 

0 

1072 

1 1 
1 1 

U 

A 
U 

AA  9  1 

A 
U 

^  Q  Q  A 

0 

1923 

0 

1135 

0 

1088 

12 

Q 

0822 

u 

1  n/t  1 

A 
U 

A  7  1  A 
D  /  iO 

A 
U 

7  A  A 
J  /Do 

A 

1  Q  O  Q 

0 

1127 

0 

1088 

13 

Q 

0822 

u 

A 
U 

A 
U 

7A  A 

J  /OD 

A 

u 

A 

u 

lino 
i  i  ZZ 

0 

1088 

14 

0 

0822 

0 

0950 

0 

7446 

0 

5445 

0 

1792 

0 

1156 

0 

1088 

15 

0 

0822 

0 

0950 

0 

7897 

0 

4954 

0 

1691 

0 

1161 

0 

1096 

16 

0 

0822 

u 

A 
U 

A 
U 

HO  J^ 

A 

u 

1  A  T  1 
i  D  J  i 

A 

1135 

0 

1096 

1j 

0 

0822 

Q 

A 
U 

70  7  A 
/  7  /  D 

A 
U 

A 

u 

1  A  T  1 

A 

u 

LI 

0 

1096 

18 

0 

0994 

u 

A 

7  7 

/  JO  / 

A 

u 

/i  9  7  /■ 

A 
U 

i  J  /  i 

0 

1127 

0 

1122 

19 

0 

1041 

0 

0822 

0 

0706 

0 

3953 

0 

1511 

0 

1111 

0 

1122 

20 

0 

0822 

0 

0822 

0 

6645 

0 

3804 

0 

1511 

0 

1101 

0 

1106 

2 1 

0 

0822 

n 

U 

Oft  9  *? 

A 
U 

A9 9 

A 
U 

T  Am 

jDU  J 

1  A  A  1 
iHD  i 

0 

1101 

A 

1 106 

22 

0.0822 

u 

n7ft 

U  /  O  J 

A 
U 

'^ft  Q  A 

JO  7D 

A 
V 

1A  A  9 

u 

1  A  m 

0 

1111 

A 

u 

1096 

23 

n 

u 

U  /  f)  J 

A 
U 

7  A  A 

A 
U 

"5  1  7  O 

U 

1  1  "7  O 

0 

1117 

0 

1033 

24 

n 
U 

A 

u 

A  1 
JO  J  J 

A 

U 

1  "5  A  1 

0. 1151 

0 

1062 

25 

0 

1143 

0 

5375 

0 

2192 

0 

1320 

0 

1247 

0 

1044 

26 

n 
u 

1  9Q  1 

i  Z  7  1 

n 
u 

A 
U 

Z  /  7Z 

0 

1291 

0 

1351 

A 

u 

1  A 1 1; 
iUz  J 

27 

0 

1432 

0 

4894 

0 

2873 

0 

1291 

0 

1385 

Q 

1 U  i  z 

28 

0 

1863 

0 

4673 

0 

2752 

0 

1291 

0 

1284 

0 

1012 

29 

0 

3133 

0 

4443 

0 

2661 

0 

1263 

0 

1143 

0 

1012 

30 

0 

4334 

0 

4443 

0 

2541 

0 

1213 

0. 1117 

0 

1012 

31 

0 

555 

0.1187 

0. 

1122 

Average  rate. 

cf  s 

0 

5718 

0 

4713 

0 

1684 

0. 

1157 

0 

1082 

Total  yield, 

inches 

2 

526 

2 

015 

0 

744 

0 

513 

0 

463 

Averaee  annual  rate: 
Total  annual  vield: 


MORRIS  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER   1944  -  SEPTEMBER  1945 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0 

1088 

0 

1216 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1187 

0 

5014 

0 

3133 

0 

.2622 

0 

.  1291 

0 

.  1088 

2 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1237 

0 

.5255 

0 

.3053 

0 

.2541 

0 

.  1401 

0 

.  1088 

3 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1291 

0 

5505 

0 

.3133 

0 

.2392 

0 

1571 

0 

.  1088 

4 

0 

1088 

0 

1117 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1341 

0 

.5635 

0 

.3133 

0 

2312 

0 

1761 

0 

.  1088 

5 

0 

1057 

0 

3151 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1401 

0 

5766 

0 

3512 

0 

.2163 

0 

1511 

0 

1088 

6 

0 

1057 

0 

1268 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1451 

0 

6269 

0 

5014 

0 

2312 

0 

1511 

0 

1106 

7 

0 

1057 

0 

1268 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1511 

0 

6564 

0 

5255 

0 

2312 

0 

1631 

0 

1106 

8 

0 

1057 

0 

1166 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1571 

0 

6564 

0 

5385 

0 

2312 

0 

1511 

0 

1106 

9 

0 

1057 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1631 

0 

6705 

0 

5766 

0 

2241 

0 

1401 

0 

1106 

10 

0 

1088 

0 

1106 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1691 

0 

6564 

0 

6564 

0 

2241 

0 

1291 

0 

1106 

11 

0 

1106 

0 

1135 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1761 

0 

6564 

0 

6436 

0 

2241 

0 

1187 

0 

1106 

12 

c 

1106 

0 

1156 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1821 

0 

6296 

0 

6296 

0 

2163 

0 

1291 

0 

1106 

13 

0 

1106 

0 

1145 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1892 

0 

6296 

0 

6024 

0 

1892 

0 

1291 

0 

1106 

14 

0 

1106 

0 

1127 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1952 

0 

6296 

0 

5766 

0 

1892 

0 

1291 

0 

1106 

15 

0 

1106 

0 

1067 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

2022 

0 

5766 

0 

5265 

0 

1821 

0 

1237 

0 

1106 

16 

0 

1106 

0 

1067 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

2022 

0 

5505 

0 

4785 

0 

1761 

0 

1187 

0 

1135 

17 

0 

1106 

0 

1067 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

2092 

0 

5255 

0 

4553 

0 

1691 

0 

1187 

0 

1135 

18 

0 

1106 

0 

1067 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

2163 

0 

5014 

0 

4334 

0 

1631 

0 

1291 

0 

1187 

19 

0 

1106 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

2163 

0 

5014 

0 

4334 

0 

1631 

0 

1892 

0 

1106 

20 

0 

1106 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

2241 

0 

4665 

0 

4224 

0 

1631 

0 

1892 

0 

1106 

21 

0 

1106 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

2312 

0 

4553 

0.4334 

0 

1511 

0. 

1511 

0. 

1187 

22 

0 

1106 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

2312 

0 

4334 

0 

4114 

0 

1411 

0. 

1401 

0. 

1187 

23 

0 

1106 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

2392 

0 

4114 

0. 

3903 

0. 

1511 

0. 

1291 

0. 

1187 

24 

0 

1106 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

2463 

0 

3903 

0. 

3702 

0. 

1511 

0. 

1291 

0. 

1106 

25 

0 

1106 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1117 

0 

2541 

0 

3903 

0. 

3413 

0. 

1511 

0. 

1187 

0. 

1106 

26 

0 

1106 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0. 

1127 

0. 

2622 

0 

3603 

0. 

3233 

0. 

1511 

0. 

1187 

0. 

1106 

27 

0 

1106 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0. 

1088 

0 

1135 

0. 

2792 

0. 

3512 

0. 

3053 

0. 

1511 

0, 

1187 

0. 

1106 

28 

0 

1106 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0. 

1088 

0. 

1145 

0. 

2792 

0. 

3413 

0. 

2961 

0. 

1401 

0. 

1187 

0. 

1106 

29 

0 

1106 

0. 

1088 

0 

1088 

0. 

1088 

0. 

1156 

0. 

3702 

0. 

3324 

0. 

2961 

0. 

1291 

0. 

1187 

0. 

1135 

30 

0 

1106 

0. 

1088 

0. 

1088 

0 

1088 

0. 

1166 

0. 

4785 

0. 

3233 

0. 

2961 

0. 

1341 

0. 

1135 

0. 

1135 

31 

0 

1106 

0. 

1088 

0. 

1088 

0. 

1177 

0. 

3233 

0. 

1341 

0. 

1135 

Averaee  rate 

cf  s 

0 

1095 

0. 

1121 

0. 

1088 

0 

1088 

0. 

1088 

0. 

1101 

0. 

2105 

0. 

5086 

0. 

4353 

0. 

1863 

0. 

1365 

0. 

1118 

Total  yield, 

inches 

0 

484 

0. 

480 

0. 

481 

0. 

481 

0. 

434 

0. 

486 

0. 

900 

2. 

247 

1. 

861 

0. 

823 

0. 

603 

0. 

478 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 


0.1873  cfs 
9.758  inches 
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MORRIS  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1945 


-  SEPTEMBER  1946 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0 

1088 

0 

1187 

0. 

1088 

0, 

1088 

0. 

1088 

0, 

1088 

0 

2312 

0 

6436 

0. 

4114 

0. 

1892 

0. 

1187 

0. 

1135 

2 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0. 

1088 

0 

1088 

0. 

1088 

0. 

2392 

0 

6296 

0 

4334 

0, 

1892 

0. 

1187 

0. 

1041 

3 

0 

1088 

0 

1088 

0. 

1088 

0 

1088 

0. 

1088 

0. 

1088 

0 

2463 

0 

5766 

0 

4443 

0. 

1821 

0. 

1135 

0. 

1041 

4 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0. 

1088 

0 

1088 

0 

2541 

0 

5766 

0 

4334 

0. 

1821 

0. 

1135 

0. 

1088 

5 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0. 

1088 

0. 

1088 

0 

1088 

0 

2622 

0 

5766 

0. 

4114 

0. 

1761 

0. 

1135 

0. 

1041 

6 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

2703 

0 

5255 

0 

4114 

0. 

1631 

0. 

1135 

0. 

1041 

7 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

2792 

0 

5014 

0 

4013 

0. 

1631 

0 

1088 

0. 

1088 

8 

0 

1088 

0 

1041 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

2873 

0 

5014 

0 

4013 

0. 

1511 

0. 

1088 

0. 

1088 

9 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

2961 

0 

5135 

0 

3903 

0. 

1631 

0 

1041 

0. 

1088 

10 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

3053 

0 

4795 

0 

3903 

0. 

1631 

0 

0994 

0 

1088 

11 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

3133 

0 

4553 

0 

3512 

0 

1631 

0 

0994 

0 

1088 

12 

0 

1135 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

3233 

0 

4438 

0 

3603 

0. 

1511 

0 

1135 

0 

1088 

13 

0 

1187 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1135 

0 

3324 

0 

4224 

0 

3512 

0 

1451 

0 

1341 

0 

1088 

14 

0 

1187 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1187 

0 

3413 

0 

2013 

0 

3324 

0 

1401 

0 

1291 

0 

1088 

15 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1237 

0 

3512 

0 

3903 

0 

3133 

0 

1291 

0 

1237 

0 

1088 

16 

0 

1135 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1291 

0 

4334 

0 

3804 

0 

2961 

0 

1291 

0 

1187 

0 

1187 

17 

0 

1135 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1341 

0 

4785 

0 

3512 

0 

2961 

0 

1291 

0 

1135 

0 

1135 

18 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1401 

0 

5766 

0 

3324 

0 

2961 

0 

1291 

0 

1135 

0 

1135 

19 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1451 

0 

6024 

0 

3233 

0 

2792 

0 

1291 

0 

1135 

0 

1135 

20 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1511 

0 

6296 

0 

2792 

0 

2622 

0 

1291 

0 

1135 

0 

1135 

21 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1571 

0 

6296 

0 

2961 

0 

2622 

0 

1291 

0 

1088 

0 

1088 

22 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1631 

0 

6024 

0 

3053 

0 

2463 

0 

1291 

0 

1187 

0 

1088 

23 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1691 

0 

5766 

0 

3133 

0 

2312 

0 

1291 

0 

1237 

0 

1106 

24 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1761 

0 

5766 

0 

3133 

0 

2312 

0 

1401 

0 

1187 

0 

1187 

25 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1821 

0 

6024 

0 

2873 

0 

2312 

0 

1401 

0 

1187 

0 

1187 

26 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1892 

0 

6296 

0 

2622 

0 

2241 

0 

1401 

0 

1187 

0 

1135 

27 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1952 

0 

6856 

0 

2792 

0 

2153 

0 

1237 

0 

1135 

0 

1135 

28 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

2022 

0 

6856 

0 

4334 

0 

2163 

0. 1187 

0 

1135 

0 

1088 

29 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

2092 

0 

6856 

0 

3903 

0 

2022 

0 

1135 

0 

1135 

0 

1088 

30 

0 

1135 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

2163 

0 

6564 

0 

3903 

0 

1892 

0 

1187 

0 

1088 

0 

1135 

31 

0 

1187 

0 

1088 

0 

1088 

0 

2241 

0 

3903 

0 

1291 

0 

1088 

Average  rate, 

cf  s 

0 

1104 

0 

1090 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1088 

0 

1434 

0 

4461 

0 

4173 

0 

3172 

0 

1456 

0 

1145 

0 

1105 

Total  yield. 

inches 

0 

488 

0 

466 

0 

481 

0 

481 

0 

434 

0 

633 

1 

908 

1 

844 

0 

356 

0 

643 

0 

506 

0 

472 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 


0.1867  cfs 
9.712  inches 


MORRIS  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1946  -  SEPTEMBER  1947 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUi_. 

SEPT 

1 

0 

1510 

0 

1290 

0. 

1290 

0. 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

2140 

0. 

525 

0 

4010 

0. 

2160 

0 

1310 

0 

1205 

2 

0 

1185 

0 

1290 

0. 

1290 

0. 

1290 

0. 

1290 

0 

1290 

0 

2190 

0 

602 

0. 

3700 

0. 

2020 

0 

1310 

0 

1205 

3 

0 

1086 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

224 

0 

685 

0. 

3900 

0. 

2020 

0 

1290 

0 

1205 

4 

0 

1086 

0 

1290 

0. 

1290 

0 

1290 

0. 

1290 

0 

1290 

0 

229 

0 

805 

0. 

3510 

0 

1890 

0 

1400 

0 

1205 

5 

0 

1086 

0 

1290 

0 

1290 

0. 

1290 

0. 

1290 

0 

1290 

0 

234 

0 

837 

0. 

3230 

0. 

1890 

0 

1290 

0 

1205 

6 

0. 

1086 

0 

1290 

0. 

1290 

0 

1290 

0. 

1290 

0 

1290 

0 

239 

0 

903 

0. 

3130 

0. 

1890 

0 

1290 

0 

1205 

7 

0 

1185 

0 

1290 

0. 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

244 

0 

937 

0 

2960 

0 

1890 

0 

1290 

0 

1205 

8 

0. 

1185 

0 

1290 

0. 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

249 

0 

903 

0. 

2960 

0. 

1860 

0 

1310 

0 

1205 

9 

0. 

1086 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

254 

0 

870 

0 

2960 

0. 

1870 

0 

1400 

0 

1205 

10 

0 

1086 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

259 

0 

837 

0 

2620 

0 

1760 

0 

1690 

0 

1205 

11 

0 

1086 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

264 

0 

805 

0 

3130 

0 

1630 

0 

1400 

0 

1205 

12 

0 

1086 

0 

1290 

0. 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

269 

0 

837 

0 

3130 

0 

1570 

0 

1290 

0 

1205 

13 

0 

1086 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

274 

0 

837 

0 

3050 

0 

1510 

0 

1290 

0 

1205 

14 

0 

1086 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

279 

0 

837 

0 

2960 

0 

1510 

0 

1290 

0 

1205 

15 

0 

1086 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

380 

0 

870 

0 

2700 

0 

1510 

0 

1290 

0 

1205 

16 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1340 

0 

282 

0 

937 

0 

2460 

0 

1510 

0 

1290 

0 

1205 

17 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1390 

0 

313 

0 

870 

0 

2310 

0 

1510 

0 

1236 

0 

1205 

18 

0 

1236 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1440 

0 

313 

0 

837 

0 

2310 

0 

1510 

0 

1236 

0 

1205 

19 

0 

1236 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1490 

0 

323 

0 

805 

0 

2310 

0 

1510 

0 

1236 

0 

1205 

20 

0 

1236 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1540 

0 

370 

0 

774 

0 

2540 

0 

1450 

0 

1290 

0 

1205 

21 

0 

1236 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1590 

0 

411 

0 

723 

0 

2540 

0 

1510 

0 

1330 

0 

1205 

22 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1640 

0 

411 

0 

685 

0 

2540 

0 

1550 

0 

1236 

0 

1205 

23 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1690 

0 

390 

0 

656 

0 

2390 

0 

1510 

0 

1290 

0 

1205 

24 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1740 

0 

370 

0 

602 

0 

2310 

0 

1400 

0 

1236 

0 

1205 

25 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1790 

0 

351 

0 

576 

0 

2240 

0 

1320 

0 

1185 

0 

1205 

26 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1840 

0 

354 

0 

538 

0 

2240 

0 

1290 

0 

1185 

0 

1185 

27 

0 

1290 

0. 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1890 

0 

351 

0 

525 

0 

2310 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1185 

28 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1940 

0 

370 

0 

478 

0 

2310 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1185 

29 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1990 

0 

411 

0 

455 

0 

2310 

0 

1290 

0 

1225 

0 

1086 

30 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

2040 

0 

478 

0 

433 

0 

2240 

0 

1290 

0 

1205 

0 

1086 

31 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

2090 

0 

411 

0 

1290 

0 

1205 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0. 1208 
0.  534 


0. 1290 
0.552 


0. 1290 
0.570 


0. 1290 
0.570 


0.1290 
0.515 


0. 1509 
0.667 


0.3076 
1.315 


0.7224 
3.  192 


0.2777 
1.187 


0. 1597 
0.  706 


0. 1294 
0.572 


0.1195 
0.511 


Average  annual  rate:     0.2087  cfs 
Total  annual  yield:     10.891  inches 
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MORRIS  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  19A7-SEPTEMBER  1948. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

SEPT 

1 

0 

1086 

0. 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

2430 

0 

4230 

0 

9370 

0 

2460 

0 

1510 

0. 

1290 

2 

0 

1086 

Q 

1290 

0 

1290 

Q 

1290 

0 . 

1290 

0 

1290 

0 

2490 

0 

4290 

0 

9030 

0 

2460 

Q 

1  s  1  n 

i.  J  1  u 

0. 

1290 

3 

0 

1086 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1 290 

0 

2550 

0 

4  350 

0 

8370 

0 

2310 

0 

1510 

0. 

1290 

A 
H 

0 

1086 

0 

1290 

0. 

1290 

0 

1 290 

0 . 

1 290 

0 

1 290 

0 

26 10 

0 

4480 

0 

7430 

0 

2160 

Q 

1570 

0. 

1290 

5 

0. 1086 

0. 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 . 

1 290 

0 

1290 

0 

2670 

0 

5250 

0 

6850 

0 

2160 

0 

1 760 

0 . 

1290 

6 

0 

1086 

0 

1290 

0 

1290 

0. 

1290 

0. 

1290 

0 

1290 

0 

2730 

0 

5500 

0 

6290 

0 

2160 

0 

1570 

0. 

1290 

7 

0 

1086 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 . 

1 290 

0 

1290 

0 

2790 

0 

6290 

0 

5760 

0 

2190 

0 

1510 

0. 

1290 

3 

0 

1086 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 . 

1290 

0 

1290 

0 

2850 

0 

6560 

0 

5500 

0 

2190 

0 

1510 

0. 

1290 

9 

0 

1086 

0 

1290 

0 

1290 

0. 

1290 

0 . 

1290 

Q 

1290 

0 

29 10 

0 

6560 

0 

5250 

0 

2190 

Q 

1400 

0. 

1290 

10 

0 

1086 

0 

1290 

0 

1290 

0. 

1290 

0 . 

1290 

0 

1290 

0 

2970 

0 

6020 

0 

4780 

0 

2160 

0 

1400 

0 . 

1310 

11 

0 

1086 

0. 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0. 

1290 

0 

1290 

0 

3030 

0 

5500 

0 

4550 

0 

2160 

0 

1540 

0. 

1310 

1 2 

0 

1086 

0 . 

1290 

0 

129X) 

Q 

1290 

0 . 

1 290 

0 

1290 

0 

3090 

0 

5630 

0 

4550 

0 

2020 

g 

1540 

0. 

1340 

1 3 

0. 

1086 

0. 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 . 

1290 

0 

1290 

0 

3150 

0 

6290 

0 

4330 

0 

2020 

0 

1540 

0. 

1360 

14 

0 

1086 

0. 

1 290 

0 

1290 

Q 

1290 

0 . 

1290 

0 

1 350 

0 

32 10 

0 

6560 

0 

4110 

0 

1980 

0 

1400 

0. 

1400 

15 

0. 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 . 

1290 

0 

1410 

0 

3270 

0 

8370 

0 

3900 

0 

1890 

0 

1290 

0. 

1290 

16 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0. 

1290 

0. 

1290 

0 

1470 

0 

3330 

1 

1980 

0 

3600 

0 

1890 

0 

1290 

0. 

1290 

1 7 

0 

1290 

Q 

1290 

Q 

1 290 

0 

1290 

Q 

1 290 

0 

1530 

0 

3390 

I 

2380 

0 

3320 

0 

1820 

g 

1290 

0. 

1290 

18 

0. 

1290 

0. 

1290 

0 

1 290 

0. 

1290 

0 . 

1290 

Q 

1590 

0 

3450 

I 

2380 

0 

3130 

0 

1820 

g 

1400 

0. 

1400 

19 

0 

1290 

0 . 

1290 

0 

1290 

0 . 

1290 

0 . 

1290 

0 

1650 

0 

35 10 

I 

2380 

0 

3050 

0 

1890 

g 

1 340 

0. 

1450 

20 

0 

1290 

0 . 

1290 

Q 

1290 

Q 

1290 

0 . 

1290 

0 

1710 

0 

3570 

I 

4080 

0 

3050 

0 

1890 

g 

1290 

0. 

1400 

21 

0. 

1290 

0. 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0. 

1290 

0 

1770 

0 

3630 

1 

3640 

0 

4010 

0 

1760 

0 

1290 

0. 

1450 

22 

0. 

1290 

0 . 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 . 

1 290 

0 

1830 

0 

3690 

1 

2790 

0 

3510 

0 

1760 

g 

1 300 

0. 

1450 

23 

0 

1290 

0 . 

1290 

0 

1290 

0 . 

1 290 

0 . 

1290 

0 

1890 

0 

3750 

1 

2380 

0 

3130 

0 

1760 

0 

1290 

0. 

1450 

24 

0. 

1290 

0. 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 . 

1290 

0 

1950 

0 

3810 

1 

1980 

0 

3050 

0 

1760 

g 

1290 

0. 

1450 

25 

0. 

1290 

0 . 

1 290 

0 

1290 

0 . 

1 290 

0 . 

1290 

0 

20 10 

0 

3870 

I 

1980 

0 

2960 

0 

1760 

g 

1510 

0. 

1450 

26 

0. 

1290 

0. 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0. 

1290 

0 

2070 

0 

39  30 

1 

1580 

0 

2620 

0 

1630 

0 

1510 

0. 

1450 

27 

0. 

1290 

0. 

1290 

0 

1290 

0. 

1290 

0. 

1290 

0 

2130 

0 

3990 

1 

1980 

0 

2620 

0 

1630 

0 

1400 

0. 

1450 

28 

0. 

1290 

0 . 

1290 

0 

1290 

0 . 

1290 

0 . 

1290 

0 

2 190 

0 

4050 

1 

2380 

0 

2460 

0 

1660 

g 

1400 

0. 

1420 

29 

0 

1290 

0. 

1290 

0 

1290 

0. 

1290 

0. 

1290 

0 

2250 

0 

4110 

1 

1980 

0 

2390 

0 

1660 

0 

1400 

0. 

1420 

30 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0. 

1290 

0 

2310 

0 

4170 

1 

1200 

0 

2460 

0 

1570 

0 

1290 

0. 

1410 

31 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

2370 

1 

0080 

0 

1510 

0 

1290 

Average  rate 

cf  s 

0. 

1198 

0. 

1290 

0 

1290 

0. 

1290 

0. 

1290 

0 

1621 

0 

3300 

0 

9066 

0 

4514 

0 

1945 

0 

1424 

0. 

1362 

Total  yield, 

inches 

0. 

529 

0. 

552 

0. 

570 

0. 

570 

0. 

533 

0 

716 

1 

411 

4 

006 

1 

930 

0 

859 

0 

629 

0. 

582 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.2466  cfs 
11.150  area  inches 


MORRIS  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1948-SEPTEMBER  1949. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0 

1290 

0 

1340 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1630 

0 

9030 

0 

.8530 

0 

.2360 

0 

1760 

0 

.  1570 

2 

0 

1290 

0 

1400 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1780 

0 

8370 

0 

.8050 

0 

.2330 

0 

1760 

0 

.  1520 

3 

0 

1290 

0 

1340 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1890 

0 

8860 

0 

.7140 

0 

.2310 

0 

1720 

0 

.  1520 

4 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

2020 

0 

9550 

0 

.6560 

0 

.2280 

0 

1720 

0 

.  1520 

5 

0 

1510 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

2240 

0 

9370 

0 

.6020 

0 

.2260 

0 

1720 

0 

.1520 

6 

0 

1510 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

2360 

0 

8700 

0 

.5630 

0 

2240 

0 

1720 

0 

.  1520 

7 

0 

1510 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

3600 

0 

9030 

0 

5250 

0 

.2240 

0 

1760 

0 

.1520 

8 

0 

1510 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

3900 

0 

9030 

0 

5130 

0 

2240 

0 

1760 

0 

1520 

9 

0 

1510 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

5130 

0 

8370 

0 

4780 

0 

2240 

0 

1760 

0 

1520 

10 

0 

1510 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

5630 

0 

8370 

0 

4550 

0 

2160 

0 

1820 

0 

1520 

11 

0 

1450 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

6560 

0 

8860 

0 

4330 

0 

2160 

0 

1630 

0 

1520 

12 

0. 1360 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

7140 

0 

9370 

0 

4330 

0 

2020 

0 

1630 

0 

1590 

13 

0 

1360 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

1 

0790 

0 

9720 

0 

4030 

0 

1980 

0 

1630 

0 

1590 

14 

0. 

1570 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

1 

1040 

0 

9720 

0 

3900 

0 

1980 

0. 

1760 

0 

1590 

15 

0 

1890 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

1 

1290 

0 

9370 

0 

3700 

0 

1980 

0 

1760 

0 

1570 

16 

0. 

1570 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

1 

1540 

0 

9030 

0 

3600 

0 

1950 

0. 

1760 

0 

1560 

17 

0 

1510 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0. 

1290 

0 

1290 

1 

1790 

1 

2790 

0 

3510 

0 

1890 

0. 

1760 

0 

1560 

18 

0. 

1400 

0 

1290 

0. 

1290 

0 

1290 

0. 

1290 

0 

1290 

1 

2040 

1 

2790 

0 

3410 

0 

1890 

0. 

1760 

0 

1560 

19 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0. 

1290 

0 

1290 

1 

2290 

1 

2790 

0 

3230 

0 

1890 

0. 

1760 

0 

1560 

20 

0 

1290 

0 

1290 

0. 

1290 

0 

1290 

0. 

1290 

0 

1290 

1 

2540 

1 

3210 

0 

3130 

0 

1890 

0. 

1760 

0 

1560 

21 

0. 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0. 

1290 

0. 

1290 

0. 

1290 

1 

2600 

1. 

4520 

0 

3050 

0 

1890 

0. 

1690 

0. 

1420 

22 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0. 

1290 

0 

1290 

1 

2740 

1 

5440 

0 

2960 

0 

1890 

0. 

1690 

0. 

1420 

23 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

1. 

3290 

1 

5440 

0 

2960 

0 

1890 

0. 

1890 

0. 

1420 

24 

0. 

1290 

0 

1290 

0. 

1290 

0 

1290 

0. 

1290 

0. 

1290 

1. 

3390 

1. 

5210 

0 

2790 

0 

1890 

0. 

1760 

0. 

1420 

25 

0. 1290 

0 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0. 

1290 

0. 

1290 

1. 

3510 

1. 

4300 

0 

2620 

0. 

1890 

0. 

1630 

0. 

1420 

26 

0 

1290 

0. 

1290 

0. 

1290 

0 

1290 

0. 

1290 

0 

1290 

1 

.  1200 

1 

3430 

0 

2620 

0 

1890 

0 

1630 

0. 

1420 

27 

0 

1340 

0. 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0. 

1290 

0 

1290 

1 

.0820 

1 

2380 

0 

2460 

0 

1890 

0 

1630 

0. 

1420 

28 

0 

1400 

0. 

1290 

0. 

1290 

0 

1290 

0. 

1290 

0 

1290 

1 

.  1580 

1 

1580 

0 

2430 

0 

1890 

0 

1630 

0. 

1510 

29 

0. 

1400 

0. 

1290 

0. 

1290 

0. 

1290 

0. 

1290 

1 

.0440 

1 

0440 

0. 

2410 

0. 

1890 

0 

1630 

0. 

1510 

30 

0 

1400 

0. 

1290 

0 

1290 

0 

1290 

0. 

1290 

0 

.9550 

0 

9550 

0. 

2380 

0. 

1890 

0. 

1630 

0. 

1400 

31 

0 

1340 

0. 

1290 

0. 

1290 

0 

1290 

0 

9370 

0. 

1760 

0 

1630 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0. 1404 
0.620 


0. 1297 
0.555 


0.  1290 
0.570 


0. 1290 
0.570 


0.  1290 
0.515 


0. 1290 
0.570 


0.8543 
3.653 


1.0903 
4.817 


0.4183 
1.789 


0.2031 
0.897 


0. 1715 
0.758 


0. 1509 
0.645 


Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.2866  cfs 
15.959  area  inches 
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MORRIS  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1949-SEPTEMBER  1950. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

U  . 

o   0  n 

A 
U  . 

by  yu 

A 
U  , 

9  1  Qn 

z  lyu 

A 
U  . 

1  c:  7  A 

A 

1  A  lA 

2 

U . 

A 

b  JOU 

A 

9  1  m 
Z  1  jU 

A 

i  jbU 

A 

i4  iU 

3 

0. 

2390 

0. 

7140 

0. 

2110 

0. 

1550 

0. 

1430 

A 

0. 

2460 

0. 

7140 

0. 

2120 

0. 

1540 

0. 

1430 

5 

0 . 

2310 

0 

7140 

0 . 

2090 

0 . 

1 5  30 

0 . 

1430 

6 

0 

2310 

0 

6700 

0 

2020 

0 . 

1 520 

0 . 

14  30 

7 

U 

Z  J  iU 

u 

C  OQ  A 

bzyu 

u 

9n  on 
zuzu 

A 

u . 

A 

1  A  OA 

8 

0 

2310 

0 

6290 

0 

2120 

0. 

1490 

0. 

1400 

9 

0 

2310 

0 

5500 

0 

1980 

0. 

1470 

0. 

1400 

10 

0 

2460 

0 

5250 

A 

1990 

0 

1490 

0 . 

1400 

1 1 

U 

jy  UU 

A 

u 

jV  iU 

A 

u 

1  Q  7n 
i  y  /  u 

A 

u 

1  A  Qn 

A 

u . 

1  A  nn 

12 

n 
U 

/■Tin 

A 

u 

HuDU 

n 
u 

1  RQn 
i  oyu 

n 
u 

1 A 

n 
u 

1  A  nn 

i4UU 

13 

0 

5250 

0 

4550 

0 

I860 

0 

1480 

0 

1400 

14 

0 

6290 

0 

4330 

0 

1850 

0 

1450 

0 

1430 

15 

U 

7  1  /.  A 

u 

A 

u 

1  7Qn 
i  / yu 

A 
U 

1  A  A  n 

A 
U 

1  cinn 

i  JUU 

16 

U 

7  Q  Q  A 

A 
U 

T  Ann 

A 

u 

1  7  9n 
i  /  zu 

A 
U 

1  /,  /id 

A 
U 

1  A  ^n 

i  4  JU 

17 

o  /  uu 

A 
U 

1 7nn 
J  / uu 

n 
u 

1  AQn 
i  oyu 

n 
u 

1 A  Tn 

14  JU 

n 
u 

1  A  1  n 

18 

0 

9370 

0 

3510 

0 

1720 

0 

1430 

0 

1400 

19 

0 

9900 

0 

3320 

0 

1690 

0 

1480 

0 

1400 

20 

n 
U 

Q  7  on 
y  /  zu 

A 
U 

T 1  ^n 

3  1  JU 

n 
u 

1  AQn 
i  oy  u 

n 
u 

1 A  Qn 

n 

1 A  nn 

iM-UU 

2 1 

U . J / uu 

u 

Q  7  90 

A 
U 

n 

1  AQn 

i  D  7U 

n 

U 

1  AQO 

n 

U 

1420 

22 

n  A  1  1  n 

V , ^  X  lU 

u 

Q  70 

y  J  /  u 

A 
U 

9Q  An 
zy  Du 

n 
u 

1  AQn 
i  by  u 

n 
u 

1  A  /.  n 

n 
u 

1  A  9n 
i  H  zu 

23 

u 

A 
U 

9QAn 
Z  7  DU 

n 

U 

1  AQO 

1  oyu 

n 

U 

I H  jU 

n 

U 

1  A  90 
1  *4  zu 

24 

0.3900 

1 

0080 

0 

2790 

0 

1690 

0 

1450 

0 

1420 

25 

0.3510 

1 

0080 

0 

2700 

0 

1690 

0 

1430 

0 

1420 

26 

0. 3410 

1 

0080 

0 

2610 

0 

1690 

0 

1430 

0 

1400 

27 

0.3320 

0 

9720 

0 

2390 

0 

1690 

0 

1430 

0 

1400 

28 

0.3050 

0 

.9030 

0 

2310 

0 

1690 

0 

1430 

0 

1400 

29 

0.2960 

0 

.8370 

0 

.2280 

0 

1620 

0 

1430 

0 

1400 

30 

0.2620 

0 

.8050 

0 

.2250 

0 

1570 

0 

1430 

0 

1480 

31 

0 

.7740 

0 

1570 

0 

1430 

Average  rate,  cfs 

0 

.6380 

0 

4369 

0 

1840 

0 

1470 

0 

1420 

Total  yield,  inches 

2 

.821 

1 

.868 

0 

.811 

0 

650 

0 

607 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


MORRIS  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1950-SEPTEMBER  1951. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0. 

1470 

0. 

1400 

0 

1270 

0 

1270 

0. 

1270 

0 

1270 

0 

1270 

0 

7390 

0 

6900 

0 

2020 

0 

1540 

0 

1390 

2 

0. 

1470 

0 

1490 

0 

1270 

0 

1270 

0. 

1270 

0 

1270 

0 

1270 

0 

3690 

0 

6290 

0 

1970 

0 

1500 

0 

1390 

3 

0. 

1450 

0 

1410 

0 

1270 

0 

1270 

0. 

1270 

0 

1270 

0 

1270 

0 

7990 

0 

5760 

0 

1930 

0 

1680 

0 

1380 

4 

0. 

1440 

0. 

1400 

0 

1270 

0 

1270 

0. 

1270 

0 

1270 

0 

1270 

0 

8290 

0 

5300 

0 

1890 

0 

1950 

0 

1380 

5 

0. 

1430 

0. 

1380 

0 

1270 

0 

1270 

0. 

1270 

0 

1270 

0 

1320 

0 

8590 

0 

4960 

0 

1860 

0 

1720 

0 

1360 

6 

0. 

1450 

0 

1360 

0 

1270 

0 

1270 

0. 

1270 

0 

1270 

0 

1470 

0 

8890 

0 

4730 

0 

1810 

0 

1630 

0 

1340 

7 

0. 

1440 

0 

1360 

0 

1270 

0 

1270 

0. 

1270 

0 

1270 

0 

1690 

0 

9190 

0 

4200 

0 

1790 

0 

1490 

0 

1340 

8 

0. 

1440 

0 

1400 

0 

1270 

0 

1270 

0. 

1270 

0 

1270 

0 

1890 

0 

9490 

0 

4280 

0 

1760 

0 

1490 

0 

1340 

9 

0. 

1440 

0 

1340 

0 

1270 

0 

1270 

0. 

1270 

0 

1270 

0 

2160 

0 

9790 

0 

4050 

0 

1760 

0 

1480 

0 

1320 

10 

0. 

1430 

0 

1280 

0 

1270 

0 

1270 

0. 

1270 

0 

1270 

0 

2340 

1 

0090 

0 

3990 

0 

1780 

0 

1480 

0 

1300 

11 

0. 

1450 

0 

1310 

0 

1270 

0 

1270 

0. 

1270 

0 

1270 

0 

2160 

1 

0150 

0 

3740 

0 

1770 

0 

1450 

0 

1340 

12 

0 

1450 

0 

1330 

0 

1270 

0 

1270 

0. 

1270 

0 

1270 

0 

2130 

0 

9550 

0 

3560 

0 

1770 

0 

1430 

0 

1360 

13 

0. 

1440 

0 

1320 

0 

12  70 

0 

1270 

0. 

1270 

0 

1270 

0 

2280 

0 

9100 

0 

3350 

0 

1740 

0 

1410 

0 

1340 

14 

0. 

1440 

0 

1360 

0 

1270 

0 

1270 

0. 

1270 

0 

1270 

0 

2700 

0 

8700 

0 

3230 

0 

1710 

0 

1410 

0 

1320 

15 

0 

1450 

0 

1380 

0 

1270 

0 

1270 

0. 

1270 

0 

1270 

0 

2840 

0 

8430 

0 

3080 

0 

1690 

0 

1410 

0 

1310 

16 

0 

1480 

0 

1340 

0 

1270 

0 

1270 

0. 

1270 

0 

1270 

0 

2890 

0 

7990 

0 

3030 

0 

1610 

0 

1400 

0 

1330 

17 

0. 

1440 

0 

1320 

0 

1270 

0 

1270 

0. 

1270 

0 

1270 

0 

3190 

0 

7800 

0 

2910 

0 

1610 

0 

1400 

0 

1290 

18 

0. 

1440 

0 

1420 

0 

1270 

0 

1270 

0. 

1270 

0 

1270 

0 

3490 

0 

7800 

0 

2820 

0 

1590 

0 

1400 

0 

1270 

19 

0 

1440 

0 

1860 

0 

1270 

0 

1270 

0. 

1270 

0 

1270 

0 

3790 

0 

8050 

0 

2700 

0 

1570 

0 

1630 

0 

1260 

20 

0 

1430 

0 

1510 

0 

1270 

0 

1270 

0. 

1270 

0 

1270 

0 

4090 

0 

8270 

0 

2620 

0 

1610 

0 

1510 

0 

1260 

21 

0. 

1430 

0 

2310 

0 

1270 

0 

1270 

0. 

1270 

0 

1270 

0 

4390 

0 

8530 

0 

2590 

0 

1630 

0 

1470 

0 

1300 

22 

0. 

1430 

0 

1630 

0 

1270 

0 

1270 

0. 

1270 

0 

1270 

0 

4690 

0 

8900 

0 

2480 

0 

1710 

0 

1420 

0 

1310 

23 

0. 

1430 

0 

1440 

0 

1270 

0 

1270 

0. 

1270 

0 

1270 

0 

4990 

0 

9130 

0 

2420 

0 

1610 

0 

1380 

0 

1300 

24 

0. 

1400 

0. 

1360 

0 

1270 

0 

1270 

0. 

1270 

0 

1270 

0 

5290 

0 

9300 

0 

2340 

0 

1570 

0 

1380 

0 

1280 

25 

0 

1390 

0 

1320 

0 

1270 

0 

1270 

0. 

1270 

0 

1270 

0 

5590 

0 

9  300 

0 

2310 

0 

1540 

0 

1380 

0 

1270 

26 

0. 

1390 

0 

1300 

0 

1270 

0 

1270 

0. 

1270 

0 

1270 

0 

5890 

0 

9200 

0 

2250 

0 

1520 

0 

1380 

0 

1280 

27 

0.1510 

0 

1300 

0 

1270 

0 

1270 

0. 

1270 

0 

1270 

0 

6190 

0 

9000 

0 

2150 

0 

1510 

0 

1380 

0 

1290 

28 

0. 

1420 

0 

1290 

0 

1270 

0 

1270 

0. 

1270 

0 

-1270 

0 

6490 

0 

8760 

0 

2120 

0 

1560 

0 

1450 

0 

1320 

29 

0 

1390 

0 

1270 

0 

1270 

0 

1270 

0 

1270 

0 

6790 

0 

8370 

0 

2090 

0 

1630 

0 

1380 

0 

1380 

30 

0 

1380 

0 

1270 

0 

1270 

0 

1270 

0 

1270 

0 

7090 

0 

7890 

0 

2060 

0 

1660 

0 

1400 

0 

1290 

31 

0 

1430 

0 

1270 

0 

1270 

0 

1270 

0 

7430 

0 

1610 

0 

1450 

Average  rate, 

cfs 

0 

1436 

0 

1415 

0 

1270 

0 

1270 

0. 

1270 

0 

1270 

0 

3430 

0 

8680 

0 

3480 

0 

1700 

0 

1480 

0 

1320 

Total  yield. 

inches 

0 

634 

0 

605 

0 

561 

0 

561 

0. 

507 

0 

561 

1 

467 

3 

835 

1 

487 

0 

752 

0 

654 

0 

565 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.2330  cfs 
12.189  area  inches 
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MORRIS  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  195 l-SEPTE>ffiER  1952. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

0. 1290 

0 

1140 

0 

1200 

0 

1080 

0. 

1080 

0 

1000 

0 

0760 

1 

1120 

1 

0330 

0 

2960 

0 

2960 

0 

2390 

2 

0. 1300 

0 

1190 

0 

1190 

0 

1080 

0 

1080 

0 

1000 

0 

0770 

1 

3000 

0 

9510 

0 

2940 

0 

2750 

0 

2390 

3 

0. 1670 

0 

1200 

0 

1200 

0 

1080 

0 

1080 

0 

0990 

0 

0780 

1 

4660 

0 

8960 

0 

2910 

0 

2740 

0 

2360 

4 

0. 1630 

0 

1220 

0 

1200 

0 

1080 

0 

1080 

0 

0980 

0 

0820 

1 

5580 

0 

8110 

0 

2850 

0 

2670 

0 

2340 

5 

0. 1440 

0 

1190 

0 

1190 

0 

1080 

0 

1080 

0 

0970 

0 

0900 

1 

6000 

0 

7890 

0 

2790 

0 

2670 

0 

2310 

6 

0. 

1410 

0 

1190 

0 

1190 

0. 

1080 

0 

1080 

0 

0960 

0 

1090 

1 

5910 

0 

7430 

0 

2750 

0 

2700 

0 

2310 

7 

0. 

1350 

0 

1190 

0 

1180 

0 

1080 

0 

1070 

0 

0950 

0 

1630 

1 

5530 

0 

6700 

0 

2750 

0 

2670 

0 

2280 

8 

0. 

1340 

0 

1200 

0 

1180 

0 

1080 

0 

1070 

0 

0940 

0 

2050 

1 

5440 

0 

6020 

0 

2720 

0 

2740 

0 

2280 

9 

0. 

1350 

0 

1200 

0 

1180 

0 

1080 

0 

1070 

0 

0930 

0 

2470 

1 

4980 

0 

5760 

0 

2720 

0 

2650 

0 

2260 

10 

0. 

1340 

0 

1190 

0 

1180 

0 

1080 

0 

1070 

0 

0920 

0 

2890 

1 

4610 

0 

5550 

0 

2720 

0 

2770 

0 

2270 

11 

0. 

1310 

0. 

1290 

0 

1180 

0 

1080 

0. 

1070 

0 

0910 

0 

3310 

1 

4390 

0 

5380 

0 

2700 

0 

2620 

0 

2360 

12 

0 

1330 

0. 

1220 

0 

1180 

0 

1080 

0. 

1060 

0 

0900 

0 

3730 

1 

4610 

0 

5250 

0 

2720 

0 

2610 

0 

2310 

13 

0 

1320 

0 

1290 

0 

1180 

0 

1080 

0. 

1060 

0 

0890 

0 

4150 

1 

5480 

0 

4850 

0 

2670 

0 

2590 

0 

2290 

14 

0. 

1300 

0 

1270 

0 

1170 

0 

1080 

0. 

1060 

0 

0880 

0 

4570 

1 

6100 

0 

4530 

0 

2670 

0 

2540 

0 

2270 

15 

0 

1280 

0 

1240 

0 

1150 

0 

1080 

0. 

1060 

0 

0870 

0 

4990 

1 

6140 

0 

4440 

0 

2650 

0 

2540 

0 

2270 

16 

0 

1300 

0 

1220 

0 

1100 

0 

1080 

0 

1050 

0 

0860 

0 

5410 

1 

5810 

0 

4390 

0 

2620 

0 

2540 

0 

2250 

17 

0. 

1290 

0 

1220 

0 

1100 

0. 

1080 

0 

1050 

0 

0850 

0 

5830 

1 

4570 

0 

4280 

0 

2670 

0 

2540 

0 

2250 

18 

0. 

1270 

0 

1220 

0 

1100 

0. 

1080 

0 

1050 

0 

0840 

0 

6250 

1 

3210 

0 

3990 

0 

2690 

0 

2540 

0 

2220 

19 

0. 

1270 

0 

1250 

0 

1090 

0 

1080 

0 

1040 

0 

0830 

0 

6670 

1 

2380 

0 

3860 

0 

2740 

0 

2460 

0 

2190 

20 

0 

1280 

0 

1290 

0 

1090 

0. 

1080 

0 

1040 

0 

0820 

0 

7090 

1 

2510 

0 

3800 

0 

2750 

0 

2450 

0 

2160 

21 

0 

1280 

0 

1250 

0 

1100 

0 

1080 

0 

1040 

0 

0810 

0 

7510 

1 

2460 

0 

3760 

0 

2740 

0 

2450 

0 

2160 

22 

0. 

1270 

0 

1220 

0 

1090 

0 

1080 

0 

1040 

0 

0800 

0 

7930 

1 

2670 

0 

3740 

0 

2700 

0 

2450 

0 

2160 

23 

0 

1270 

0 

1200 

0 

1100 

0 

1080 

0 

1030 

0 

0790 

0 

8350 

1 

2750 

0 

3700 

0 

2690 

0 

2490 

0 

2160 

24 

0 

1260 

0 

1200 

0 

1090 

0 

1080 

0 

1030 

0 

0780 

0 

8770 

1 

2420 

0 

4110 

0 

2680 

0 

2460 

0 

2150 

25 

0 

1270 

0 

1190 

0 

1090 

0 

1080 

0 

1030 

0 

0770 

0 

9190 

1 

2100 

0 

3660 

0 

2660 

0 

2460 

0 

2150 

26 

0 

1250 

0. 

1190 

0 

1090 

0 

1080 

0. 

1020 

0 

0760 

0 

9610 

1 

1900 

0. 

3470 

0 

2650 

0 

2460 

0. 

2130 

27 

0 

1250 

0. 

1190 

0. 

1080 

0. 

1080 

0. 

1020 

0 

0780 

1 

0030 

1 

1900 

0. 

3320 

0 

2640 

0 

2430 

0. 

2090 

28 

0 

1250 

0. 

1190 

0 

1070 

0 

1080 

0. 

1020 

0 

0800 

1 

0450 

1 

1900 

0 

3230 

0 

2630 

0 

2420 

0. 

2090 

29 

0. 

1250 

0. 

1200 

0 

1090 

0 

1080 

0. 

1010 

0 

0900 

1 

0890 

1 

1780 

0. 

3170 

0 

2620 

0 

2430 

0. 

2090 

30 

0 

1220 

0. 

1190 

0 

1080 

0 

1080 

0 

0890 

1 

0370 

1 

1390 

0 

3170 

0 

2700 

0 

2400 

0. 

2050 

31 

0 

1200 

0 

1080 

0 

1080 

0 

0780 

1 

1010 

0 

2740 

0 

2390 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0. 1320 
0.582 


0. 1220 
0.519 


0.  1140 
0.502 


0. 1080 
0.477 


0.  1090 
0.435 


0.0880 
0.387 


0.5310 
2.270 


1.3690 
6.048 


0.5210 
2.228 


0.2720 
1.204 


0.2570 
1.134 


0.2230 
0.955 


Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.3200  cfs 
16.781  area  inches 


MORRIS  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1952-SEPTEMBER  1953. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN  FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0 

2150 

0 

1740 

0 

1470 

0 

1550 

0 

3900 

0.8730 

0.3280 

0 

1830 

0.  1580 

2 

0 

2150 

0 

1720 

0 

1470 

0 

1500 

0 

3340 

0.8700 

0.3130 

0 

2050 

0. 1570 

3 

0 

2120 

0 

1710 

0 

1470 

0 

1500 

0 

2970 

0.8730 

0.3010 

0 

1780 

0. 1620 

4 

0 

2110 

0 

1660 

0 

1470 

0 

1510 

0 

2970 

0.8960 

0.2940 

0 

1720 

0. 1570 

5 

0 

2110 

0 

1660 

0 

1430 

0 

1510 

0 

3450 

0.9100 

0.2820 

0 

1690 

0.  155a 

6 

0 

2110 

0 

1660 

0 

1410 

0 

1440 

0 

4110 

0.9370 

0.2750 

0 

1640 

0. 1540 

7 

0 

2090 

0 

1660 

0 

1400 

0 

1400 

0 

4660 

0.9790 

0.2670 

0 

1660 

0. 1540 

8 

0 

2080 

0 

1640 

0 

1400 

0 

1340 

0 

4350 

0.9760 

0.2610 

0 

1730 

0. 1510 

9 

0 

2040 

0 

1590 

0 

1400 

0 

0950 

0 

1290 

0 

4090 

0.9860 

0.2510 

0 

1690 

0. 1550 

10 

0 

2020 

0 

1580 

0 

1400 

0 

0970 

0 

1240 

0 

3720 

1.0010 

0.2700 

0 

1640 

0. 1540 

11 

0 

2020 

0. 

1590 

0 

1390 

0 

0980 

0 

1180 

0 

3560 

1 

0010 

0 

2540 

0 

1660 

0 

1570 

12 

0 

2020 

0 

1620 

0 

1350 

0 

0980 

0 

1140 

0 

3510 

0 

9760 

0 

2400 

0 

1660 

0 

1550 

13 

0 

1990 

0. 

1610 

0 

1350 

0 

0990 

0 

1100 

0 

3780 

0 

9480 

0 

2310 

0 

1660 

0 

1510 

14 

0 

1980 

0 

1610 

0 

1330 

0 

0990 

0 

1100 

0 

4110 

0 

8760 

0 

2190 

0 

1640 

0 

1510 

15 

0 

1980 

0. 

1610 

0 

1330 

0 

0990 

0 

1090 

0 

4530 

0 

8210 

0 

2190 

0 

1620 

0 

1540 

16 

0 

1980 

0 

1620 

0 

1330 

0 

1000 

0 

1180 

0 

.4890 

0 

7620 

0 

2130 

0 

1630 

0 

1510 

17 

0 

1980 

0 

1610 

0 

1330 

0 

1030 

0 

1260 

0 

5450 

0 

7050 

0 

2110 

0 

1620 

0 

1480 

18 

0 

1950 

0. 

1570 

0 

1330 

0 

1040 

0 

1200 

0 

6150 

0 

6510 

0 

2050 

0 

1630 

0 

1500 

19 

0 

1940 

0. 

1560 

0 

1300 

0 

1030 

0 

1290 

0 

7310 

0 

6020 

0 

2040 

0 

1630 

0 

1490 

20 

0 

1930 

0 

1550 

0 

1290 

0 

1040 

0 

1820 

0 

8370 

0 

5580 

0 

2010 

0 

1580 

0 

1430 

21 

0 

1930 

0. 

1520 

0 

1290 

0 

1040 

0 

2790 

0 

8830 

0 

5300 

0 

1980 

0 

1590 

0 

1390 

22 

0 

1890 

0. 

1500 

0 

1280 

0 

1020 

0 

3900 

0 

8930 

0 

5010 

0 

1910 

0 

1620 

0 

1430 

23 

0 

1860 

0. 

1490 

0 

1280 

0 

1030 

0 

5250 

0 

8800 

0 

4660 

0 

1890 

0 

1580 

0 

1490 

24 

0. 

1850 

0. 

1490 

0 

1280 

0 

1090 

0 

4660 

0 

8180 

0 

4460 

0 

1830 

0 

1570 

0 

1500 

25 

0 

1830 

0. 

1490 

0 

1270 

0 

1180 

0 

4460 

0 

8080 

0 

4280 

0 

1790 

0 

1570 

0 

1470 

26 

0. 

1820 

0. 

1490 

0. 

1260 

0 

1180 

0 

5280 

0 

8050 

0 

4110 

0 

1930 

0 

1570 

0 

1450 

27 

0. 

1810 

0. 

1490 

0. 

1260 

0 

1260 

0 

5280 

0 

8180 

0 

5900 

0 

1890 

0 

1570 

0. 

1450 

28 

0. 

1790 

0. 

1490 

0. 

1260 

0. 

1450 

0 

6430 

0 

8210 

0 

3740 

0 

1850 

0 

1570 

0. 

1480 

29 

0. 

1790 

0. 

1490 

0 

1660 

0 

5380 

0 

8400 

0. 

3560 

0 

1790 

0. 

1570 

0. 

1470 

30 

0 

1780 

0. 

1480 

0. 

1680 

0 

4660 

0 

8600 

0 

3370 

0 

1770 

0 

1560 

0. 

1450 

31 

0 

1740 

0. 

1590 

0 

8760 

0 

1770 

0. 

1550 

rate 

cfs 

0. 

1960 

0. 

1580 

0 

2490 

0 

5880 

0. 

7150 

0 

2280 

0. 

1650 

0. 

1510 

Leld, 

inches 

0. 

867 

0. 

677 

1 

065 

2 

597 

3. 

056 

1 

009 

0. 

728 

0. 

645 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 
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MORRIS  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1953-SEPTEMBER  1954. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

0 

1430 

0 

1520 

0. 

1290 

0. 

1160 

0 

1000 

0 

0930 

0 

0950 

0. 

1520 

0 

0910 

0 

0660 

0 

0500 

0 

0530 

2 

0. 

1450 

0. 

1570 

0. 

1290 

0 

1160 

0 

1000 

0 

0910 

0 

1090 

0. 

1510 

0 

0900 

0 

0680 

0 

0500 

0 

0470 

3 

0. 

1470 

0. 

1570 

0 

1290 

0 

1100 

0 

0990 

0 

0910 

0 

1190 

0 

1430 

0 

0940 

0 

0670 

0 

0500 

0 

0470 

4 

0 

1470 

0 

1500 

0 

1300 

0 

1100 

0 

0990 

0 

0900 

0 

1300 

0 

1400 

0 

0900 

0 

0630 

0 

0760 

0 

0450 

5 

0 

1440 

0. 

1560 

0 

1290 

0 

1100 

0 

0990 

0 

0900 

0 

1390 

0 

1390 

0 

0990 

0 

0630 

0 

0600 

0 

0420 

6 

0. 

1430 

0. 

1570 

0. 

1280 

0 

1100 

0 

0980 

0 

0900 

0 

1190 

0. 

1390 

0 

1040 

0 

0630 

0 

0530 

0 

0430 

7 

0. 

1430 

0. 

1470 

0. 

1280 

0 

1110 

0 

0980 

0 

0900 

0 

1190 

0 

1310 

0 

0970 

0 

0630 

0 

0540 

0 

0430 

8 

0 

1430 

0 

1410 

0. 

1270 

0 

1100 

0 

0980 

0 

0980 

0 

1350 

0 

1310 

0 

0920 

0 

0610 

0 

0530 

0 

0460 

9 

0 

1430 

0 

1410 

0. 

1260 

0 

1090 

0 

0980 

0 

1140 

0 

1340 

0 

1300 

0 

0960 

0 

0600 

0 

0530 

0 

0430 

10 

0. 

1410 

0. 

1420 

0. 

1270 

0 

1090 

0 

0980 

0 

1040 

0 

1390 

0 

1300 

0 

0920 

0 

0590 

0 

0570 

0 

0420 

11 

0 

1420 

0 

1430 

0. 

1240 

0. 

1090 

0 

0980 

0 

0980 

0 

1520 

0. 

1290 

0 

0900 

0 

0570 

0 

0570 

0 

0420 

12 

0. 

1420 

0. 

1450 

0. 

1240 

0. 

1090 

0 

0990 

0 

0960 

0 

1830 

0. 

1280 

0 

0890 

0 

0570 

0 

0590 

0 

0440 

13 

0 

1420 

0 

1410 

0 

1240 

0. 

1090 

0 

0990 

0 

0940 

0 

2490 

0. 

1260 

0 

0860 

0 

0570 

0 

0570 

0 

0430 

14 

0. 

1410 

0 

1400 

0 

1240 

0 

1080 

0 

0990 

0 

0930 

0 

2020 

0. 

1240 

0 

0890 

0 

0570 

0 

0530 

0 

0420 

15 

0 

1410 

0. 

1400 

0 

1240 

0. 

1080 

0 

0980 

0 

0910 

0 

1890 

0. 

1180 

0 

0900 

0 

0570 

0 

0550 

0 

0420 

16 

0. 

1410 

0. 

1410 

0. 

1240 

0. 

1080 

0 

0980 

0 

0920 

0 

1950 

0 

1160 

0 

0860 

0 

0530 

0 

0550 

0 

0420 

17 

0 

1410 

0 

1430 

0. 

1240 

0 

1080 

0 

0980 

0 

0930 

0 

2020 

0 

1140 

0 

0820 

0 

0550 

0 

0550 

0 

0430 

18 

0 

1400 

0. 

1380 

0. 

1240 

0 

1080 

0 

0980 

0 

0920 

0 

2020 

0 

1100 

0 

0800 

0 

0590 

0 

0550 

0 

0430 

19 

0. 

1400 

0 

1310 

0 

1220 

0 

1080 

0 

0980 

0 

0910 

0 

1910 

0 

1090 

0 

0780 

0 

0570 

0 

0530 

0 

0420 

20 

0. 

1420 

0. 

1300 

0 

1190 

0. 

1070 

0 

0980 

0 

0910 

0 

1780 

0 

1070 

0 

0750 

0 

0550 

0 

0530 

0 

0420 

21 

0 

1430 

0 

1350 

0. 

1180 

0. 

1060 

0 

0980 

0 

0910 

0 

1660 

0. 

1230 

0 

0740 

0 

0550 

0 

0560 

0 

0420 

22 

0. 

1420 

0 

1400 

0 

1160 

0. 

1060 

0 

0970 

0 

0910 

0. 

1620 

0 

1140 

0 

0740 

0 

0550 

0 

0590 

0 

0480 

23 

0 

1470 

0 

1390 

0 

1140 

0 

1070 

0 

0970 

0 

0910 

0. 

1610 

0 

1070 

0 

0730 

0 

0550 

0 

0530 

0 

0470 

24 

0 

1480 

0. 

1390 

0. 

1120 

0. 

1090 

0 

0970 

0 

0920 

0 

1610 

0 

1010 

0 

0730 

0 

0550 

0 

0550 

0 

0480 

25 

0. 

1420 

0. 

1390 

0. 

1100 

0. 

1070 

0 

0970 

0 

0910 

0 

1620 

0 

1020 

0 

0700 

0 

0600 

0 

0610 

0 

0460 

26 

0. 

1400 

0. 

1400 

0. 

1120 

0 

1040 

0 

0940 

0 

0900 

0 

1620 

0 

1010 

0 

0820 

0 

0650 

0 

0730 

0 

0460 

27 

0. 

1400 

0. 

1380 

0 

1160 

0. 

1050 

0. 

0930 

0 

0900 

0 

1620 

0 

0980 

0 

0810 

0 

0570 

0 

0700 

0 

0460 

28 

0 

1450 

0. 

1360 

0. 

1160 

0 

1070 

0. 

0930 

0 

0900 

0 

1760 

0 

0980 

0 

0730 

0 

0530 

0 

0770 

0 

0460 

29 

0 

1500 

0. 

1330 

0. 

1160 

0 

1070 

0 

0910 

0 

1590 

0 

0970 

0 

0680 

0 

0530 

0 

0680 

0 

0470 

30 

0 

1500 

0. 

1290 

0 

1150 

0 

1060 

0 

0900 

0 

1630 

0 

0970 

0 

0640 

0 

0520 

0 

0630 

0 

0470 

31 

0 

1490 

0 

1150 

0 

1030 

0 

0890 

0 

0940 

0 

0500 

0 

0580 

Average  rate 

cf  s 

0. 

1440 

0. 

1420 

0. 

1220 

0 

1080 

0 

0980 

0 

0930 

0 

1600 

0 

1190 

0 

0840 

0 

0580 

0 

0580 

0 

0450 

Total  yield. 

inches 

0. 

634 

0. 

607 

0. 

538 

0 

477 

0 

390 

0 

411 

0 

686 

0 

527 

0 

360 

0 

?.58 

0 

257 

0 

191 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.1030  cfs 
5.336  area  inches 


MORRIS  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1954-SEPTEMBER  1955. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0 

0468 

0 

0485 

0 

0434 

0 

0417 

0 

0401 

0 

2370 

0.2590 

0. 1165 

0 

0567 

0.0445 

2 

0 

0445 

0 

0479 

0 

0434 

0 

0417 

0 

0401 

0 

2240 

0.2460 

0.1115 

0 

0559 

0.0450 

3 

0 

0456 

0 

0479 

0 

0473 

0 

0417 

0 

0385 

0 

2110 

0.2510 

0. 1096 

0 

0534 

0.0445 

4 

0 

0528 

0 

0473 

0 

0509 

0 

0417 

0 

0380 

0 

2430 

0.2390 

0. 1057 

0 

0528 

0.0428 

5 

0 

0473 

0 

0473 

0 

0473 

0 

0417 

0 

0380 

0 

3050 

0.2290 

0.1029 

0 

0534 

0.0422 

6 

0 

0456 

0 

0473 

0 

0473 

0 

0417 

0 

0380 

0 

3600 

0 

2210 

0 

1011 

0 

0547 

0 

0422 

7 

0 

0456 

0 

0473 

0 

0462 

0 

0417 

0 

0401 

0 

3900 

0 

2160 

0 

0984 

0 

0566 

0 

0434 

8 

0 

0528 

0 

0473 

0 

0462 

0 

0417 

0 

0428 

0 

4010 

0 

2120 

0 

0975 

0 

0515 

0 

0428 

9 

0 

0485 

0 

0473 

0 

0462 

0 

0417 

0 

0465 

0 

4030 

0 

2090 

0 

0939 

0 

0534 

0 

0428 

10 

0. 

0486 

0 

0479 

0 

0468 

0 

0417 

0 

0522 

0 

4010 

0 

2060 

0 

0887 

0 

0491 

0 

0434 

11 

0.  0485 

0 

0566 

0 

0462 

0.0417 

0 

0456 

0 

4110 

0 

2040 

0 

0904 

0 

0485 

0 

0422 

12 

0.0491 

0 

0821 

0 

0462 

0.0417 

0 

0428 

0 

4220 

0 

1990 

0 

0837 

0 

0479 

0 

0422 

13 

0.0534 

0 

0566 

0 

0462 

0.0417 

0 

0473 

0 

4460 

0 

1950 

0 

0789 

0 

0528 

0 

0428 

14 

0.0491 

0 

0515 

0 

0450 

0 

0606 

0 

4370 

0 

2050 

0 

0773 

0 

0503 

0 

0428 

15 

0.0491 

0 

0626 

0 

0450 

0 

0633 

0 

4090 

0 

1890 

0 

0727 

0 

0479 

0 

0450 

16 

0.0491 

0 

0668 

0 

0450 

0 

0697 

0 

3950 

0 

2010 

0 

0705 

0 

0503 

0 

0473 

17 

0.0491 

0 

0522 

0 

0450 

0 

0870 

0 

3860 

0 

1830 

0 

0683 

0 

0540 

0 

0503 

18 

0.0491 

0 

0503 

0 

0450 

0 

0904 

0 

3700 

0 

1740 

0 

0676 

0 

0540 

0 

0579 

19 

0.0491 

0 

0479 

0 

0450 

0 

0781 

0 

3680 

0 

1690 

0 

0640 

0 

0509 

0 

0497 

20 

0.0491 

0 

0473 

0 

0450 

0 

0797 

0 

3600 

0 

1630 

0 

0661 

0 

0485 

0 

0497 

21 

0.0491 

0 

0473 

0 

0445 

0 

0887 

0 

3660 

0 

1580 

0 

0683 

0 

0485 

0 

0491 

22 

0.0491 

0 

0473 

0 

0445 

0 

0922 

0 

3490 

0 

1550 

0 

0676 

0 

0479 

0 

0509 

23 

0.0491 

0 

0473 

0 

0439 

0 

0870 

0 

3370 

0 

1490 

0 

0633 

0 

0479 

0 

0503 

24 

0.0503 

0 

0473 

0 

0450 

0 

1048 

0 

3390 

0 

1480 

0 

0676 

0 

0491 

0 

0676 

25 

0.0497 

0 

0473 

0 

04  34 

0.0375  0 

1670 

0 

3300 

0. 

1430 

0 

0750 

0 

0534 

0 

0735 

26 

0.0491 

0 

0462 

0 

0417 

27 

0.0485 

0 

0434 

0 

0417 

28 

0.0485 

0 

0417 

0 

0417 

29 

0.0485 

0 

0385 

0 

0417 

30 

0.0479 

0 

0428 

0 

0417 

31 

&'.0485 

0 

0417 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0.0487 
0.215 


0.0500 
0.214 


0.0448 
0.  198 


0 

0380 

0. 

1950 

0 

3170 

0. 

1380 

0 

0668 

0 

0491 

0 

0566 

0 

0380 

0. 

1450 

0 

2990 

0. 

1340 

0 

0606 

0 

0479 

0 

0509 

0 

0380 

0. 

1300 

0 

2850 

0. 

1215 

0 

0698 

0 

0473 

0 

0509 

0 

0411 

0. 

1450 

0 

2770 

0. 

1256 

0 

0690 

0 

0462 

0 

0522 

0 

0385 

0. 

1830 

0 

2700 

0. 

1225 

0 

0682 

0 

0445 

0 

0528 

0 

0380 

0 

2700 

0. 

0576 

0 

0439 

0. 

0806 

0 

3425 

0. 

1855 

0 

0796 

0 

0506 

0 

0486 

0. 

344 

1 

513 

0. 

793 

0 

352 

0 

223 

0 

208 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


60 


MORRIS  DISCHARGE,   CUBIC  FECT  PER  SECOND,  OCTOBER  1955  - 


SEPTEMBER  1956 


DAY  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 


1 
1 

U  .  U  J  z  o 

0 

0654 

n 
Z 

Q 

0654 

ri 
J 

U  •  KJDVJ 

0 

0654 

4 

0.0473 

0 

0654 

3 

0.0473 

0 

0654 

C 

0 

0  0473 

0 

0654 

7 

0  0473 

Q 

0654 

Q 
O 

0 . 0473 

0 

0654 

9 

0.0473 

0 

0654 

10 

0.0473 

0 

0654 

0.0473 

0 

0654 

1  z 

0  0473 

Q 

0683 

1  o 

0 . 0473 

0 

0668 

14 

0.0473 

0 

0654 

15 

0.0473 

0 

0647 

1  A 

U . UH  /  J 

Q 

0647 

i  / 

n  n/i  7 
u . /  J 

n 
u 

OA  A  7 
WDM-  / 

1  Q 

Lo 

n 
u 

0647 

19 

0.0821 

0 

0647 

20 

0.0821 

0 

0661 

Z  1 

U  .  U  /  O  X 

Q 

0676 

zz 

n  0797 

Q 

0626 

9  1 
Z  J 

0  0705 

0 

0485 

9A 

ZH- 

0.0697 

0 

0450 

25 

0.0697 

0 

0450 

26 

0 . 0705 

0 

0450 

27 

0.0705 

0 

0445 

28 

0.0654 

0 

0456 

29 

0.0654 

0 

0445 

30 

0.0654 

31 

0.0654 

ge  rate 

cfs 

0.0606 

yield , 

inches 

0 

251 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 


MORRIS  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

1 

0 

0633 

0.0668 

0 

.0586 

0 

0485 

0 

.0468 

2 

0 

0633 

0 

0653 

0 

0586 

0 

0479 

0 

.0522 

3 

0 

0647 

0 

0651 

0 

0586 

0.0468 

0 

.0547 

4 

0 

0470 

0 

0650 

0 

0544 

0 

0468 

0 

.0547 

5 

0 

0470 

0 

0650 

0 

0503 

0 

.0468 

0 

0547 

6 

0 

0654 

0 

0649 

0 

0491 

0 

.0468 

0 

.0547 

7 

0 

0647 

0 

0648 

0 

0491 

0 

.0468 

0 

.0553 

8 

0 

0654 

0 

0647 

0 

0491 

0 

0468 

0 

0579 

9 

0 

0661 

0 

0640 

0 

0491 

0 

0473 

0 

0534 

10 

0 

0661 

0 

0633 

0 

0491 

0 

0473 

0.0479 

11 

0 

0661 

0 

0633 

0 

0668 

0 

0473 

0 

0422 

12 

0 

0781 

0 

0633 

0 

0640 

0 

0522 

0 

0417 

13 

0 

0735 

0 

0640 

0 

0668 

0 

0572 

0 

0417 

14 

0 

0676 

0 

0626 

0 

0559 

0 

0479 

0 

0417 

15 

0 

0668 

0 

0626 

0 

0534 

0 

0473 

0 

0417 

16 

0 

0668 

0 

0626 

0 

0485 

0 

0468 

0 

0417 

17 

0 

0661 

0 

0633 

0 

0479 

0 

0468 

0 

0417 

18 

0 

0654 

0 

0633 

0 

0479 

0 

0468 

0 

0417 

19 

0 

0647 

0 

0586 

0 

0479 

0 

0468 

0 

0411 

20 

0 

0647 

0 

0586 

0 

0479 

0 

0468 

0 

0417 

21 

0 

0661 

0 

0586 

0 

0479 

0.0468 

0 

0422 

22 

0 

0668 

0. 

0586 

0 

0479 

0 

0468 

0 

0445 

23 

0. 

0697 

0 

0586 

0. 

0479 

0 

0468 

0 

0485 

24 

0 

0690 

0. 

0586 

0 

0479 

0 

0468 

0. 

0534 

25 

0 

0668 

0 

0586 

0. 

0479 

0 

0468 

0 

0781 

26 

0 

0720 

0 

0586 

0. 

0479 

0 

0468 

0. 

0528 

27 

0 

0712 

0 

0586 

0. 

0479 

0 

0468 

0. 

0668 

28 

0. 

0676 

0. 

0586 

0. 

0479 

0. 

0468 

0. 

0540 

29 

0. 

0661 

0. 

0586 

0. 

0479 

0 

0468 

30 

0. 

0661 

0. 

0586 

0. 

0479 

0. 

0468 

31 

0. 

0676 

0. 

0485 

0. 

0468 

ge  rate 

cfs 

0. 

0670 

0 

0619 

0. 

0516 

0 

0475 

0. 

0496 

yield , 

inches 

0. 

296 

0. 

265 

0. 

228 

0. 

210 

0. 

198 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 


MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0 

0434 

0 

0975 

0 

3390 

0 

2840 

0 

1020 

0 

0668 

0 

0661 

u 

A 
\J 

U7DD 

A 
U 

Q  0 
J  J  7  U 

0 

2720 

0 

0993 

U 

0640 

0 

0633 

Q 

0456 

nQ99 
u  7  z  z 

Q 

J  J  ?u 

0 

2610 

0 

0966 

A 
U 

UDDo 

0 

0633 

n 

U 

OA  7Q 

A 
U 

n«  7Q 

A 
U 

J  J  iU 

0 

2490 

0 

0939 

U 

Ubq-  / 

0 

0626 

Q 

Q 

UO  J  / 

A 
U 

'^'^AO 
J^M-U 

Q 

9Ann 

A 
U 

U 

Uo  iy 

A 
U 

At  A  A 
UD4U 

0 

0434 

0 

0813 

0 

3490 

0 

2290 

0 

0896 

0 

0612 

0 

0668 

n 

nA99 
UHZ  z 

A 
U 

nP9  1 
UCZ  1 

u 

^A70 

0 

2210 

0 

0870 

A 
U 

Afi  0 

Udzd 

0 

0640 

n 
u 

HA  1  7 

A 
U 

C\9. 9  1 
UO  Z  1 

u 

"^A  70 

0 

2110 

0 

0862 

A 
U 

A*;.  1  Q 

0 

0683 

n 
u 

OA  1  7 

A 
U 

Oft  "^A 

u 

"^A  70 

0 

2020 

0 

0837 

A 
U 

Uo  iz 

0 

0654 

Q 

OA  9  9 
v+z  z 

Q 

1  Oft  A 
J-UO  0 

Q 

J  J  0  U 

Q 

1910 

Q 

uo  ^  ± 

A 
U 

OAOA 
UOUD 

A 
U 

OAA  0 
U04U 

0 

0417 

0 

1330 

0 

3660 

0 

1860 

0 

0870 

0 

0633 

0 

0640 

0417 

1430 

Q 

3680 

0 

1790 

0 

0862 

A 
U 

OAA  7 

0 

0633 

Q 

0417 

0 

1430 
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0633 
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0 

280 

0 

277 

SECOND,  OCTOBER  1956  -  SEPTEMBER  1957 


MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0 

.0534 

0 

.0473 

0 

.2620 

0.7680 

0 

.2160 

0 

.  1205 

0 

.1115 

0 

.0540 

0 

.0599 

0 

.3120 

0.7280 

0 

.2110 

0 

.  1115 

0 

.0540 

0.0668 

0 

.3100 

0.6960 

0 

.2050 

0 

.1096 

0 

.0534 

0 

.0647 

0 

.2920 

0.6620 

0 

.  1096 

0 

.0540 

0,0742 

0 

.2920 

0.6480 

0 

.1086 

0 

0528 

0 

.0742 

0 

.2970 

0.6050 

0 

.1067 

0 

.0553 

0 

.0720 

0 

.3120 

0.5630 

0 

.1205 

0 

.1067 

0 

.0619 

0 

0697 

0 

3170 

0.5380 

0 

1135 

0.1048 

0 

0750 

0 
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0 

3320 
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.1067 

0 

1076 

0 

0676 

0 

0862 

0 

3540 

0.5160 

0 

1029 
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.1086 

0 

0606 

0 

0993 

0 

3720 

0.4780 

0 

1175 

0 

1076 

0 

0592 

0 

1175 

0 

3660 

0.4370 

0 

1165 

0 

1076 

0 

0572 

0 

1310 

0 

4550 

0.4220 

0 

1105 

0 

1067 

0 

0547 

0 

1510 

0 

6020 

0.3930 
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1086 
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0 

6790 
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0 

1096 

0 
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0 

0540 

0 
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0 
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1580 

0 
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0.3640 
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0 
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0 
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0 
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0.3390 
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1076 

0 

1185 

0 

0528 

0 

1420 

0 

7590 

0.3210 

0 

1067 

0 

1165 

0 

0528 

0 

1290 

0 

8150 

0.3120 

0. 

1086 

0 

1115 

0 

0528 

0. 

1400 

0. 

8310 

0.2990 

0. 

1105 

0. 

1105 

0 

0509 

0. 

1510 

0. 

8270 

0.2870 

0. 

1277 

0. 

1086 

0 

0503 

0. 

1690 

0. 
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0.2790 

0. 

1096 

0. 1086 

0. 
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0. 
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0. 
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0.2650 

0. 

1096 

0. 

1086 

0 

0497 

0.1520 

0. 
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0.2590 

0. 

1115 

0. 

1086 

0. 

0491 

0. 

1410 

0. 

8500 

0.2490 

0. 

1096 

0. 

1067 

0. 

0478 

0. 

1400 

0. 

8830 

0.2450 

0. 

1096 

0. 

1067 

0. 

0485 

0.1500 

0. 

8800 

0.2420 

0. 

1096 

0. 

1057 

0. 

0540 

0. 

1760 

0. 

8600 

0.2310 

0. 

1195 

0. 

1076 

0. 

0742 

0. 

2130 

0. 

8270 

0.2210 

0. 

1145 

0. 

1067 

0. 

0599 

0. 

7990 

0. 

1105 

0. 

0555 

0. 

5232 

0. 

5933 

0.4223 

0. 

1085 

0. 

245 

0. 

122 

?. 

621 

1.806 

0. 

464 

61 


MORRIS  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1957-SEPTEMBER  1958. 


DAY 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 
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0.2150  cfs 
11.249  area  inches 


MORRIS  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1958-SEPTEMBER  1959. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

1 

0. 

1290 

0 

1256 

0 

1086 

0 

0975 

0 

0966 

0 

0904 

0 

1105 

0 

2240 

0 

1500 

0 

0913 

0 

0572 

2 

0. 

1290 

0 

1246 

0 

1086 

0 

0975 

0 

0966 

0 

0904 

0 

1310 

0 

2190 

0 

1470 

0 

0887 

0 

0534 

3 

0. 

1290 

0 

1246 

0 

1086 

0 

0975 

0 

0975 

0 

0896 

0 

1290 

0 

2110 

0 

1430 

0 

0862 

0 

0540 

4 

0. 

1290 

0 

1236 

0 

1086 

0 

0975 

0 

0957 

0 

0887 

0 

1510 

0 

2040 

0 

1410 

0 

0854 

0 

0522 

5 

0. 

1290 

0 

1256 

0 

1086 

0 

0975 

0 

0957 

0 

0887 

0 

1670 

0 

1910 

0 

1420 

0 

0829 

0 

0509 

6 

0. 

1290 

0 

1236 

0 

1096 

0 

0966 

0 
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0 
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0 

1820 

0 
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0 

1400 

0 

0821 

0 

0503 

7 

0. 

1290 

0. 

1225 

0 

1105 

0 

0966 

0 

0975 

0 

0879 

0 

1490 

0 

1790 

0 

1390 

0 

0781 

0 

0509 

8 

0. 

1290 

0 

1215 

0 

1115 

0 

0948 

0 

0966 

0 

0879 

0 

1300 

0 

1810 

0 

1350 

0 

0789 

0 

0509 

9 

0. 

1290 

0 

1205 

0 

1145 

0 

0948 
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0948 

0 

0879 

0 

1205 

0 

1870 

0 

1310 

0 

0762 

0 
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10 

0 

1290 

0 

1205 

0 

1086 

0 

0966 

0 

0948 

0 

0870 

0 

1165 

0 

1910 

0 

1290 

0 

0720 

0 

0503 

11 

0. 

1290 

0 
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1300 

0 

0975 

0 
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0 

0854 

0 
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0 
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0 
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0948 

0 

0948 

0 

0904 

0 

1320 

0 

1910 

0 

1185 

0 

0668 

0 

0515 

14 

0. 

1290 

0 

1256 

0 

1057 

0 

0930 

0 

0939 

0 

0870 

0 

1420 

0 

1940 

0 

1185 

0 

0676 

0 

0522 

15 

0 

1290 

0 

1225 

0 

1057 

0 

0922 

0 

0975 

0 

0854 

0 

1340 

0 

1950 

0 

1185 

0 

0683 

0 

0509 

16 

0 

1290 

0 

1195 

0 

1067 

0 

0922 

0 

1236 

0 

0854 

0 

1205 

0 

1980 

0 

1135 

0 

0654 

0 

0503 

17 

0 

1290 

0 

1185 

0 

1067 

0 

0922 

0 

0993 

0 

0870 

0 

1165 

0 

1950 

0 

1115 

0 

0640 

0 

0479 

18 

0 

1277 

0 

1185 

0 

1067 

0 

0904 

0 

0948 

0 

0913 

0 

1135 

0 

1950 

0 

1086 

0 

0633 

0 

0619 

19 

0 

1277 

0 

1185 

0 

1057 

0 

0913 

0 

0939 

0 

0870 

0 

1086 

0 

1890 

0 

1076 

0 

0626 

0 

0668 

20 

0 

1277 

0 

1165 

0 

1068 

0 

0904 

0 

0939 

0 

0862 

0 

1067 

0 

1850 

0 

1039 

0 

0599 

0 

0705 

21 

0 

1277 

0 

1145 

0 

1048 

0 

0917 

0 

0930 

0 

0870 

0 

1029 

0 

1810 

0 

1020 

0 

0592 

0 

0559 

22 

0 

1277 

0 

1145 

0 

1048 

0. 

0929 

0 

0913 

0 

0904 

0 

1105 

0 

1820 

0 

1002 

0 

0566 

0 

0553 

23 

0 

1277 

0 

1145 

0 

1048 

0. 

0942 

0 

0904 

0 

0913 

0 

1330 

0 

1760 

0 

0957 

0 

0566 

0 

0566 

24 

0 

1277 

0 

1155 

0 

1048 

0.0955 

0 

0904 

0 

0904 

0 

1820 

0 

1670 

0 

0939 

0 

0566 

0 

0553 

25 

0 

1267 

0 

1145 

0 

1039 

0.0968 

0 

0904 

0 

0896 

0 

2090 

0 

1690 

0 

0913 

0 

0559 

0 

0547 

26 

0 

1267 

0 

1145 

0 

1039 

0. 

0980 

0 

0904 

0 

0913 

0 

2540 

0 

1680 

0 

9930 

0 

0553 

0 

0547 

27 

0 

1267 

0 

1115 

0 

1029 

0 

0993 

0 

0904 

0 

0904 

0 

2390 

0 

1970 

0 

1029 

0 

0540 

0 

0540 

28 

0 

1267 

0 

1086 

0 

1011 

0 

0993 

0 

0904 

0 

0904 

0 

2210 

0 

1720 

0 

1175 

0 

0540 

0 

0534 

29 

0 

1267 

0 

1086 

0 

0984 

0 

0984 

0 

0896 

0 

2210 

0 

1620 

0 

1011 

0 

0540 

0 

0534 

30 

0 

1267 

0 

1086 

0 

0984 

0 

0975 

0 

1057 

0 

2240 

0 

1570 

0 

0966 

0 

0540 

0 

0534 

31 

0 

1256 

0 

0984 

0 

0975 

0 

0913 

0 

1540 

0 

0553 

0 

0528 

rate 

cfs 

0 

1282 

0 

1187 

0 

1071 

0 

0954 

0 

0954 

0 

0893 

0 

1497 

0 

1866 

0 

1183 

0 

0674 

0 

0542 

ield. 

inches 

0 

566 

0 

507 

0 

473 

0 

422 

0 

381 

0 

394 

0 

640 

0 

825 

0 

506 

0 

298 

0 

240 

SEPT 

0.0528 
0.0540 
0.0534 
0.0522 
0.0509 

0.0509 
0.0515 
0.0503 
0.0515 
0.0509 

0.0509 
0.0503 
0.0503 
0.0522 
0.0633 

0.0566 
0.0547 
0.0540 
0.0705 
0.0654 

0.0592 
0.0566 
0.0619 
0.0586 
0.0676 

0.0683 
0.0592 
0.0592 
0.0579 
0.0572 


0.0564 
0.478 


Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.1056  cfs 
5.730  area  inches 
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MORRIS  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1959-SEPTEMBER  1960. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0 

0566 

0 

5340 

0 

0515 

0 

0509 

0 

0428 

0 

0365 

0 

0528 

0 

1760 

0 

1730 

0 

0676 

0 

0522 

0 

0503 

2 

0 

0566 

0 

0524 

0 

0522 

0 

0519 

0 

0434 

0 

0401 

0 

0515 

0 

1950 

0 

1640 

0 

0668 

0 

0468 

0 

0445 

3 

0 

0566 

0 

0534 

0 

0547 

0 

0509 

0 

0428 

0 

0380 

0 

0528 

0 

2180 

0 

1590 

0 

0668 

0 

0445 

0 

0479 

4 

0 

0566 

0 

0534 

0 

0534 

0 

0509 

0 

0428 

0 

0396 

0 

0606 

0 

2440 

0 

1520 

0 

0654 

0 

0417 

0 

0450 

5 

0 

0566 

0 

0534 

0 

0528 

0 

0509 

0 

0428 

0 

0417 

0 

0821 

0 

2590 

0 

1490 

0 

0654 

0 

0422 

Q 

0417 

6 

0 

0559 

0 

0534 

0 

0528 

0 

0509 

0 

0428 

0 

0445 

0 

1246 

0 

2720 

0 

1440 

0 

0654 

0 

0417 

0 

0375 

7 

0 

0579 

0 

0534 

0 

0528 

0 

0503 

0 

0422 

0 

0566 

0 

1560 

0 

2940 

0 

1450 

0 

0626 

0 

04 17 

0 

0340 

8 

0 

0566 

0 

0534 

0 

0503 

0 

0497 

0 

0503 

0 

0566 

0 

1890 

0 

3280 

0 

1430 

0 

0606 

0 

0422 

0 

0335 

9 

0 

0633 

0 

0534 

0 

0479 

0 

0491 

0 

0473 

0 

0437 

0 

2310 

0 

3510 

0 

1400 

0 

0599 

0 

0428 

0 

0345 

10 

0 

0599 

0 

0534 

0 

0515 

0 

0503 

0 

0434 

0 

0422 

0 

2530 

0 

3780 

0 

1300 

0 

0592 

0 

0428 

n 

11 

0 

0579 

0 

0574 

0 

0503 

0 

0497 

0 

0422 

0 

0411 

0 

2390 

0 

3970 

0 

1256 

0 

0586 

0 

0428 

0 

0321 

12 

0 

0559 

0 

0534 

0 

0503 

0 

0497 

0 

0417 

0 

0411 

0 

2160 

0 

4030 

0 

1205 

0 

0566 

0 

0439 

0 

0321 

13 

0 

0553 

0 

0491 

0 

0515 

0 

0491 

0 

0428 

0 

0401 

0 

2020 

0 

4010 

0 

1175 

0 

0553 

0 

0439 

0 

0321 

14 

0 

0553 

0 

0503 

0 

0528 

0 

0491 

0 

0417 

0 

0401 

0 

2020 

0 

3970 

0 

1135 

0 

0534 

0 

0422 

0 

0326 

15 

0 

0553 

0 

0534 

0 

0528 

0 

0491 

0 

0417 

0 

0401 

0 

1890 

0 

3860 

0 

1096 

0 

0528 

0 

0428 

0 

0326 

16 

0 

0553 

0 

0503 

0 

0522 

0 

0491 

0 

0417 

0 

0401 

0 

1760 

0 

3680 

0 

1076 

0 

0509 

0 

0445 

0 

0340 

17 

0 

0553 

0 

0503 

0 

0515 

0 

0491 

0 

0417 

0 

0401 

0 

1640 

0 

3540 

0 

1067 

0 

5030 

0 

0445 

0 

0350 

18 

0 

0547 

0 

0503 

0 

0515 

0 

0491 

0 

0417 

0 

0401 

0 

1690 

0 

3450 

0 

1011 

0 

0491 

0 

0439 

0 

0326 

19 

0 

0547 

0 

0503 

0 

0515 

0 

0491 

0 

0417 

0 

0396 

0 

1670 

0 

3350 

0 

0984 

0 

0479 

0 

0422 

0 

0317 

20 

0 

0547 

0 

0503 

0 

0515 

0 

0491 

0 

0406 

0 

0401 

0 

1890 

0 

3100 

0 

0948 

0 

049 1 

0 

041 1 

0 

0312 

21 

0 

0534 

0 

0566 

0 

0509 

0 

0491 

0 

0406 

0 

0417 

0 

2290 

0 

2960 

0 

0930 

0 

0528 

0 

0390 

0 

0321 

22 

0 

0534 

0 

0633 

0 

0509 

0 

0491 

0 

0411 

0 

0428 

0 

2490 

0 

2870 

0 

0913 

0 

0503 

0 

0468 

0 

0340 

23 

0 

0534 

0 

0612 

0 

0509 

0 

0491 

0 

0406 

0 

0445 

0 

2280 

0 

2700 

0 

0887 

0 

0479 

0 

0468 

0 

0331 

24 

0 

0534 

0 

0599 

0 

0528 

0 

0491 

0 

0406 

0 

0473 

0 

1950 

0 

2540 

0 

0845 

0 

0473 

0 

0445 

0 

0326 

25 

0. 

0534 

0 

0592 

0 

0522 

0 

0491 

0 

041 1 

0 

0497 

0 

1770 

0 

2420 

0 

0781 

0 

0479 

0 

0439 

0 

0326 

26 

0. 

0534 

0 

0566 

0 

0515 

0 

0473 

0 

0406 

0 

0633 

0 

1660 

0 

2320 

0 

0781 

0 

0479 

0 

0417 

0 

0326 

27 

0. 

0534 

0 

0553 

0 

0515 

0 

0422 

0 

0401 

0 

0720 

0 

1610 

0 

2220 

0 

0742 

0 

0468 

0 

0417 

0 

0350 

28 

0. 

0534 

0. 

0534 

0 

0515 

0 

0417 

0 

0396 

0 

0742 

0 

1590 

0 

2110 

0 

0727 

0 

0468 

0 

0422 

0 

0355 

29 

0. 

0534 

0. 

0515 

0 

0515 

0 

0417 

0 

0365 

0 

0612 

0 

1580 

0 

2010 

0 

0697 

0 

0468 

0 

0417 

0 

0365 

30 

0. 

0534 

0. 

0509 

0 

0515 

0 

0417 

0 

0572 

0 

1630 

0 

1890 

0 

0683 

0 

0468 

0 

0406 

0 

0365 

31 

0. 

0534 

0 

0515 

0 

0417 

0 

0547 

0 

1790 

0 

0491 

0 

0390 

Average  rate,  cfs 

0. 

0554 

0 

0538 

0 

0517 

0 

0483 

0 

0435 

0 

0468 

0 

1684 

0 

2901 

0 

1131 

0 

0546 

0 

0432 

0 

0356 

Total  yield,  inches 

0. 

245 

0 

230 

0 

228 

0 

214 

0 

174 

0 

207 

0. 

720 

1 

282 

0 

484 

0 

241 

0 

191 

0 

152 

Average  annual  rate:     0.0837  cfs 
Total  annual  yield:     4.368  area  inches 
Peak  flow: 


MORRIS  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1960-SEPTEMBER  1961. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0. 

0370 

0 

0503 

0 

0473 

0 

0445 

0 

0515 

0 

0385 

0 

0445 

0 

0509 

0 

.0837 

0 

.0805 

0 

0299 

0 

.0233 

2 

0. 

0380 

0 

0456 

0 

0473 

0 

0445 

0 

0479 

0 

0380 

0 

0612 

0 

0479 

0 

.0845 

0 

.0690 

0 

0294 

0 

.0225 

3 

0. 

0385 

0 

0479 

0 

0473 

0 

0445 

0 

0417 

0 

0380 

0 

0862 

0 

0522 

0 

.0879 

0 

.0579 

0 

0290 

0 

.0221 

4 

0. 

0396 

0 

0468 

0 

0473 

0 

0445 

0 

0417 

0 

0375 

0 

0984 

0 

0534 

0 

.0896 

0 

.0479 

0 

0290 

0 

.0221 

5 

0 

0406 

0 

0428 

0 

0473 

0 

0445 

0 

0417 

0 

0375 

0 

1086 

0 

0579 

0 

.0887 

0 

.0396 

0 

0290 

0 

.0218 

6 

0. 

0401 

0 

0428 

0 

0473 

0 

0445 

0 

0411 

0 

0380 

0 

1236 

0 

0547 

0 

.0957 

0 

0317 

0 

0285 

0 

.0221 

7 

0. 

0411 

0 

0434 

0 

0473 

0 

0445 

0 

0406 

0 

0380 

0 

1310 

0 

0528 

0 

.1002 

0 

0299 

0 

0285 

0 

.0221 

8 

0. 

0450 

0 

0439 

0 

0473 

0 

0445 

0 

0406 

0 

0375 

0 

1380 

0 

0599 

0 

1048 

0 

0294 

0 

0273 

0 

0240 

9 

0.0515 

0 

0445 

0 

0473 

0 

0445 

0 

0406 

0 

0375 

0 

1440 

0 

0566 

0 

1076 

0 

0312 

0 

0273 

0 

0248 

10 

0. 

0547 

0 

0450 

0 

0473 

0 

0462 

0 

0456 

0 

0375 

0 

1480 

0 

0503 

0 

1105 

0 

0317 

0 

0273 

0 

0244 

11 

0 

0515 

0 

0456 

0 

0473 

0 

0473 

0 

0462 

0 

0375 

0 

1500 

0 

0428 

0 

1175 

0 

0321 

0 

0256 

0 

0260 

12 

0 

0468 

0 

0456 

0 

0473 

0 

0473 

0 

0434 

0 

0370 

0 

1470 

0 

0462 

0 

1185 

0 

0317 

0 

0236 

0 

0273 

13 

0 

0456 

0 

0456 

0 

0473 

0 

0473 

0 

0417 

0 

0375 

0 

1360 

0 

0479 

0 

1215 

0 

0317 

0 

0233 

0 

0273 

14 

0 

0450 

0 

0456 

0 

0473 

0 

0473 

0 

0417 

0 

0417 

0 

1410 

0 

0509 

0 

1267 

0 

0312 

0 

0233 

0 

0281 

15 

0 

0434 

0 

0456 

0 

0473 

0 

0572 

0 

0417 

0 

0439 

0 

1430 

0 

0515 

0 

1277 

0 

0303 

0 

0233 

0 

0290 

16 

0 

0434 

0 

0462 

0 

0473 

0 

0509 

0 

0417 

0 

0473 

0 

1400 

0 

0522 

0 

1300 

0 

0299 

0 

0244 

0 

0303 

17 

0 

0434 

0 

0468 

0 

0473 

0 

0450 

0 

0411 

0 

0417 

0 

1155 

0 

0540 

0 

1330 

0 

0281 

0 

0248 

0 

0326 

18 

0 

0434 

0 

0468 

0 

0473 

0 

0428 

0 

0406 

0 

0390 

0 

0805 

0 

0559 

0 

1360 

0 

0273 

0 

0240 

0 

0355 

19 

0 

0434 

0 

0468 

0 

0473 

0 

0428 

0 

0406 

0 

0380 

0 

0705 

0 

0606 

0 

1410 

0 

0277 

0 

0233 

0 

0285 

20 

0 

0434 

0 

0462 

0 

0473 

0 

0428 

0 

0406 

0 

0380 

0 

0813 

0 

0612 

0 

1430 

0 

0277 

0 

0233 

0 

0236 

21 

0 

0434 

0 

0473 

0 

0473 

0 

0434 

0 

0406 

0 

0375 

0 

0862 

0 

0654 

0 

1490 

0 

0281 

0 

0233 

0 

0233 

22 

0 

0434 

0 

.0473 

0 

0473 

0 

0439 

0 

0406 

0 

0375 

0 

0781 

0 

0661 

0 

1500 

0 

0281 

0 

0233 

0 

0233 

23 

0 

0434 

0 

0473 

0 

.0473 

0 

0445 

0 

0401 

0 

0445 

0 

0765 

0 

0683 

0 

1510 

0 

0281 

0 

0233 

0 

0233 

24 

0 

0434 

0 

.0473 

0 

.0473 

0 

0445 

0 

0396 

0 

0534 

0 

0781 

0 

0727 

0 

1550 

0 

0281 

0 

0240 

0 

0233 

25 

0 

0439 

0 

0473 

0 

0473 

0 

0450 

0 

0396 

0 

0495 

0 

0837 

0 

0758 

0 

1570 

0 

0285 

0 

0252 

0 

0233 

26 

0 

0439 

0 

0473 

0 

0450 

0 

0456 

27 

0 

0439 

0 

0473 

0 

0445 

0 

0462 

28 

0 

0439 

0 

0473 

0 

0445 

0 

0462 

29 

0 

0445 

0 

0473 

0 

0445 

0 

0462 

30 

0 

0445 

0 

0473 

0 

0445 

0 

0468 

31 

0 

0445 

0 

0445 

0 

0485 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0.0438 
0.  194 


0.0462 
0.  198 


0.0468 
0.207 


0.0456 
0.201 


0.0396 
0.0396 
0.0396 


0.0418 
0.  167 


0 

0434 

0 

0887 

0 

0781 

0 

1590 

0 

0285 

0 

0264 

0 

0233 

0 

0417 

0 

0870 

0 

0789 

0. 

1300 

0 

0290 

0 

0244 

0 

0233 

0 

0406 

0 

0758 

0 

0797 

0 

1246 

0 

0290 

0 

0236 

0 

0233 

0 

0390 

0 

0612 

0 

0813 

0. 

1086 

0 

0299 

0 

0236 

0 

0233 

0 

0390 

0 

0503 

0 

0821 

0. 

0939 

0 

0303 

0 

023& 

0 

0233 

0 

0411 

0 

0829 

0 

0308 

0 

0233 

0 

0402 

0 

1018 

0 

0610 

0 

1209 

0 

0344 

0 

0254 

0 

0250 

0 

178 

0 

435 

0 

270 

0 

517 

0 

152 

0 

112 

0 

107 

Average  annual  rate:     0.0527  cfs 
Total  annual  yield:     2.738  area  inches 
Peak  flow: 
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MORRIS  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  196 1-SEPTE>IBER  1962. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

1 
1 

n 

u 

0 

09  1 

0 
u 

09  77 

u 

09  7 
U  Z  /  J 

n 
u 

f\(^  7  A 
UD  /  D 

u 

U 

AOnn 
oyuu 

0 

5010 

o 

£. 

n 
u 

U  <i  J  J 

n 

\j 

0 

09  '^A 

0 
u 

0977 
uZ  /  / 

u 

n  9  7 

U  Z  /  J 

u 

U  u  D  o 

u 

n  7Q 

u 

A  ^  An 

0 

4960 

O 
J 

u 

n 
w 

0 

0977 

0 

09  7  7 
uz  /  / 

n 

0  9  7^ 
U  Z  /  J 

u 

OA 

u 

0  7  19 

A 

u 

A  An 
D  jdu 

0 

4940 

A 

Q 

0233 

Q 

0240 

0 

0244 

n 
u 

0977 
u  z  /  / 

n 
u 

0  9  7  ^ 
U  Z  /  J 

u 

0  A  T 

1  nn  9 

A 

u 

7  A  nn 

A 

u 

/.  Q  AO 

5 

0 

0238 

0 

0236 

0 

0240 

0 

0277 

0 

0273 

0 

0633 

0 

1215 

0 

9000 

0 

4820 

o 

Q 

0243 

g 

0233 

g 

0233 

g 

0277 

g 

0273 

g 

OA  "^A 
UD  JM- 

A 

u 

19  7  7 

1 

nA  7n 

UD  /  U 

0 

4780 

7 

n 

0248 

09  '^'^ 
U  Z  J  J 

0 

0 

UZ  7^+ 

A 

u 

097  ^ 
uz  /  J 

u 

UDDD 

U 

1  A 

1 

1  7  fln 

0 

4570 

3 

Q 

0253 

Q 

0233 

Q 

0233 

0 

0317 

0 

09  A9 
UZD  Z 

0 
u 

OA  1  9 
UD  i 

u 

1  "^TD 
i  J  JU 

1 

9  9  9n 

0 

4310 

9 

Q 

0258 

Q 

0233 

g 

0233 

g 

0312 

g 

0273 

g 

Q 

1 

9 1  nn 
z  1  uu 

g 

4110 

10 

0 

0263 

0 

0233 

0 

0233 

0 

0294 

0 

0422 

0 

0566 

0 

1096 

1 

1780 

0 

3900 

w 

0 

0268 

0 

0233 

g 

0233 

g 

0394 

g 

0547 

g 

0553 

Q 

1086 

1470 

0 

3740 

12 

0 

0273 

g 

0233 

g 

U  Z.  J  J 

g 

0294 

0 

0781 

0 

\J  J  D  J 

Q 

i  Z  JD 

U07  U 

0 

3660 

13 

Q 

0273 

g 

0229 

g 

0233 

g 

0326 

g 

06 12 

g 

0553 

Q 

1 730 

U'+UU 

0 

3530 

14 

0 

0273 

g 

0229 

g 

0233 

0 

0317 

g 

0547 

g 

0553 

Q 

3050 

A 
U 

7  /  Z.U 

g 

3470 

15 

0 

0273 

0 

0225 

0 

0233 

0 

0312 

0 

0540 

0 

0553 

0 

4030 

0 

9000 

0 

3450 

16 

0 

0273 

0 

022 1 

g 

0233 

g 

0308 

g 

0534 

0 

0553 

Q 

4620 

Q 

8270 

0 

3470 

Q 

0268 

g 

0221 

g 

0233 

g 

0308 

g 

0534 

g 

0547 

Q 

5280 

0 
U 

7710 

0 

3260 

18 

Q 

0264 

g 

0221 

Q 

0207 

g 

0308 

0 

0528 

0 

0547 

0 

A 
U 

D  y  "U 

1  Q 

Q 

0264 

n 

022 1 

0 

099Q 

0 

09q  A 

0 
u 

0522 

0 

0547 

U 

S    1  0 

A 
U 

A  SA  n 

20 

0 

0260 

0 

0225 

0 

0308 

0 

0277 

0 

0462 

0 

0547 

0 

5330 

0 

6260 

21 

Q 

0252 

Q 

0225 

g 

0285 

g 

0281 

g 

0509 

Q 

0540 

g 

5350 

0 

A  1  SO 

22 

Q 

0240 

Q 

0221 

Q 

0281 

Q 

0277 

g 

0676 

g 

0534 

g 

5370 

Q 

5890 

n 
u 

09  9  1 

0 
u 

09R  1 

0 
u 

09  7  7 
uz  /  / 

0 

07R0 

0 

0 

0 
U 

s  A  ^0 

24 

Q 

0240 

Q 

022 1 

o 
u 

0277 

0 

0277 

g 

0742 

0 

Q 

5400 

0 
u 

SARO 

Q 

0240 

Q 

0221 

Q 

0277 

g 

0277 

g 

0742 

g 

0534 

g 

6290 

g 

5300 

26 

0 

0244 

0 

0233 

0 

0273 

0 

0273 

0 

0742 

0 

0473 

0 

9550 

0 

5160 

27 

Q 

0260 

0 

0225 

g 

0273 

g 

0273 

g 

01  Ul 

g 

0534 

\ 

0440 

g 

5040 

28 

0 

0268 

0 

0221 

0 

0273 

0 

0273 

0 

0735 

0 

0566 

0 

9900 

0 

5230 

29 

0 

0260 

0 

0221 

0 

0273 

0 

0273 

0 

0528 

0 

8700 

0 

5080 

30 

0 

0252 

0 

0221 

0 

0277 

0 

0273 

0 

0522 

0 

7740 

0 

5010 

31 

0 

0252 

0 

0277 

0 

0273 

0 

0522 

0 

0501 

Average  rate,  cfs 

0 

0254 

0 

0229 

0 

0252 

0 

0289 

0 

0504 

0 

0567 

0 

4017 

0 

7781 

Total  yield,  inches 

0 

112 

0 

098 

0 

111 

0 

127 

0 

201 

0 

250 

1 

732 

3 

438 

JULY 


AUG 


SEPT 


Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


MORRIS  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1962-SEPTEMBER  1963. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

1 

0 

1020 

0 

0797 

2 

0 

1020 

0 

0797 

3 

0 

1002 

0 

0797 

4 

0 

1002 

0 

0797 

5 

0 

1185 

0 

1002 

0 

0797 

6 

0 

1165 

0 

1002 

0 

0797 

7 

0 

1165 

0 

1002 

0 

0797 

8 

0. 

1155 

0 

0993 

0 

0862 

9 

0. 

1155 

0 

0993 

0 

0870 

10 

0. 

1145 

0 

0993 

0 

0887 

11 

0 

1145 

0 

0993 

0 

0887 

12 

0 

1145 

0 

0993 

0 

0887 

13 

0 

1135 

0 

0948 

0 

0887 

14 

0. 

1145 

0 

0939 

0 

0887 

15 

0 

1155 

0 

0939 

0 

0887 

16 

0. 

1105 

0 

0939 

0 

0887 

17 

0 

1096 

0 

0939 

0 

0879 

18 

0 

1096 

0 

0939 

0 

0879 

19 

0 

1086 

0 

0939 

0 

0870 

20 

0 

1086 

0 

0939 

0 

0870 

21 

0 

1086 

0 

0939 

0 

0870 

22 

0 

1076 

0 

0939 

0 

0870 

23 

0 

1029 

0 

0939 

0 

0870 

24 

0 

1020 

0 

0939 

0 

0870 

25 

0 

1020 

0 

0930 

0 

0862 

26 

0 

1020 

0 

0862 

0 

0854 

27 

0 

1020 

0 

0821 

0 

0854 

28 

0 

1020 

0 

0813 

0 

0854 

29 

0 

1020 

0 

0805 

0 

0845 

30 

0 

1020 

0 

0805 

0 

0957 

31 

0 

0805 

0 

1195 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0.0940 
0.415 


0.0868 
0.384 


FEB 

0.  1290 
0.0939 
0.0939 
0.0939 
0.0939 

0.0930 
0.0904 
0.0904 
0.0904 
0.0896 

0.0896 
0.0887 
0.0879 
0.0870 
0.0879 

0.0879 
0.0870 
0.0870 
0.0879 
0. 1185 

0.0904 
0.0887 
0.0879 
0.0870 
0.0862 

0.0837 
0.0805 
0.0805 


0.0912 
0.  364 


MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

0 

0805 

0 

1020 

0 

2890 

0 

3300 

0 

1950 

0 

0975 

0 

0797 

0 

0930 

0 

3800 

0 

2890 

0 

1950 

0 

0975 

0 

0773 

0 

0896 

0 

4350 

0 

2940 

0 

1900 

0 

0948 

0 

0765 

0 

0896 

0 

4220 

0 

2800 

0 

1820 

0 

0948 

0 

0765 

0 

0904 

0 

4110 

0 

2770 

0 

1730 

0 

0930 

0 

0765 

0 

1410 

0 

4030 

0 

2770 

0 

1760 

0 

0913 

0 

0765 

0 

2160 

0 

3900 

0 

2690 

0 

1690 

0 

0904 

0 

0765 

0 

1900 

0 

3780 

0 

2640 

0 

1640 

0 

0904 

0 

0758 

0 

1500 

0 

3820 

0 

2700 

0 

1630 

0 

0913 

0 

0758 

0 

1290 

0 

3950 

0 

3130 

0 

1540 

0 

0913 

0 

0781 

0 

1185 

0 

3880 

0 

3050 

0 

1520 

0 

0887 

0 

0765 

0 

1290 

0 

3740 

0 

29  70 

0 

1500 

0 

0862 

0 

0758 

0 

1520 

0 

3680 

0 

3030 

0 

1450 

0 

0862 

0 

0765 

0 

1890 

0 

3600 

0 

3150 

0 

1420 

0 

0837 

0 

0789 

0 

1690 

0 

3540 

0 

3150 

0 

1400 

0 

0821 

0 

0758 

0 

1400 

0 

3640 

0 

3080 

0 

1390 

0 

0821 

0 

0750 

0 

1310 

0 

3720 

0 

2960 

0 

1330 

0 

0821 

0 

0758 

0 

1205 

0 

3840 

0 

2920 

0 

1300 

0 

0813 

0 

0758 

0 

1165 

0 

3860 

0 

2870 

0 

1290 

0 

0805 

0 

0758 

0 

1135 

0 

3860 

0 

2790 

0 

1267 

0 

0789 

0 

0781 

0 

1105 

0 

3800 

0 

2740 

0 

1256 

0 

0781 

0 

0837 

0 

1076 

0 

3740 

0 

2640 

0 

1215 

0 

0797 

0 

09  30 

0 

1076 

0 

3700 

0 

2610 

0 

1185 

0 

0797 

0 

0887 

0 

1048 

0 

3680 

0 

2510 

0 

1135 

0 

0781 

0 

0813 

0 

1195 

0 

3560 

0 

2450 

0 

1105 

0 

0789 

0 

0821 

0 

1630 

0 

3410 

0 

2340 

0 

1105 

0.0789 

0 

0984 

0 

1450 

0 

3280 

0 

2240 

0 

1076 

0.0789 

0 

1520 

0 

1340 

0 

3150 

0 

2160 

0 

1057 

0. 

0755 

0 

0993 

0 

1570 

0 

3050 

0. 

2150 

0 

1039 

0.0789 

0 

0984 

0 

2130 

0 

2940 

0. 

2090 

0. 

1002 

0.0789 

0 

1086 

0 

2820 

0 

0993 

0.0789 

0 

0838 

0 

1340 

0 

3660 

0 

2750 

0 

1410 

0 

0850 

0 

370 

0 

575 

1 

615 

1 

176 

0 

622 

0 

375 

SEPT 


Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


64 


MORRIS  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1963-SEPTEMBER  1964. 


DAY 

1 
2 
3 
4 
5 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

0 

0742 

0 

0765 

0 

0742 

0 

0683 

0 

0742 

0 

0765 

0 

0742 

0 

0683 

0 

0742 

0 

0765 

0 

0742 

0 

0676 

0 

0742 

0 

0813 

0 

0742 

0 

0676 

0 

0742 

0 

0845 

0 

0727 

0 

0676 

FEB 


MAR 


APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0 

0957 

0 

2640 

0 

.7650 

0.3010 

0 

1570 

0. 1340 

0 

0966 

0 

2240 

0 

.7200 

0.2940 

0 

1550 

0. 1350 

0 

0975 

0 

1950 

0 

.6880 

0.2870 

0 

1560 

0. 1360 

0 

0975 

0 

1770 

0 

.6730 

0.2790 

0 

1540 

0. 1350 

0 

0984 

0 

1560 

0 

.6560 

0.27Z0 

0 

1520 

0. 1330 

6 

0 

0742 

0 

0821 

0 

0697 

0 

0668 

0 

0993 

0. 

1490 

0 

6540 

0. 

2670 

0 

1520 

0. 

1310 

7 

0 

0742 

0 

0821 

0 

0690 

0 

0668 

0 

0993 

0 

1450 

0 

6700 

0. 

2600 

0 

1520 

0 

1300 

8 

0 

0742 

0 

0765 

0 

0697 

0 

0993 

0 

1480 

0 

6700 

0. 

2640 

0 

1500 

0. 

1300 

9 

0 

0742 

0 

0765 

0 

0697 

0 

0993 

0 

1720 

0 

6560 

0. 

2480 

0 

1490 

0 

1300 

10 

0 

0742 

0 

0765 

0 

0690 

0 

0993 

0 

2540 

0 

6450 

0. 

2420 

0 

1450 

0 

1310 

11 

0 

0742 

0 

0765 

0 

0690 

0 

0993 

0 

3260 

0 

6450 

0 

2360 

0. 

1450 

0 

1310 

12 

0 

0797 

0 

0765 

0 

0690 

0 

0993 

0 

4220 

0 

6370 

0 

2300 

0. 

1450 

0 

1300 

13 

0 

0984 

0 

0765 

0 

0690 

0 

0993 

0 

7280 

0 

6210 

0 

2230 

0 

1450 

0 

1300 

14 

0 

0813 

0 

0758 

0 

0697 

0 

0993 

0 

8470 

0 

5990 

0 

2170 

0. 

1430 

0. 

1310 

15 

0 

0805 

0 

0821 

0 

0705 

0 

0993 

0 

9550 

0 

5760 

0 

2110 

0. 

1420 

0 

1360 

16 

0 

0765 

0 

0765 

0 

0705 

17 

0 

0765 

0 

0758 

0 

0697 

18 

0 

0742 

0 

0758 

0 

0690 

19 

0 

0742 

0 

0765 

0 

0690 

20 

0 

0742 

0 

0765 

0 

0690 

21 

0 

0742 

0 

0765 

0 

0690 

22 

0 

0735 

0 

0765 

0 

0690 

23 

0 

0854 

0 

0765 

0 

0697 

24 

0 

0829 

0 

0758 

0 

0705 

25 

0 

0781 

0 

0750 

0 

0705 

26 

0 

0765 

0 

0750 

0 

0697 

27 

0 

0765 

0 

0750 

0 

0697 

28 

0 

0765 

0 

0742 

0 

0690 

29 

0 

0765 

0 

0742 

0 

0683 

30 

0 

0829 

0 

0742 

0 

0683 

31 

0 

0821 

0 

0683 

Average  rate 

cf  s 

0 

0773 

0 

0770 

0 

0701 

Total  yield, 

inches 

0 

342 

0 

329 

0 

310 

0.0712 


0 

0993 

1 

0780 

0 

5630 

0 

2050 

0 

1450 

0 

1310 

0 

0993 

1 

1200 

0 

5550 

0 

2050 

0 

1410 

0 

1300 

0 

0993 

1 

1390 

0 

5180 

0 

1970 

0 

1420 

0 

1340 

0 

0993 

1 

1980 

0 

4870 

0 

1950 

0 

1450 

0 

1340 

0 

0993 

1 

2960 

0 

4750 

0 

1910 

0 

1420 

0 

1330 

0 

0742 

0 

0993 

1 

3390 

0 

4500 

0 

1870 

0 

1410 

0. 

1350 

0 

0781 

0 

0993 

1 

3210 

0 

4330 

0 

1850 

0 

1410 

0. 

1320 

0 

0821 

0 

0993 

1 

2380 

0 

4260 

0 

1790 

0 

1400 

0. 

1310 

0 

0837 

0 

0993 

1 

1860 

0 

3840 

0 

1770 

0 

1340 

0. 

1310 

0 

0854 

0 

0993 

1 

1310 

0 

3720 

0 

1760 

0 

1340 

0. 

1320 

0 

0879 

0 

0993 

1 

0820 

0 

3540 

0 

1740 

0 

1340 

0. 

1300 

0 

0887 

0 

0993 

1 

0370 

0 

3430 

0 

1710 

0 

1390 

0. 

1300 

0 

0904 

0 

1290 

0 

9940 

0 

3320 

0 

1660 

0 

1390 

0. 

1300 

0 

0922 

0 

2090 

0 

9440 

0 

3170 

0 

1660 

0 

1390 

0. 

1300 

0 

0939 

0 

2690 

0 

8730 

0 

3100 

0 

1620 

0 

1390 

0. 

1300 

0 

0946 

0 

8080 

0 

1630 

0 

1330 

0 

1092 

0 

7402 

0 

5398 

0 

2168 

0 

1442 

0. 

1319 

0 

467 

3 

273 

2 

308 

0 

958 

0 

637 

0. 

564 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


MORRIS  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET.  PER  SECOND,  OCTOBER  1964-SEPTEMBER  1965. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

0 

1310 

0. 

1820 

0. 

1155 

0 

1185 

2 

0 

1310 

0 

1390 

0 

1145 

0 

1145 

3 

0 

1310 

0 

1277 

0. 

1096 

0 

1115 

4 

0. 

1310 

0. 

1205 

0 

1086 

0 

1105 

5 

0 

1310 

0 

1165 

0. 

1076 

0 

1057 

6 

0. 1310 

0 

1155 

0. 

1057 

0.  1039 

7 

0. 1320 

0. 

1155 

0. 

1086 

0.  1011 

8 

0. 1320 

0 

1155 

0. 

1067 

0. 1002 

9 

0. 1310 

0. 

1145 

0. 

1067 

0.0993 

10 

0. 1310 

0. 

1145 

0. 

1048 

0.0993 

0 

5940 

0 

4820 

0 

1890 

0 

1420 

0 

1310 

0 

6430 

0 

4730 

0 

1890 

0 

1410 

0 

1300 

0 

6650 

0 

4550 

0 

1860 

0 

1450 

0 

1300 

0 

6430 

0 

4440 

0 

1820 

0 

1420 

0 

1300 

0 

6230 

0 

4280 

0 

1770 

0 

1400 

0 

1340 

0 

5970 

0 

4160 

0 

1760 

0 

1380 

0 

1690 

0 

5500 

0 

3950 

0. 

1760 

0 

1380 

0 

1510 

0 

5230 

0 

3860 

0 

1730 

0 

1360 

0 

1440 

0 

4870 

0 

3900 

0. 

1670 

0 

1380 

0. 

1400 

0 

4500 

0 

3660 

0. 

1630 

0 

1400 

0. 

1340 

11 

0. 

1310 

0. 

1135 

0 

1039 

0 

4550 

0 

3410 

0 

1620 

0 

1360 

0 

1300 

12 

0. 

1310 

0 

1115 

0 

1039 

0. 

1290 

0 

4780 

0 

3320 

0 

1620 

0 

1400 

0 

1300 

13 

0. 

1310 

0. 

1105 

0 

1029 

0. 

1215 

0 

4850 

0 

3120 

0 

1590 

0 

1400 

0 

1290 

14 

0. 

1310 

0. 

1105 

0 

1020 

0. 

1185 

0 

5010 

0 

2970 

0 

1570 

0 

1340 

0 

1290 

15 

0 

1310 

0. 

1105 

0 

0984 

0. 

1205 

0 

5250 

0 

2920 

0 

1550 

0. 

1340 

0 

1300 

16 

0. 

1310 

0 

1096 

0 

0975 

0 

1290 

0 

5910 

0 

2790 

0 

1570 

0 

1340 

0 

1470 

17 

0. 

1300 

0. 

1086 

0 

0975 

0 

1480 

0 

6290 

0 

2700 

0 

1630 

0 

1380 

0 

1360 

18 

0. 

1300 

0 

1086 

0 

0975 

0 

1690 

0 

6680 

0 

2620 

0 

1820 

0 

1440 

0 

1350 

19 

0. 

1300 

0. 

1185 

0 

1086 

0 

0984 

0 

2620 

0 

6450 

0 

2530 

0 

1660 

0 

1390 

0. 

1350 

20 

0. 

1300 

0. 

1185 

0 

1086 

0 

0984 

0 

3900 

0 

7020 

0 

2430 

0 

1520 

0. 

1350 

0. 

1390 

21 

0. 

1300 

0 

1185 

0 

1096 

0 

0984 

0 

4440 

0 

7080 

0 

2360 

0 

1590 

0 

1670 

0. 

1380 

22 

0. 

1300 

0 

1185 

0 

1570 

0 

0984 

0 

5080 

0 

7050 

0 

2280 

0 

1610 

0 

1480 

0 

1310 

23 

0 

1290 

0 

1185 

0 

2460 

0 

0993 

0 

5760 

0 

7140 

0 

2190 

0 

1570 

0 

1380 

0 

1300 

24 

0 

1290 

0 

1185 

0 

2240 

0 

0984 

0 

5630 

0 

6930 

0 

2540 

0 

1490 

0 

1340 

0 

1300 

25 

0 

1290 

0 

1340 

0 

1630 

0 

0966 

0 

5450 

0 

6650 

0 

2310 

0 

1550 

0 

1300 

0. 

1300 

26 

0 

1290 

0. 

1236 

0. 

1450 

0 

09  39 

27 

0. 

1277 

0. 

1175 

0. 

1400 

0 

0948 

28 

0 

1267 

0. 

1175 

0. 

1300 

0 

0984 

29 

0. 

1410 

0. 

1185 

0. 

1267 

0 

1390 

30 

0. 

1185 

0 

1215 

0 

1450 

31 

0 

1175 

0 

1277 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0. 1304 
0.576 


0.  1057 
0.467 


0 

5380 

0 

6290 

0 

2430 

0 

1470 

0 

1300 

0. 

1300 

0 

5250 

0 

5890 

0 

2240 

0 

1420 

0 

1300 

0. 

1310 

0 

5200 

0 

5580 

0 

2090 

0 

1400 

0 

1290 

0. 

1380 

0. 

5130 

0 

5300 

0 

2050 

0 

1400 

0 

1300 

0. 

1360 

0 

5380 

0 

5040 

0 

1990 

0 

1510 

0 

1300 

0. 

1340 

0 

4890 

0 

1440 

0 

1310 

0 

5890 

0 

3120 

0 

1630 

0 

1380 

0. 

1350 

2 

604 

1 

335 

0 

718 

0 

609 

0. 

579 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 
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MORRIS  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1965 


i-SEPTEMBER  1966. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

1 

0 

1320 

0 

1246 

0 

1 105 

0 

0913 

0 

082  1 

0 

1740 

0 

2220 

0 

2240 

0 

1096 

2 

0 

1320 

0 

1246 

0 

1115 

0 

0922 

0 

0813 

0 

1890 

0 

2310 

0 

2160 

0 

1057 

3 

0 

1310 

0 

1246 

0 

1115 

0 

0922 

0 

0813 

0 

1740 

0 

2460 

0 

2120 

0 

1048 

4 

0 

1290 

0 

1225 

0 

1115 

0 

0922 

0 

0813 

0 

1570 

0 

2690 

0 

2090 

0 

1020 

5 

0 

1300 

0 

1205 

0 

1105 

0 

0930 

0 

0813 

0 

1510 

0 

2820 

0 

2060 

0 

0993 

6 

0 

1300 

0 

1205 

0 

1 105 

0 

0930 

0 

0813 

0 

1510 

0 

2910 

0 

2020 

0 

0984 

7 

0. 

1310 

0 

1205 

0 

1 105 

0 

0930 

0 

0813 

0 

1560 

0 

2940 

0 

1970 

0 

0984 

8 

0. 

1310 

0 

1205 

0 

1 105 

0 

0993 

0 

0904 

0 

082 1 

0 

1690 

0 

2960 

0 

1900 

0 

0922 

9 

0. 

1310 

0. 

1205 

0. 

1 1 35 

0 

0993 

0 

0887 

0 

0829 

0 

1950 

0 

3510 

0 

1870 

0 

0939 

10 

0. 

1310 

0 

1205 

0 

1175 

0 

0993 

0 

0887 

0 

0829 

0 

21 10 

0 

4110 

0 

1790 

0 

0948 

1 1 

0. 

1310 

0. 

1205 

0 

1145 

0 

099  3 

0 

0887 

0 

081  3 

0 

2040 

0 

3930 

0 

1710 

0 

0930 

12 

0 

1310 

0 

1225 

0 

1115 

0 

0984 

0 

0887 

0 

08 1 3 

0 

1990 

0 

4010 

0 

1630 

13 

0. 

1330 

0 

1236 

0 

1115 

0 

0984 

0 

0887 

0 

0845 

0 

1900 

0 

4220 

0 

1570 

14 

0. 

1320 

0 

1205 

0 . 

1096 

0 

0984 

0 

0879 

0 

0870 

0 

1870 

0 

4330 

u 

15 

0. 

1420 

0 

1570 

0. 

1086 

0 

0966 

0 

0879 

0 

0879 

0 

1870 

0 

4330 

0 

1500 

16 

0. 

1320 

0 

1 300 

0. 

1086 

0 

0948 

0 

0879 

0 

0887 

0 

1950 

0 

4 160 

0 

1470 

1 7 

0. 

1300 

0. 

1630 

0 . 

1086 

0 

0922 

0 

0870 

0 

0845 

0 

2080 

0 

4030 

0 

1410 

18 

0. 

1290 

0 . 

1 390 

0 

0922 

0 

0870 

0 

0837 

0 

2 160 

0 

3860 

0 

1400 

19 

0 . 

1277 

0 . 

1 340 

0 

0922 

0 

0854 

0 

0879 

0 

2050 

0 

3760 

0 

1390 

20 

0. 

1256 

0 . 

1290 

0 

0922 

0 

0821 

0 

0887 

0 

2040 

0 

3680 

0 

1340 

21 

0. 

1256 

0. 

1215 

0 

0922 

0 

0821 

0 

0854 

0 

2050 

0 

3510 

0 

1360 

22 

0. 

1256 

0. 

1195 

0 

0913 

0 

0821 

0 

0837 

0 

2020 

0 

3340 

0 

1390 

23 

0. 

1256 

0. 

1236 

0 

0904 

0 

0821 

0 

0829 

0 

1980 

0 

3260 

0 

1310 

24 

0. 

1256 

0. 

1185 

0 

0904 

0 

0821 

0 

0829 

0 

1980 

0 

3130 

0 

1290 

25 

0. 

1256 

0. 

1185 

0 

0904 

0 

0821 

0 

0829 

0 

2010 

0 

3010 

0 

1277 

AUG 


SEPT 


26  0.1256 

27  0.1267 

28  0.1277 

29  0.1267 

30  0.1267 

31  0.1256 

Average  rate,  cfs  0.1293 
Total  yield,  inches  0.571 


0.  1155 
0. 1135 
0. 1105 
0. 1105 
0. 1105 


0. 1241 
0.530 


0.0904 
0.0904 
0.0904 
0.0904 
0.0904 
0.0913 


0.0821 
0.0821 
0.0813 


0.0872 
0.348 


0 

0862 

0 

2010 

0 

2960 

0 

1246 

0 

0922 

0 

2010 

0 

2790 

0 

1195 

0 

1067 

0 

2120 

0 

2690 

0 

1145 

0 

1225 

0 

2150 

0 

2530 

0 

1086 

0 

1380 

0 

2160 

0 

2450 

0 

1105 

0 

1560 

0 

2340 

0 

0901 

0 

1924 

0 

3266 

0 

1585 

0 

398 

0 

823 

1 

443 

0 

678 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 
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Miller 

Miller  is  the  largest  (252  acres)  of  the  north-facing 
watersheds  in  Farmington  Canyon  (fig.  9).  Miller  Creek 
was  gaged  in  1936  with  a  12-inch  venturi-trapezoidal 
flume  at  the  6,520-foot  elevation.  Streamflow  data  were 
taken  each  year  through  1968. 

The  same  Precambrian  metamorphic  rocks  underlying 
Morris  drainage  also  underUe  Miller  watershed  (Bell 
1952).  The  soils  developed  over  the  predominant  schists 
and  migmatite  are  generally  sandy  loams.  Depth  of  soil 
varies  from  thin  to  moderately  deep  (48  inches)  over 
most  of  the  catchment,  but  along  stream  channels  soil 
depths  have  been  found  to  be  quite  deep  (10  feet).  Sur- 
face horizons  appear  to  be  moUic  epipedons  (Glasser 
1969). 

Miller  watershed  is  well  vegetated.  Vegetation  type 
surveys  made  in  1939  and  again  in  1953  (Winters  1954) 


indicate  that  41  percent  of  the  area  is  covered  by  trees, 
mostly  aspen,  Douglas-fir  (Pseudotsuga  menziesii),  white 
fir,  and  subalpine  fir.  Shrub  species  dominate  another  54 
percent  of  the  watershed,  predominantly  ninebark, 
mountain  maple,  snowberry,  chokecherry,  and 
snowbrush.  A  small  percentage  of  the  area,  primarily  in 
the  upper  reaches,  is  covered,  sometimes  sparsely,  with 
sagebrush,  grass,  and  forbs.  Although  no  recent  formal 
vegetation  survey  has  been  made,  field  observations  and 
1963  aerial  photographs  show  no  detectable  changes  in 
cover  types. 

This  watershed  was  paired  with  Whipple  for  a  study 
of  timing  and  amount  of  runoff  by  Croft  (1944).  It  also 
was  used  as  the  control  for  Doty's  contour  trench  study 
on  Halfway  (Doty  1970  et  seq.).  Glasser  (1969)  compared 
the  long-term  records  of  Halfway  and  Miller  in  his 
thesis. 


Figure  9.— Topographic  map  of  Miller  Creek 
watershed. 
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MILLER  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  19 35-SEPTEMBER  1936. 


DAY 

1 
2 
3 
4 
5 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


2. 

0084 

3. 

6217 

1 

2067 

0 

8815 

0 

4420 

2. 

6779 

3. 

6253 

1 

5654 

0 

8965 

0 

4268 

2. 

6779 

4. 

9155 

1 

5590 

0 

9970 

0 

440  7 

3. 

1859 

3. 

62  32 

I 

5144 

0 

9142 

0 

3408 

3. 

8888 

3. 

6307 

1 

4890 

0 

7763 

0 

4359 

6 

4 

5799 

3. 

5371 

1 

4576 

0 

7293 

0.4295 

7 

5 

2438 

3. 

4633 

1 

3764 

0 

6924 

0.4257 

8 

J. 

J  /  DO 

1 

5776 

0 

6774 

0. 4257 

9 

5 

4840 

3. 

2348 

1 

3477 

0 

6549 

0.4220 

10 

5 

8401 

3. 

2249 

1 

2747 

0 

6511 

0.4107 

11 

6 

0477 

3. 

1598 

1 

2309 

0 

6511 

0.4107 

12 

6 

5400 

3. 

1413 

1 

1833 

0 

6511 

0.4107 

13 

7 

J. 

u  /  jy 

1 

1407 

0 

6511 

0. 410  7 

14 

7 

9840 

2. 

9548 

I 

0931 

0 

6511 

0.4107 

15 

7. 

4667 

2. 

9179 

1 

0443 

0.6511 

0.4107 

16 

7. 

0254 

2. 

8206 

0 

9617 

0 

6398 

0.4107 

17 

6. 

2041 

2. 

7984 

0 

9166 

0. 

6  361 

0.3994 

18 

5. 

6417 

2. 

7984 

0 

9015 

0.4274 

0. 3769 

19 

5. 

5303 

2. 

6868 

0 

8865 

0.5297 

0. 3506 

20 

5. 

3178 

2. 

6257 

0.8815 

0.5009 

0. 3469 

21 

4. 

9502 

^  . 

6183 

0.  8815 

0.5009 

0.  3318 

22 

4. 

7811 

2. 

5648 

0.8815 

0.5009 

0.3206 

23 

5. 

2322 

2. 

4783 

0.  8815 

0.5009 

0.  3206 

24 

5. 

1160 

2. 

2499 

0.8815 

0.5009 

0.3206 

25 

4. 

6611 

2. 

0662 

0.8815 

0.5009 

0.  3206 

26 

4. 

7284 

2. 

0096 

0.8815 

0.4896 

0.  3206 

27 

4. 

820  7 

1. 

9217 

0.8815 

0.4821 

0.  3206 

28 

4. 

8421 

1. 

9262 

0.8815 

0.4708 

0.  3206 

29 

4. 

6243 

1. 

7562 

0.8815 

0.4595 

0.  3206 

30 

4. 

4  384 

1. 

6756 

0.8815 

0.4445 

0.  3206 

31 

4. 

3326 

0.8815 

0.4370 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


5. 1100 
14.962 


2.8830 
8.  169 


1.  1066 
3.240 


0.6175 
1.808 


0.  37  76 
1.070 


Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


DAY 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 


MILLER  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  19 36-SEPTEMBER  1937. 


OCT 

0.3206 
0. 3206 
0. 3206 
0. 3206 
0. 3206 

0. 3206 
0.  3206 
0.  3206 
0. 3206 
0.  3206 

0.  3206 
0. 3206 
0. 3206 
0.  3206 
0. 3206 

0.  3206 
0. 3206 
0.  3055 
0.2905 
0.2905 

0.2905 
0.2830 
0.2805 
0.2880 
0.2905 


NOV 

0.3356 
0. 3528 
0. 3523 
0.  3061 
0.2905 

0.2805 
0.2705 
0.2705 
0.2705 
0.2  705 

0.2868 
0. 3055 
0.  3055 
0.  3055 
0. 3055 

0.2942 
0.2905 
0.2905 
0.2905 
0.2905 

0.2905 
0.2905 
0.2905 
0.2905 
0.2905 


DEC 

0.2905 
0.2905 
0. 2905 
0.2905 
0.2905 

0.2905 
0.2905 
0.2905 
0.2905 
0.2905 

0.2992 
0.2888 
0.2849 
0.2899 
0.2904 

0.2849 
0.2805 
0.2805 
0.2805 
0.2805 

0.2730 
0.2705 
0.2705 
0.2705 
0.2705 


JAN 

0.2705 
0.2705 
0.2705 
0.2705 
0.2705 

0.2705 
0.2705 
0.2705 
0.2705 
0.2705 

0.2705 
0.2705 
0.2705 
0.2705 
0.2705 

0.2705 
0.2705 
0.2705 
0.2705 
0.2705 

0.2705 
0.2705 
0.2705 
0.2705 
0.2705 


26 

0.2942 

0 

2905 

0 

2  705 

0.2705 

27 

0.2986 

0. 

2905 

0 

2  705 

0.2705 

28 

0.2470 

0. 

2905 

0 

2  705 

0.2705 

29 

0.2167 

0. 

2905 

0 

2  705 

0.2705 

30 

0.  3671 

0. 

2905 

0 

2705 

0.2705 

31 

0.  3949 

0 

2705 

0.2705 

Average  rate,  cfs  0.3091       0.2957      0.2821  0.2705 

Total  yield,  inches       0.905        0.838        0.826  0.792 

Average  annual  rate:   0.7488  cfs. 

Total  annual  yield:     25.96  area  inches  ' 
Peak  flow:     6.0553  cfs,  0400  hrs.  25  May 


FEB 

0.2705 
0.2705 
0.2705 
0.2705 
0.2705 

0.2705 
0.2705 
0.2705 
0.2705 
0.2705 

0.2705 
0.2705 
0.2705 
0.2705 
0.2705 

0.2705 
0.2705 
0.2705 
0.2705 
0.2705 

0.2705 
0.2705 
0.2705 
0.2705 
0.2705 

0.2705 
0.2705 
0.2705 


0.2705 
0.  715 


MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0 

2705 

0 

2705 

0 

3656 

3 

7756 

0 

7763 

0 

2629 

0 

.  1603 

0 

2705 

0 

2705 

0 

3957 

4 

2168 

0 

7563 

0 

2492 

0 

.  1603 

0 

2705 

0 

2705 

0 

4672 

3 

6833 

0 

7362 

0 

2316 

0 

.  1603 

0 

2  705 

0 

2  705 

0 

9426 

3 

4289 

0 

7162 

0 

2179 

0 

1603 

0 

2705 

0 

2  705 

1 

3898 

3 

3444 

0 

6999 

0 

2104 

0 

1603 

0 

2705 

0 

2705 

1 

7775 

3 

1764 

0 

6812 

0 

2028 

0 

1603 

0 

2705 

0 

2705 

2 

2399 

3 

0405 

0 

6624 

0.2003 

0 

1603 

0 

2  705 

0 

2  705 

2 

7321 

2 

8673 

0 

6474 

0 

1928 

0 

1603 

0 

2  705 

0 

2796 

3 

302  7 

2 

62  34 

0 

6  32  3 

0 

1903 

0 

1603 

0 

2705 

0 

2905 

3 

7850 

2 

4455 

0 

6061 

0 

1903 

0 

1603 

0 

2  705 

0. 

2905 

4 

0815 

2 

3293 

0 

5873 

0 

1878 

0 

1603 

0 

2705 

0. 

2905 

4. 

3464 

2. 

2108 

0 

5722 

0 

1803 

0 

1603 

0 

2705 

0. 

2942 

4 

5660 

2. 

0772 

0 

5572 

0 

1803 

0 

1603 

0 

2705 

0. 

3055 

4. 

1833 

1. 

8764 

0 

5422 

0. 

1778 

0 

1528 

0 

2705 

0. 

3168 

5. 

0463 

I. 

8839 

0 

5271 

0 

1703 

0 

1503 

0 

2705 

0. 

3318 

5. 

2675 

1. 

9693 

0.5121 

0 

1703 

0 

1503 

0 

2705 

0. 

3393 

5. 

5017 

1. 

9082 

0.4971 

0 

1678 

0 

1503 

0 

2  705 

0. 

3506 

5. 

5294 

1. 

8008 

0.4821 

0. 

1603 

0 

1478 

0 

2705 

0. 

3506 

5. 

5294 

1. 

6951 

0 

4595 

0 

1603 

0 

1402 

0 

2  705 

0. 

3506 

5. 

5294 

1. 

5912 

0 

4445 

0. 1603 

0 

1402 

0. 

2705 

0. 

3506 

5. 

5294 

1. 

4892 

0 

4295 

0.  1603 

0 

1402 

0. 

2705 

0. 

3506 

5. 

5294 

1. 

3889 

0.4145 

0. 

1603 

0 

1402 

0. 

2  705 

0. 

3506 

5. 

5294 

1. 

29  30 

0 

3957 

0. 

1603 

0 

1402 

0. 

2705 

0. 

3506 

5. 

7605 

1. 

2071 

0. 3769 

0.  1603 

0. 

1402 

0. 

2705 

0. 

3506 

5. 

7933 

1. 

1169 

0.  3619 

0. 

1603 

0. 1402 

0 

2705 

0. 

3506 

5. 

3510 

1. 

0268 

0. 3469 

0. 

1603 

0. 1402 

0. 

2705 

0. 

3506 

5. 

0213 

0.9466 

0.  3318 

0. 1603 

0. 

1402 

0. 

2705 

0. 

3506 

4. 

7827 

0.9015 

0. 

309  3 

0. 1603 

0. 

1402 

0. 

2705 

0. 

3506 

4. 

7384 

0. 

8665 

0. 

2942 

0. 1603 

0. 1402 

0. 

2  705 

0. 

3506 

4. 

5910 

0. 

8214 

0.2830 

0.  1603 

0. 

1402 

0. 

2705 

4. 

4434 

0. 

2730 

0. 

1603 

0. 

2705 

0. 

3152 

4. 

0215 

2. 

0999 

0. 

5133 

0.1814 

0.  1553 

0. 

792 

0. 

89  3 

11. 

775 

5. 

950 

1. 

503 

0. 

531 

0. 

440 

68 


MILLER  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  193 7-SEPTEMBER  1938- 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0 

1402 

0 

1603 

0 

1603 

0 

1603 

0.1448 

0 

1603 

0 

1603 

1 

6171 

1 

5738 

0.4365 

0.2705 

0.3521 

2 

0 

1402 

0 

1603 

0 

1603 

0 

1603 

0.1428 

0 

1603 

0 

1603 

2 

1561 

2 

0367 

0.4558 

0. 2705 

0.2955 

3 

0 

1402 

0 

1603 

0 

1603 

0 

1603 

0.1582 

0 

1603 

0 

1603 

1 

9662 

1 

9217 

0.4858 

0.2705 

0.2780 

4 

0 

1402 

0 

1603 

0 

1603 

0 

1603 

0.1734 

0 

1603 

0 

1603 

1 

6423 

1 

7964 

0.5200 

0.  2705 

0.2629 

5 

0 

1402 

0 

1603 

0 

1603 

0 

1603 

0.1925 

0 

1603 

0 

1603 

1 

5144 

1 

7150 

0.5046 

0.  2705 

0.2522 

6 

0 

1402 

0 

1603 

0 

1603 

0 

1603 

0. 1227 

0 

1603 

0 

1603 

1 

.4638 

1 

6409 

0.5009 

0.2705 

0.2504 

7 

0 

1402 

0 

1603 

0 

1603 

0 

1603 

0.1439 

0 

1603 

0 

1603 

1 

4137 

1 

5514 

0.4670 

0.2705 

0.2504 

8 

0 

1402 

0 

1603 

0 

1603 

0 

1603 

0.1603 

0 

1603 

0 

1603 

1 

.3578 

1 

4991 

0.4253 

0.2754 

0.3089 

9 

0 

1402 

0 

1603 

0 

1503 

0 

1603 

0. 1603 

0 

1603 

0 

1603 

1 

3622 

1 

4336 

0.  3994 

0.2242 

0.2989 

10 

0 

1402 

0 

1603 

0 

1416 

0 

1603 

0. 1603 

0 

1603 

0 

1603 

1 

6230 

1 

3764 

0.3844 

0.1950 

0.2780 

11 

0 

1339 

0 

1603 

0 

29  03 

0 

1603 

0.1603 

0 

1603 

0 

1603 

2 

0192 

1 

3612 

0.3806 

0. 1878 

0.2705 

12 

0 

1152 

0 

1603 

0 

3982 

0 

1603 

0.1603 

0 

1603 

0 

1603 

2 

.5170 

1 

.  2769 

0. 3656 

0.2003 

0.2705 

13 

0 

1002 

0 

1603 

0 

1978 

0 

1603 

0.1603 

0 

1603 

0 

1684 

3 

.1091 

1 

2290 

0.3512 

0.2104 

0.2705 

lA 

0 

1465 

0 

1603 

0 

1824 

0 

1603 

0.1603 

0 

1603 

0 

2245 

3 

.7214 

1 

2071 

0.3351 

0.2179 

0.  2705 

15 

0 

5772 

0 

1603 

0 

1803 

0 

1603 

0.1496 

0 

1603 

0 

3806 

4 

.3334 

1 

1732 

0.3287 

0.2204 

0.  2705 

16 

0 

2617 

0 

1603 

0 

1803 

0 

1603 

0.1196 

0 

1603 

0 

5610 

5 

.0300 

1 

.  0918 

0.3206 

0.2242 

0.2705 

17 

0 

2590 

0 

1603 

0 

1803 

0 

1603 

0.1603 

0 

1603 

0 

7413 

4 

.9066 

1 

.  0455 

0.3206 

0.2392 

0.2705 

18 

0 

1822 

0 

1603 

0 

1803 

0 

1603 

0.1603 

0 

1603 

0 

9639 

4 

.0972 

1 

.  0205 

0.3206 

0.2529 

0.2705 

19 

0 

1803 

0 

1603 

0 

1803 

0 

1603 

0.1603 

0 

1603 

1 

1169 

3 

.2357 

0 

.9867 

0.3206 

0.2629 

0.2705 

20 

0 

1728 

0 

1603 

0 

1803 

0 

1603 

0.1603 

0 

1603 

1 

2626 

2 

.7457 

0 

.  9408 

0.3206 

0.2705 

0.2705 

21 

0 

1628 

0 

1603 

0 

1654 

0 

1603 

0.1603 

0 

1603 

1 

4264 

2 

.3936 

0 

.  9216 

0.3206 

0.2705 

0.2705 

22 

0 

1678 

0 

1603 

0 

1603 

0 

1603 

0.1603 

0 

1603 

1 

.5914 

2 

.2065 

0 

.8245 

0.3206 

0.2705 

0.2705 

23 

0 

1703 

0 

1603 

0 

1603 

0 

1603 

0.1603 

0 

1603 

1 

.7678 

2 

.4080 

0 

.  6211 

0.3206 

0.2780 

0.2705 

24 

0 

1628 

0 

1603 

0 

1603 

0 

1603 

0.1603 

0 

1603 

1 

9629 

2 

.8011 

0 

.  6211 

0.3206 

0.2805 

0. 2705 

25 

0 

1603 

0 

1603 

0 

1603 

0 

1603 

0.1603 

0 

1603 

2 

1412 

3 

.0293 

0 

.6211 

0.3206 

0.2780 

0.2705 

26 

0 

1603 

0 

1603 

0 

1603 

0 

1603 

0. 1603 

0 

1603 

1 

.  9451 

3 

.  1033 

0 

.  6211 

0. 3206 

0.  2660 

0. 2705 

27 

0 

1603 

0 

1603 

0 

1603 

0 

1603 

0.1603 

0 

1603 

1 

.7155 

3 

.1781 

0 

.6211 

0.3065 

0.2579 

0.2705 

28 

0 

1603 

0 

1603 

0 

1603 

0 

1603 

0.1603 

0 

1603 

1 

9679 

3 

.0248 

0 

.6511 

0.2905 

0.2504 

0.2705 

29 

0 

1603 

0 

1603 

0 

1603 

0 

1603 

0 

1603 

1 

.9666 

2 

.6507 

0 

.8002 

0. 2820 

0. 2504 

0. 2705 

30 

0 

1603 

0 

1603 

0 

1603 

0 

1603 



0 

1603 

1 

.9952 

2 

.3658 

0 

.  6135 

0.2705 

0.2504 

0.2705 

31 

0 

1603 

0 

1603 

0 

1569 

0 

1603 



2 

.  2518 

0. 2705 

0. 2894 



Average  rate 

,  cf s 

0 

1714 

0 

1602 

0 

1773 

0 

1602 

0.1569 

0 

1603 

0 

8608 

2 

.  6206 

1 

.1597 

0.3648 

0. 2521 

0.2746 

Total  yield. 

inches 

0 

502 

0 

454 

0 

519 

0 

469 

0.415 

0 

469 

2 

439 

7 

.673 

3 

.286 

1.068 

0.738 

0.778 

Average  annual  rate 

:  0 

5432 

cf  s 

Total  annual 

yield : 

18 

81  area  inches 

Peak  flow: 

5.2584 

cf  s , 

1300 

hrs 

16  May 

MILLER  CREEK 

DISCHARGE, 

CUBIC 

FEET  PER 

SECOND, 

OCTOBER 

1938 

-SEPTEMBER  1939. 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0 

2705 

0 

2705 

0 

1803 

0 

1803 

0.1803 

0 

1603 

0 

4367 

2 

.2989 

1 

.3622 

0.2905 

0.1177 

0.0601 

2 

0 

2705 

0 

2705 

0 

1803 

0 

1803 

0.1803 

0 

1603 

0 

6184 

3 

.3289 

1.1673 

0.2905 

0.1102 

0.0601 

3 

0 

2705 

0 

2705 

0 

1803 

0 

1803 

0.1803 

0 

1603 

0 

8133 

3 

6539 

1 

0894 

0.2905 

0.1077 

0.0576 

4 

0 

2705 

0 

2705 

0 

1803 

0 

1803 

0.1803 

0 

1603 

0 

9157 

3 

9983 

1 

0718 

0.2905 

0.1002 

0.0501 

5 

0 

2705 

0 

2705 

0 

1803 

0 

1803 

0.1803 

0 

1603 

0 

8410 

3 

8578 

1 

0749 

0.2905 

0.1002 

0.0501 

6 

0 

2705 

0. 

2705 

0 

1803 

0 

1803 

0.1728 

0 

1603 

0 

6477 

3 

2634 

1 

0692 

0.2905 

0.1002 

0.0934 

7 

0. 

2705 

0. 

2705 

0 

1803 

0 

1803 

0.1703 

0 

1603 

0 

5469 

2 

8047 

0 

9882 

0.2812 

0.1002 

0.1205 

8 

0. 

2705 

0. 

2679 

0 

1803 

0 

1803 

0.1703 

0 

1603 

0 

5593 

2 

5450 

0 

9617 

0.2705 

0.1002 

0.0726 

9 

0. 

2705 

0. 

2579 

0 

1803 

0. 

1803 

0.1703 

0 

1528 

0 

6211 

2 

4706 

0 

9976 

0.2705 

0.1002 

0.0601 

10 

0. 

2705 

0. 

2467 

0 

1803 

0 

1803 

0. 1703 

0 

1503 

0 

6266 

2 

4584 

0 

9466 

0. 2705 

0. 1002 

0. 0601 

11 

0. 

2705 

0. 

2316 

0 

1803 

0. 

1803 

0.1703 

0 

1503 

0 

5944 

2 

4527 

0.9416 

0.2655 

0.1002 

0.0999 

12 

0. 

2705 

0 

2104 

0 

1803 

0 

1803 

0.1703 

0 

1503 

0 

6620 

2 

2321 

0 

9416 

0.2605 

0.1002 

0.0787 

13 

0. 

2705 

0. 

1903 

0 

1803 

0. 

1803 

0.1703 

0 

1503 

0 

9247 

2 

0954 

0 

9416 

0.2487 

0.1002 

0.0560 

14 

0. 

2705 

0. 

1803 

0 

1803 

0 

1803 

0.1703 

0 

1503 

1 

0049 

2 

0409 

0 

9416 

0.2354 

0.1002 

0.0400 

15 

0. 

2705 

0. 

1803 

0. 

1803 

0. 

1803 

0.1703 

0 

1503 

0 

8684 

2 

0153 

0. 

9331 

0.2131 

0.0977 

0.0400 

16 

0. 

2705 

0. 

1803 

0 

1803 

0 

1803 

0.1703 

0 

1503 

0 

7673 

1 

9352 

0. 

9216 

0.1917 

0.0901 

0.0400 

17 

0. 

2705 

0. 

1803 

0 

1803 

0. 

1803 

0.1703 

0. 

1503 

0. 

7788 

1 

9026 

0.8608 

0.1803 

0.0877 

0.0400 

18 

0. 

2705 

0. 

1803 

0. 

1803 

0. 

1803 

0.1703 

0 

1503 

0. 

8440 

1 

8441 

0. 

7527 

0.1687 

0.0801 

0.0400 

19 

0. 

2705 

0. 

1803 

0. 

1803 

0. 

1803 

0.1703 

0 

1503 

0 

9013 

1 

7017 

0. 

7125 

0.1603 

0.0801 

0.0400 

20 

0. 

2705 

0. 

1803 

0. 

1803 

0. 

1803 

0.1703 

0. 

1503 

1. 

0507 

1 

5976 

0. 

6840 

0.1556 

0.0801 

0.0400 

21 

0. 

2705 

0. 

1803 

0. 

1803 

0. 

1803 

0.1703 

0. 

1503 

1. 

2967 

1. 

5495 

0.6549 

0.1503 

0.0776 

0.0400 

22 

0. 

2705 

0. 

1803 

0. 

1803 

0. 

1803 

0.1703 

0. 

1503 

1. 

6774 

1. 

5081 

0. 

6330 

0.1423 

0.0676 

0.0400 

23 

0. 

2705 

0. 

1803 

0. 

1803 

0. 

1803 

0.1628 

0. 

1428 

2. 

0624 

1. 

4288 

0. 

6211 

0.1402 

0.0601 

0.0400 

24 

0. 

2705 

0. 

1803 

0. 

1803 

0. 

1803 

0.1603 

0. 

1402 

2. 

4950 

1. 

4387 

0. 

6402 

0.1402 

0.0601 

0.0476 

25 

0. 

2705 

0. 

1803 

0. 

1803 

0. 

1803 

0.1603 

0. 

1452 

2. 

2308 

1. 

3444 

0. 

6061 

0.1402 

0.0601 

0.0501 

26 

n 
u  • 

2705 

0. 

1803 

0. 

1803 

0. 

1803 

0. 1603 

0. 

1484 

1. 

9528 

1 . 

3057 

0. 

5472 

0. 1352 

0. 0626 

0.  0501 

27 

0. 

2705 

0. 

1803 

0. 

1803 

0. 

1803 

0.1603 

0. 

1428 

1. 

9151 

1. 

2860 

0. 

4758 

0.1277 

0.0701 

0.0501 

28 

0. 

2705 

0. 

1803 

0. 

1803 

0. 

1803 

0.1603 

0. 

1503 

2. 

1496 

1. 

2817 

0. 

4004 

0.1202 

0.0701 

0.  0501 

29 

0. 

2705 

0. 

1803 

0. 

1803 

0. 

1803 

0. 

1717 

2. 

4134 

1. 

2730 

0. 

3450 

0.1315 

0.0676 

0.0576 

30 

0. 

2705 

0. 

1803 

0. 

1803 

0. 

1803 



0. 

1728 

2. 

6859 

1. 

2543 

0. 

2971 

0.1202 

0.0601 

0.0601 

31 

0. 

2705 

0. 

1803 

0. 

1803 



0. 

2176 

1. 

2938 

0. 1202 

0. 0501 

Average  rate 

,  cf  s 

0. 

2705 

0. 

2121 

0. 

1803 

0. 

1803 

0. 1702 

0. 

1554 

1. 

1967 

2 . 

1114 

0. 

8191 

U. zU5y 

U . UODl 

Total  yield, 

inches 

0. 

792 

0. 

601 

0. 

528 

0. 

528 

0.450 

0. 

455 

3. 

391 

6. 

182 

2. 

321 

0.603 

0.252 

0.159 

Average  annual  rate 

:  0. 

4703 

cf  s . 

Total  annual 

yield : 

16. 

26  area  inches 

Peak  flow: 

4.1514 

:f  s , 

1700 

hrs . 

4  May 

69 


MILLER  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1939-SEPTEMBER  1940. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

SEPT 

1 

0 

0601 

0 

0977 

0 

1002 

0. 

1002 

0. 

1002 

0. 

1402 

0 

3281 

1 

0804 

0 . 

8170 

0 . 

O  i  u  o 

0. 

1202 

n 

1  AO  9 

2 

0 

1720 

0 

1002 

0. 

1002 

0. 

1002 

0. 

1002 

0. 

1402 

0 

3206 

1 

2847 

0 . 

7913 

Q 

7 

0. 

1202 

n 
u . 

1  A09 
J.  4UZ 

3 

0 

1102 

0 

1245 

0 

1002 

0. 

1002 

0. 

1002 

0. 

1402 

0 

2980 

1 

7984 

0. 

7563 

0. 

2140 

0. 

1202 

0. 

1315 

4 

0 

1002 

0 

1428 

0. 

1002 

0. 

1002 

0. 

1002 

0. 

1402 

0 

2755 

2 

1410 

0. 

7327 

0. 

1803 

0. 

1202 

0. 

1139 

0 

0877 

0 

1 302 

0 . 

1002 

0. 

1002 

0 . 

1002 

Q 

1402 

0 

2850 

9 

1  "^n  ^ 

i  JU  J 

Q 

9199 

Q 

i  OU  J 

U  . 

iZU  Z 

n 

u  . 

19  0  9 

6 

0 

0473 

0 

1177 

0 

1002 

0. 

1002 

0. 

1064 

0 

1402 

0. 3550 

2 

1803 

0 

70  75 

u  ■ 

i  OU  J) 

0. 

1202 

1  909 

7 

0 

0400 

0 

1027 

0. 

1002 

0. 

1002 

0. 

1402 

0. 

1402 

0 

3866 

2 

2074 

g 

6  731 

Q 

1  ftn  ^ 

i  OU  J 

0. 

1202 

1  909 

8 

0 

0400 

0 

0851 

0. 

1002 

0. 

1002 

0. 

1402 

0. 

1402 

0 

4373 

2 

3134 

0 

6589 

0. 

1753 

0. 

1202 

0. 

1202 

9 

0 

0400 

0 

0801 

0 

1002 

0. 

1002 

0. 

1402 

0 

1402 

0 

5547 

2 

5017 

0 

6439 

0. 

1603 

0. 

1102 

0. 

1202 

1  n 

0400 

n 
u 

0801 

1  nn9 

i  uuz 

n 
u  • 

inn  9 

1  An9 

u . 

1  4  U  Z 

0 

6211 

9 

I  1  Ju 

0 

62  89 

Q 

1  S  S 
1  J  J  J 

u 

iUUZ 

Q 

1202 

11 

0 

0400 

0 

0801 

0 

1002 

0. 

1002 

0. 

1402 

0 

1402 

0 

5992 

3 

0022 

Q 

6004 

Q 

1 402 

0 

1002 

n 

1  909 

12 

0 

0400 

0 

0801 

0 

1002 

0. 

1002 

0 

1402 

0 

1402 

0 

6085 

3 

0572 

fl 

1  S  1C\ 
i  J  L\J 

0 

1002 

19  09 

\.L\J  £. 

13 

0 

0400 

0 

0801 

0 

1002 

0 

1002 

0 

1402 

0 

1402 

0 

7689 

2 

9595 

0 

5165 

0 

1603 

0 

1002 

0 

1202 

14 

0 

0400 

0 

0801 

0 

1002 

0 

1002 

0 

1402 

0 

1402 

0 

9291 

2 

69^5 

0 

5009 

0 

1603 

0 

1052 

0. 

1202 

0 

0400 

0 

0801 

0 

1002 

0 

1002 

0 

1402 

Q 

1 402 

1 

0618 

2 

4941 

0 

5096 

0 

1603 

g 

1202 

g 

1202 

16 

0 

0400 

0 

0801 

0 

1002 

0 

1002 

0 

1402 

0 

1553 

0 

9893 

2 

4829 

0 

5009 

0 

1603 

0 

1202 

Q 

1202 

17 

0 

0400 

0 

0801 

0 

1002 

0 

1002 

0 

1402 

0 

1603 

0. 8026 

2 

3083 

0 

486  1 

0 

1603 

0 

1202 

g 

1052 

18 

0 

0400 

0 

0801 

0. 

1002 

0 

1658 

0 

1402 

0 

1603 

0 

8571 

2 

0211 

0 

4583 

0 

1603 

0 

1202 

0 

1002 

19 

0 

0400 

0 

0801 

0 

1002 

0 

1002 

0 

1402 

0 

1603 

0 

9567 

1 

8001 

0 

4338 

0 

1603 

0 

1152 

0 

1002 

20 

0 

0400 

0 

080 1 

0 

1002 

0 

1002 

0 

1402 

Q 

1603 

0 

9917 

\ 

6836 

0 

4595 

0 

1452 

g 

1002 

g 

1002 

21 

0 

0400 

0 

0801 

0 

1002 

0 

1002 

0 

1402 

0 

1640 

1 

0080 

1 

5203 

0 

4708 

0 

1402 

0 

1152 

g 

1002 

22 

0 

0400 

0 

0801 

0 

1002 

0 

1002 

0 

1402 

0 

1984 

1 

0455 

1 

3065 

0 

4633 

0 

1402 

0 

1202 

0 

1002 

23 

0 

0400 

0 

0801 

0. 

1002 

0 

1002 

0 

1402 

0 

2471 

1 

0518 

1 

2483 

0 

4  708 

0 

1402 

0 

1202 

g 

1002 

24 

0 

0400 

0 

0801 

0 

1002 

0 

1002 

0 

1402 

0 

3017 

1 

1604 

1 

1782 

0 

4406 

0 

1402 

0 

1202 

0 

1002 

25 

0 

0400 

0 

0801 

0 

1002 

0 

1002 

0 

1402 

0 

3722 

1 

3894 

1 

1700 

0 

4037 

0 

1252 

0 

1202 

0 

1656 

26 

0 

049  3 

0 

0801 

0 

1002 

0 

1002 

0 

1402 

0 

440  7 

1 

6433 

1 

1495 

0 

2638 

0 

1202 

0 

1202 

0 

1202 

27 

0 

0601 

0 

0877 

0 

1002 

0 

1002 

0 

1402 

0 

4309 

1 

5216 

1 

0743 

0 

2661 

0 

1202 

0 

1202 

0 

1202 

28 

0 

0601 

0 

0901 

0 

1002 

0 

1002 

0 

1402 

0 

3882 

1 

2966 

1 

0163 

0 

3224 

0 

1202 

0 

1281 

0 

1252 

29 

0 

0626 

0 

0977 

0 

1002 

0 

1002 

0 

1402 

0 

3806 

1 

1805 

0 

9604 

0 

2934 

0 

1202 

0 

1402 

0 

1402 

30 

0 

0726 

0 

1002 

0 

1002 

0 

1002 

0 

3731 

1 

0393 

0 

9059 

0 

3611 

0 

1202 

0 

1402 

0 

1402 

31 

0 

0877 

0 

1002 

0 

1002 

0 

3506 

0 

8640 

0 

1202 

0 

1402 

Average  rate 

cf  s 

0 

0557 

0 

0907 

0 

1002 

0 

1023 

0 

1274 

0 

2111 

0 

8255 

1 

8487 

0 

5364 

0 

1714 

0 

1182 

0 

1196 

Total  yield. 

inches 

0 

163 

0 

257 

0 

293 

0 

300 

0 

349 

0 

618 

2 

339 

5 

413 

1 

520 

0 

502 

0 

346 

0 

339 

Average  annual  rate:     0.3589  cfs. 
Total  annual  yield:     12.439  area  inches 
Peak  flow:     3.2272  cfs,   1415  hrs .   11  May 


MILLER  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1940-SEPTEMBER  1941, 


DAY 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


OCT 


NOV 


DEC 


0 

1402 

0 

2154 

0 

1402 

0 

2204 

0 

1402 

0 

2204 

0 

1402 

0 

1857 

0 

1402 

0 

1863 

0 

1402 

0 

2003 

0 

1402 

0.2003 

0 

1402 

0 

2003 

0 

1402 

0 

2003 

0 

1402 

0 

2003 

0 

1402 

0 

2003 

0 

1402 

0 

2146 

0 

1402 

0 

2358 

0 

1402 

0 

2204 

0 

1402 

0 

2204 

0 

1402 

0 

2  354 

0 

1402 

0 

2605 

0 

1402 

0 

2805 

0 

1402 

0 

2905 

0 

1402 

0 

2905 

0. 

1402 

0 

2905 

0 

1402 

0 

2905 

0. 

1402 

0. 

3024 

0 

1402 

0 

2905 

0. 

1402 

0 

2388 

0. 

2528 

0 

1622 

0. 

1803 

0. 

1449 

0.1803 

0. 

1455 

0. 

1853 

0. 

1402 

0 

2003 

0 

1402 

0. 

2003 

0. 

1516 

0 

2206 

0. 

444 

0 

625 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0. 

2504 

0 

3994 

0 

2905 

1 

6323 

1 

2557 

0 

8740 

0. 

2605 

0 

2204 

0. 

2429 

0 

4107 

0 

2905 

2 

1473 

1 

6251 

0 

8064 

0. 

2605 

0 

2204 

0 

2504 

0. 

2204 

0 

4107 

0 

2855 

2 

1383 

1 

5336 

0 

7913 

0. 

2529 

0 

2569 

0 

2279 

0. 

2489 

0 

3951 

0 

2730 

2 

0289 

1 

5921 

0 

7613 

0. 

2429 

0 

2554 

0 

2204 

0. 

2504 

0 

3806 

0 

4680 

2 

1470 

1 

4577 

0 

7362 

0. 

2204 

0.2504 

0 

2054 

0. 

2504 

0 

3806 

0 

3581 

2 

1530 

1 

3923 

0 

7317 

0. 

2204 

0 

22  79 

0 

2003 

0. 

2504 

0 

3844 

0 

2778 

2 

2245 

2 

0655 

0 

7312 

0. 

2204 

0 

2204 

0 

1853 

0. 

2504 

0 

3844 

0 

2705 

3 

2657 

1 

7898 

0 

7212 

0. 

2204 

0 

2204 

0 

1653 

0. 

2504 

0 

3806 

0 

2830 

4 

1958 

1 

7609 

0 

7212 

0. 

3269 

0 

2054 

0 

1603 

0. 

2504 

0 

3806 

0 

3206 

4 

8416 

1 

7741 

0 

7763 

0.2329 

0 

2003 

0 

1603 

0. 

2637 

0 

3731 

0 

3168 

5 

5689 

1 

4764 

0 

8214 

0. 

2204 

0 

2003 

0 

1603 

0. 

2805 

0 

3506 

0 

2972 

6 

3458 

1 

2575 

0 

7813 

0. 

3743 

0 

200  3 

0 

1603 

0. 

2805 

0 

3506 

0 

3076 

6 

8273 

1 

2872 

0 

7362 

0. 

2204 

0 

2003 

0 

1452 

0. 

2805 

0 

3431 

0 

2805 

6 

1285 

1 

0618 

0 

7087 

0.2204 

0 

2003 

0 

1402 

0. 

3218 

0 

3206 

0 

3053 

5 

1221 

0 

9516 

0 

6586 

0. 

2204 

0 

2003 

0 

1402 

0.3393 

0 

3431 

0 

3500 

4 

4365 

0 

8540 

0 

6511 

0. 

2229 

0 

2154 

0 

1402 

0. 

3543 

0 

3206 

0 

3030 

4 

5955 

0 

6862 

0 

6217 

0.2204 

0 

2204 

0 

1402 

0. 

3656 

0 

2830 

0 

2830 

4 

6031 

0 

6511 

0 

5578 

0. 

2204 

0 

2204 

0 

1402 

0. 

3769 

0 

2705 

0 

2805 

3 

6558 

0 

6286 

0 

2980 

0. 

2204 

0 

2204 

0 

1252 

0. 

3919 

0 

2579 

0 

2805 

2 

3660 

0 

6135 

0 

2830 

0. 

2204 

0 

2204 

0 

1202 

0. 

3994 

0 

2429 

0 

3079 

1 

9724 

0 

5873 

0 

2  805 

0.2204 

0 

2204 

0 

1323 

0. 

4145 

0 

2204 

0 

4407 

2 

9183 

0 

5647 

0 

2805 

0. 

2204 

0 

2204 

0 

1603 

0. 

4295 

0 

2479 

0 

6658 

4 

0  789 

0 

5384 

0 

2805 

0. 

2204 

0 

2204 

0 

1603 

0.4209 

0 

2392 

0 

8661 

3 

9052 

0 

5084 

0 

2805 

0. 

2204 

0 

2054 

0 

1603 

0. 

4107 

0 

2204 

1 

0286 

3 

3573 

0 

5009 

0 

2939 

0. 

2204 

0 

2003 

0 

1678 

0. 

3955 

0 

2429 

1 

2671 

3 

0089 

0 

4783 

0 

2942 

0. 

2204 

0 

200  3 

0. 1703 

0. 

3656 

0 

2  750 

1 

446  3 

2 

9039 

0 

4558 

0 

2730 

0. 

2204 

0 

2003 

0.1825 

0. 

3656 

0 

3206 

1 

3876 

3 

0517 

0 

8095 

0 

2605 

0. 

2204 

0 

2003 

0 

2003 

0 

3206 

1 

5651 

2 

6868 

1 

0403 

0 

2579 

0. 

2204 

0 

2003 

0 

2154 

0 

3206 

1 

7810 

2 

3269 

0 

9166 

0 

2605 

0. 

2204 

0 

2003 

0 

2279 

0 

2980 

2 

0387 

0 

2605 

0. 

2204 

0. 1602 

0. 

3188 

0 

3248 

0 

5625 

3 

5051 

1 

0704 

0 

5597 

0. 

2  336 

0 

2149 

0 

469 

0. 

843 

0 

951 

1 

594 

10 

263 

3 

033 

1 

586 

0. 

684 

0 

609 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 

Peak  flow:     7.2558  cfs,  1400  hrs.   13  May 


70 


MILLER  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  19A 1-SEPTEMBER  1942. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC  JAN 

FEB 

MAR 

APR 

>L\Y 

JUNE 

JULY 

AUG 

1 

0. 

2003 

0. 

2204 

0 

2629 

0 

3206 

0 

2678 

0 

8515 

3. 

6103 

1. 

1998 

0. 

5043 

2 

0. 

2003 

0. 

3752 

0. 

2705 

0 

3206 

0 

3044 

0. 

7881 

5. 

0297 

1. 

5272 

0. 

4708 

3 

0. 

2003 

0. 

2554 

0 

2705 

0 

3206 

0 

3922 

0 

7312 

5. 

1354 

1. 

4630 

0. 

4412 

4 

0. 

2003 

0. 

2354 

0 

2780 

0 

3206 

0 

6612 

0 

7312 

5 

1269 

1. 

4007 

0. 

4430 

5 

0. 

2003 

0. 

2354 

0 

2805 

0 

3206 

0 

7946 

0 

7312 

5 

0953 

1. 

3273 

0. 

4383 

6 

0. 

2003 

0. 

2354 

0 

2830 

0 

3206 

0 

5935 

0 

8134 

5 

1981 

1 

2240 

0 

3819 

7 

0 

2003 

0. 

2354 

0 

2905 

0 

3206 

0 

5813 

1 

1685 

5 

1741 

1. 

1712 

0. 

3506 

8 

0. 

2003 

0 

2354 

0 

2905 

0 

3168 

0 

5982 

1 

9400 

4 

9848 

1. 

1514 

0 

3506 

9 

0. 

2003 

0. 

2354 

0. 2003 

0 

3018 

0 

3055 

0 

7236 

2 

5198 

4 

6882 

1. 

0518 

0 

3506 

10 

0 

2003 

0 

2279 

0.2003 

0 

3055 

0 

3055 

0 

8658 

2 

7962 

4 

4928 

0 

9519 

0 

3506 

11 

0. 

2003 

0. 

2204 

0.2003 

0 

3055 

0 

2942 

1 

1232 

2 

6505 

4 

3008 

0 

9216 

0 

3506 

12 

0 

2003 

0 

2204 

0. 2003 

0 

3055 

0 

2905 

1 

2633 

2 

4043 

3 

9633 

0 

8765 

0 

3506 

13 

0 

2003 

0 

2204 

0.2003 

0 

3091 

0 

2880 

1 

4139 

2 

0941 

3 

7157 

0 

8665 

0 

3594 

14 

0 

2003 

0 

2204 

0.2003 

0 

3206 

0 

2805 

1 

6110 

1 

9115 

3 

5219 

0 

8652 

0 

3506 

15 

0. 

2003 

0 

2204 

0.2003 

0 

3206 

0 

2805 

1 

6662 

2 

0009 

3 

3716 

0 

8515 

0 

3374 

16 

0 

2003 

0 

2204 

0.2003 

0 

3206 

0 

2805 

1 

3868 

2 

4555 

3 

1857 

0 

8515 

0 

3146 

17 

0 

2003 

0 

2204 

0.2003 

0 

3206 

0 

2730 

1 

4662 

2 

1159 

3 

0504 

0 

8515 

0 

2992 

18 

0 

2003 

0 

2204 

0.2003 

0 

3206 

0 

2705 

1 

3874 

2 

1325 

2 

9436 

0 

8515 

0 

2905 

19 

0 

2003 

0 

2204 

0.2003 

0 

3206 

0 

2679 

1 

2167 

2 

3344 

2 

7960 

0 

7964 

0 

2992 

20 

0 

2003 

0. 2078 

0 

3206 

0 

2605 

1 

6301 

2 

1277 

2 

6419 

0 

7463 

0 

2905 

21 

0 

2003 

0.2104 

0.3206 

0 

2605 

2 

5671 

3 

6187 

2 

5644 

0 

7262 

0 

2905 

22 

0 

2154 

0.2128 

0 

3206 

0 

2605 

3 

1940 

5 

1240 

2 

4746 

0 

6887 

0 

2880 

23 

0 

2204 

0. 2204 

0 

3206 

0 

2529 

3 

1465 

6 

6040 

2 

4346 

0 

6812 

0 

2805 

24 

0 

2204 

0. 2204 

0 

3206 

0 

2504 

2 

4735 

7 

1748 

2 

3383 

0 

6580 

0 

2873 

25 

0 

2204 

0.2316 

0 

3206 

0 

2504 

2 

0253 

7 

3331 

2 

1847 

0 

6511 

0 

3432 

26 

0 

2204 

0.2354 

0 

3206 

0 

2392 

1 

5359 

7 

4755 

2 

0725 

0 

6248 

0 

2830 

27 

0 

2204 

0.2392 

0 

3206 

0 

2354 

1 

2230 

5 

9920 

1 

9899 

0 

5948 

0 

2730 

28 

0 

2204 

0.2504 

0 

3206 

0 

2354 

1 

1219 

5 

0911 

1 

9081 

0 

5910 

0 

2805 

29 

0 

2204 

0.2504 

0 

2242 

1 

0343 

4 

6815 

1 

8275 

0 

5873 

0 

2805 

30 

0 

2204 

0.2579 

0 

2204 

0 

8740 

4 

2740 

1 

7148 

0 

5688 

0 

2805 

31 

0 

2204 

0.2605 

0 

2276 

4 

1413 

0 

5309 

0 

2730 

SEPT 

0.2679 
0.2304 
0.2204 
0.2204 
0.2204 

0.2204 
0.2204 
0.1978 
0.1928 
0.2204 

0.2229 
0.3500 
0.2204 
0.2204 
0.2204 

0.1903 
0.1828 
0.1903 
0.1903 
0.1903 

0.1828 
0.1803 
0.1803 
0.1803 
0.1803 

0. 1803 
0.1803 
0.1803 
0.1802 
0.1803 


Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0.2066 
0.605 


0.3059 
0.809 


0.2780 
.814 


1.3047 
3.697 


3.1223 
9.142 


3.4508 
9.778 


0.8982 
2.630 


0.3381 
0.990 


0.2065 
0.585 


Average  annual  rate: 

Total  annual  yield: 

Peak  flow:     7^.9669  cfs,  2000  hrs. 


25  May 


MILLER  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  194 2- SEPTEMBER  1943. 


DAY 

1 
2 
3 
4 
5 


OCT 

NOV 

DEC 

0 

1803 

0 

2705 

0 

2204 

0 

1803 

0 

2629 

0 

2204 

0. 

1803 

0 

2624 

0.2204 

0 

1803 

0 

2655 

0 

2204 

0. 

1803 

0 

2605 

0 

2204 

JAN 


0.2504 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


0 

3206 

0 

2003 

0 

3321 

1 

8300 

1 

0921 

0 

7269 

0 

3979 

0.2609 

0 

3206 

0 

2660 

0 

5134 

2 

3995 

1 

1695 

0 

6889 

0 

3694 

0.2504 

0 

3206 

0 

2204 

0 

6500 

2 

2407 

1 

0614 

0 

6595 

0 

3506 

0.2504 

0 

3206 

0 

2204 

0 

7029 

2 

2228 

1 

1208 

0 

6439 

0 

3356 

0.2504 

0 

3206 

0 

2392 

0 

7291 

1 

9667 

1 

2279 

0. 

6032 

0 

3068 

0.2504 

6 

0. 

1803 

0 

2950 

0.2204 

0 

2504 

0 

3206 

0 

2204 

0 

7759 

1 

7897 

1 

2649 

0 

5353 

0 

2905 

0.2504 

7 

0. 

1803 

0 

2705 

0. 2204 

0 

2504 

0 

2380 

0 

2108 

0 

7713 

1 

5148 

1 

3040 

0 

5090 

0 

3235 

0.2504 

8 

0. 

2104 

0 

2705 

0.2204 

0 

2504 

0 

1803 

0 

2003 

0 

7663 

1 

3063 

1 

3701 

0 

4926 

0 

3049 

0.2504 

9 

0 

2204 

0 

2554 

0 

2504 

0 

1803 

0 

2003 

0 

6923 

1 

1685 

1 

3640 

0 

4858 

0 

2905 

0.2360 

10 

0. 

2204 

0 

2617 

0 

2504 

0 

1803 

0 

2003 

0 

5531 

1 

1840 

1 

3148 

0. 

4752 

0 

2905 

0.2204 

11 

0 

2204 

0 

2999 

0 

2504 

0 

1803 

0 

2003 

0 

3924 

1 

1681 

1 

2659 

0 

4633 

0 

3022 

0.2204 

12 

0 

2054 

0 

2552 

0 

2504 

0 

1803 

0 

2078 

0 

3093 

1 

1373 

1 

2144 

0. 

4407 

0 

2805 

0.2204 

13 

0 

2003 

0 

2504 

0 

2504 

0 

1803 

0 

2104 

0 

4132 

1 

1164 

1 

2238 

0 

4733 

0 

2805 

0.2204 

14 

0 

2003 

0 

2504 

0 

2504 

0 

1803 

0 

2128 

0 

7049 

1 

1117 

1 

2797 

0 

4821 

0 

2805 

0.2204 

15 

0 

2003 

0 

2717 

0 

2504 

0 

1803 

0 

2204 

0 

9532 

1 

0894 

1. 

2170 

0. 

5208 

0 

2805 

0.2204 

16 

0 

2003 

0 

2755 

0.2579 

0.1803 

0 

2204 

1 

0036 

1 

0393 

1 

1595 

0.4996 

0 

2880 

0.2204 

17 

0 

2003 

0 

3005 

0.2605 

0.1953 

0 

2204 

1 

0572 

0 

9754 

1 

0969 

0.4633 

0 

2905 

0.2095 

18 

0 

2003 

0 

2279 

0.2629 

0.2003 

0 

2316 

1 

0147 

0 

9416 

1 

0518 

0.4407 

0 

3248 

0.2003 

19 

0 

2003 

0 

2204 

0.2705 

0.2003 

0 

2354 

1 

0342 

0 

9266 

1 

0278 

0.4407 

0 

3282 

0.2003 

20 

0 

2003 

0 

2204 

0.2705 

0.2003 

0 

2467 

1 

0941 

0. 

9245 

0 

9825 

0.4407 

0 

3281 

0.2003 

21 

0 

2154 

0 

2204 

0.2780 

0 

2003 

0 

2504 

1 

1085 

0. 

9404 

0. 

9617 

0.4577 

0 

3206 

0.2003 

22 

0 

2204 

0 

2204 

0.2805 

0 

2003 

0 

2504 

1 

1211 

0. 

9677 

0. 

9617 

0.4733 

0 

3206 

0.2003 

23 

0 

2204 

0 

2204 

0.2830 

0 

2003 

0 

2504 

1 

2191 

1. 

0017 

0. 

9516 

0.4342 

0. 

2830 

0.2003 

24 

0 

2204 

0 

2204 

0.2905 

0 

2003 

0 

2504 

1 

6599 

1. 

0216 

0. 

9316 

0.4257 

0 

2705 

0.2003 

25 

0 

2204 

0 

2204 

0.2905 

0 

2003 

0 

2529 

2 

1906 

1. 

0238 

0. 

8880 

0.4257 

0 

2705 

0.2003 

26 

0. 

2204 

0. 

2204 

0.3018 

0.2003 

0 

2605 

1 

9663 

1 

0424 

0. 

8233 

0.3919 

0 

2679 

0.2003 

27 

0. 

2204 

0. 

2204 

0.3055 

0.2003 

0 

2605 

1 

7092 

0 

9973 

0. 

7722 

0.3806 

0 

2605 

0.2078 

28 

0 

2429 

0. 

2204 

0.3093 

0.2003 

0 

2629 

1 

6910 

0 

9717 

0. 

8233 

0.3806 

0 

2579 

0.2232 

29 

0. 

2503 

0. 

2204 

0.3206 

0 

2705 

1 

8007 

0 

9546 

0. 

8066 

0.3806 

0 

2504 

0.2204 

30 

0 

2269 

0. 

2204 

0.3206 

0 

2705 

1 

9840 

0 

9567 

0. 

7529 

0.3806 

0 

2504 

0.2204 

31 

0 

2724 

0.3206 

0 

2705 

1 

0003 

0.3806 

0 

2655 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0.2087 
0.611 


0.2485 
0.704 


0.2380 
0.697 


0.2208 
0.584 


0.2333 
0.683 


1.0302 
2.919 


1.2558 
3.677 


1.0827 
3.068 


0.4836 
1.416 


0.2988 
0.875 


0.2336 
0.662 


Average  annual  rate: 

Total  annual  yield: 

Peak  flow:     2.6138  cfs,  1515  hrs. 


1  May 
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MILLER  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1943-SEPTEMBER  1944. 


DAY  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 

1  0.2204 

2  0.2204 

3  0.2204 
A  0.2204 

5  0.2204 

6  0.2204 

7  0.2204 

8  0.2204 

9  0.2204 

10  0.2204 

11  0.4604 

12  0.2755 

13  0.2705 

14  0.2705 

15  0.2705 

16  0.2705 

17  0.2705 

18  0.3058 

19  0.3393 

20  0.3030 

21  0.2756 

22  0.2705 
23 

24 
25 


26 
27 
28 
29 
30 
31 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 

Peak  flow:     4.9283  cfs,  1130  hrs.   2  June 

MILLER  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER 


DAY  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 

1  0.2705  0.3293 

2  0.2679  0.2980 

3  0.2529  0.2905 

4  0.2504  0.2880 

5  0.2504  0.4207 

6  0.2504  0.3612 

7  0.2504  0.3506 

8  0.2504  0.3469 

9  0.2504  0.3243 

10  0.2504  0.3206 

11  0.2504  0.3206 

12  0.2504  0.3206 

13  0.2504  0.3206 

14  0.2504 

15  0.2504 

16  0.2504 

17  0.2504 

18  0.2504 

19  0.2504 

20  0.2504 

21  0.2504 

22  0.2504 

23  0.2504 

24  0.2504 

25  0.2504 

26  0.2504 

27  0.2504 

28  0.2504 

29  0.2504 

30  0.2504 

31  0.2504 

Average  rate,  cfs  0.2517 
Total  yield,   inches  0.737 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 

Peak  flow:     4.8559  cfs,  0245  hrs.   6  June 


APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0. 

9615 

2. 

6979 

0. 

9975 

0. 

4708 

0.2279 

0 

3320 

0. 

9412 

3. 

9853 

0. 

9617 

0. 

4708 

0.2204 

0 

3824 

0. 

7640 

4. 

4589 

0. 

9529 

0.4708 

0.2204 

0. 

4558 

0. 

9559 

4. 

0361 

0. 9383 

0.4708 

0.2204 

0 

4897 

1. 

3531 

3. 

6619 

0. 

9040 

0 

4708 

0. 2204 

0 

4526 

1. 

8266 

3 

4314 

0. 

8684 

0 

4708 

0. 2204 

0 

4730 

2. 

2862 

3. 

2147 

0. 

8515 

0. 

4511 

0.2204 

0 

4708 

2. 

3178 

2 

9498 

0 

8214 

0 

4257 

0.2204 

0 

4257 

2. 

7838 

2 

7837 

0 

7726 

0 

4466 

0.2204 

0 

4107 

3. 

0188 

2 

4786 

0 

7425 

0 

4370 

0. 2204 

0 

4473 

3. 

0728 

2 

2836 

0 

7221 

0 

4145 

0.2429 

0 

4858 

3. 

2985 

2 

1873 

0 

7099 

0 

3600 

0.2364 

0 

4295 

3. 

6322 

2 

1491 

0 

6893 

0 

3130 

0.2106 

0 

4070 

3. 

9404 

2 

0714 

0 

6668 

0 

3206 

0.2003 

0 

3806 

4. 

0754 

1 

9427 

0 

6430 

0 

3206 

0.2003 

0 

3806 

4. 

0625 

1 

8576 

0 

6376 

0 

3206 

0.  2003 

0 

3806 

3 

7223 

1 

7422 

0 

6106 

0 

3168 

0.2003 

0 

3769 

2 

9822 

1 

6564 

0 

6027 

0 

2942 

0. 2154 

0 

3543 

2 

5289 

1 

5973 

0 

5846 

0 

2905 

0.2204 

0 

3506 

2 

2694 

1 

5474 

0 

5794 

0 

2905 

0.2204 

0 

3506 

2 

3224 

1 

4891 

0 

5467 

0 

3130 

0. 2204 

0 

3538 

2 

6580 

1 

4263 

0 

5084 

0 

3068 

0. 2204 

0 

3925 

2 

8445 

1 

3517 

0 

5009 

0 

2863 

0. 2204 

0 

4412 

2 

5918 

1 

2575 

0 

5009 

0 

2823 

0.  2204 

0 

5009 

2 

2962 

1 

2081 

0 

5009 

0 

2805 

0. 2204 

0 

4724 

2 

1831 

1 

3095 

0 

5009 

0 

2805 

0.2204 

0 

5705 

2 

1842 

1 

2404 

0 

4858 

0 

2759 

0. 2204 

0 

8045 

2 

1866 

1 

1718 

0 

4708 

0 

2655 

0. 2204 

1 

2436 

2 

1874 

1 

1221 

0.4708 

0 

2504 

0.2204 

1 

3567 

2 

1942 

1 

0733 

0 

4708 

0 

2504 

0.2603 

2 

1820 

0 

4708 

0 

2504 

0 

4789 

2 

4713 

2 

1793 

0 

6670 

0 

3504 

0. 2202 

1 

357 

7 

236 

6 

175 

1 

953 

1 

026 

0.624 

SECOND,  OCTOBER  1944-SEPTEMBER  1945. 

MAR  APR  MAY  JUNE  JULY  AUG  SEPT 


1. 

0853 

1. 

1169 

0. 

4802 

0. 

2204 

1. 

4136 

1. 

0727 

0. 

4821 

0. 

2204 

2. 

2182 

1. 

4874 

1. 

0393 

0. 

4858 

0. 

2204 

2. 

9569 

1. 

5871 

0. 

9825 

0. 

4746 

0. 

2204 

3. 

2660 

2. 

4194 

0. 

9525 

0.4595 

0. 

2204 

3. 

6065 

4. 

6340 

0. 

9374 

0.4445 

0.2204 

3. 

7772 

4. 

3508 

0. 

9487 

0. 

4295 

0. 

2204 

3. 

7838 

3. 

7376 

0. 

9366 

0 

4145 

0. 

2154 

3. 

8282 

3. 

3944 

0. 

9266 

0. 

4107 

0. 

2003 

3. 

9499 

3 

3037 

0. 

9531 

0 

4214 

0. 

2003 

4. 

0444 

2 

9673 

0. 

9070 

0. 

4257 

0. 

1953 

4. 

0022 

2 

6931 

0. 

8668 

0 

5047 

0. 

1803 

4 

0121 

2 

5518 

0. 

8515 

0 

4520 

0. 

1803 

3. 

6228 

2. 

4202 

0. 

8515 

0 

4445 

0. 

1853 

2. 

9377 

2 

2834 

0 

8364 

0 

4182 

0 

2003 

2 

5630 

2 

1844 

0 

7730 

0 

3994 

0 

2003 

2 

6531 

1 

9855 

0 

7513 

0.3844 

0 

1903 

2 

6102 

1 

8499 

0 

7463 

0 

3850 

0 

1941 

2 

4508 

1 

7149 

0 

7220 

1 

0276 

0 

2154 

2 

1571 

1 

6311 

0 

6633 

0.7168 

0 

2204 

1 

9038 

1 

5272 

0 

6145 

0 

4720 

0 

2204 

1 

7552 

1 

5527 

0 

5923 

0 

4051 

0 

2204 

1 

7829 

1 

5506 

0 

5696 

0 

3669 

0 

2007 

1 

9213 

1 

4567 

0 

5542 

0 

3545 

0 

2054 

1 

9933 

1 

3517 

0 

5234 

0 

3130 

0 

2204 

1 

9264 

1 

2805 

0 

5450 

0 

2905 

0 

2204 

1 

8281 

1 

.2494 

0 

5378 

0 

2880 

0 

2454 

1 

7477 

1 

.2315 

0 

5319 

0 

.2805 

0 

2679 

1 

6798 

1 

.2196 

0 

5221 

0 

.2730 

0 

2705 

1 

6233 

1 

.1679 

0 

5168 

0 

.2679 

0 

2705 

1 

5902 

0 

.4861 

0 

.2421 

2 

.5219 

2 

.1090 

0 

.7684 

0 

.4262 

0 

2153 

7 

.384 

5 

.976 

2 

.250 

1 

.248 

0 

.610 

72 


DAY 


MILLER  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1945-SEPTEMBER  1946. 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

1 

u 

9  7  ri^ 

A     0  Q  Q  A 

U .  ZocSU 

9 

Z  . 

317  9 

1. 

6593 

0. 

7513 

0. 

3381 

0.  2705 

u 

Z  /  U  J 

A     9  Q  Q  A 

Z . 

4726 

2 . 

2242 

0. 

7463 

0.3206 

0.  2705 

J 

u 

97n^ 
Z  /  U  J 

A     9  Q  AC 

Z . 

4625 

2 . 

2407 

0.7371 

0. 

3130 

0. 2705 

4 

0 

2705 

0. 2905 

2. 

6369 

2. 

2151 

0. 

7214 

0. 

3055 

0.2705 

5 

0 

2705 

0.2830 

2. 

8092 

2. 

0866 

0. 

7040 

0. 

3130 

0.2705 

£ 

o 

A 
U 

9  7 

A    9  Q  Ac: 

9 

z . 

8024 

1 

9373 

0. 

6702 

0.3206 

0. 2554 

"7 

U 

9Q  n*; 

ZO  U  J 

A    9  AA 

9 

z . 

t  0  C  "7 
DZ  J  / 

1 

8075 

0 

6436 

0. 

3069 

0. 2504 

Q 

o 

U 

9fi  fit; 

A    9  O  QA 
U  .  ZOoU 

9 

Z . 

4y /4 

1 

6oUI 

0 

6333 

0. 

2949 

0.  2429 

9 

0 

2805 

0.  2830 

2. 

3443 

1 

6170 

0 

6211 

0 

2880 

0.2204 

10 

0 

2805 

0.2805 

2. 

0796 

1. 

5399 

0 

6079 

0 

2805 

0.2204 

11 

U 

"3  901 

JZcJl 

A  9Q n c 
U .  ZOU J 

1 . 

Q  Q  Q  Q 

1 

/.  £1 1  O 

46  jy 

0 

5851 

0 

2880 

0. 2154 

r\ 
U 

A    97  9  Q 
U . Z / ZO 

1. 

A7  7  7 
D  /  /  / 

1 

0.5760 

0 

3212 

A          A  AT 

0. 2003 

1  "i 

XJ 

u 

T  9/.  T 
JZh  J 

A    9  An'^ 

A 
U 

R  nQ7 

ouy  / 

X . 

DIUj 

X 

T  /.  A 

0 

5691 

0 

3432 

A     1  A  A  O 

14 

0 

3206 

0.2905 

1 

3027 

1. 

56A0 

1 

2934 

0 

5469 

0 

2705 

0.2003 

15 

0 

3206 

0.2905 

1 

A014 

1. 

5272 

0 

2490 

0 

5162 

0 

2705 

0.2003 

lb 

U 

3206 

A     9  Q  A  C 

(J .  zy  Uj 

1 

1 . 

5553 

1 

2175 

0 

4279 

0 

2705 

0. 2049 

Li 

A 

U 

T  9  HA 

J  ZUo 

1 

7  /.  ^  Q 
/  4  J  7 

X . 

Q  Q  A 

X 

T  O/. 

xy^D 

0 

3916 

0.2705 

0. 2204 

18 

0 

2905 

9 
Z 

1980 

1. 

6088 

1 

1820 

0 

3390 

0 

2705 

0. 2204 

19 

U 

9  Q  A  ^ 

9 
Z 

T  A  "3  £i 
JO  JO 

X  . 

Q  /.  7  9 
DH/  Z 

1 

X6ZU 

0 

3224 

0.2705 

0. 2054 

20 

0 

2805 

2 

6630 

1. 

4761 

1 

1104 

0 

3072 

0 

2705 

0.1953 

21 

0 

2805 

2 

5763 

1. 

4858 

1 

0278 

0 

3021 

0 

2705 

0.1803 

22 

0 

2805 

2 

3319 

1. 

4501 

0 

9717 

0.3116 

0 

2682 

0.1803 

23 

0 

2805 

2 

3018 

I. 

3994 

0 

9543 

0 

3506 

0 

2579 

0.1803 

24 

0 

2805 

2 

5694 

1. 

2966 

0 

9627 

0 

4032 

0 

2504 

0.1903 

25 

0 

2805 

3 

0454 

1. 

2155 

0 

9278 

0 

3678 

0 

2504 

0.1803 

26 

0 

2880 

3.6147 

1 

1820 

0.9040 

0.3871 

0.2504 

0.1803 

27 

0. 

2905 

3.8857 

1 

2309 

0.8684 

0.3374 

0.2655 

0.1803 

28 

0 

2905 

3.7795 

2 

8588 

0.8515 

0.3206 

0.2705 

0.1803 

29 

0 

2905 

3.5656 

2 

4285 

0.8056 

0.3243 

0.2705 

0.1803 

30 

0 

2905 

3.3702 

2 

3048 

0.7571 

0.3371 

0.2705 

0.1953 

31 

0 

2905 

2 

2270 

0.3469 

0.2705 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0.2911 
0.853 


Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow:     3.0701  cfs. 


1530  hrs. 


lav 


9380 
678 


1.3544 
3.840 


0.4901 
1.436 


0.2843 
0.833 


0.2144 
0.608 


MILLER  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1946-SEPTEMBER  1947. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

0 

4551 

1 

8840 

1 

2548 

0 

8214 

0 

3668 

0.2003 

2 

0 

2125 

2 

9661 

1 

6644 

0 

7722 

0 

3509 

0.2003 

3 

0. 

2003 

3 

8998 

1 

7302 

0 

7563 

0 

3431 

0.2003 

4 

0 

2003 

4 

3868 

1 

5623 

0 

7621 

0 

3872 

0.2003 

5 

0 

2003 

4 

4888 

1 

4388 

0 

7262 

0 

3193 

0.2003 

6 

0. 

2003 

4 

5648 

1 

3950 

0 

7040 

0.2780 

0.2003 

7 

0. 

2141 

4 

6412 

1 

3640 

0 

6818 

0.2705 

0.2003 

8 

0 

2204 

4 

3572 

1 

4109 

0 

6760 

0.3237 

0. 2003 

9 

0 

2154 

0.2156 

3 

9067 

1 

4573 

0 

6871 

0.3661 

0.2003 

10 

0 

2003 

0.2003 

3 

6210 

1 

3104 

0 

6402 

0.7676 

0.2003 

11  0.2003 

12  0.2003 

13  0.2003 

14  0.2003 

15  0.1853 

16  0.1803 

17  0.1728 

18  0.1900 

19  0.1753 

20  0.1703 

21  0.1728 

22  0.1803 

23  0.1803 

24  0.1952 

25  0.2030 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 

Peak  flow:     4.8559  cfs,  1500  hrs.  6  May 


0 

1853 

3 

5390 

1 

4261 

0 

6254 

0.3106 

0.2003 

0 

1853 

3 

6390 

1 

5950 

0 

5967 

0.2788 

0 

2003 

0 

2429 

4 

1175 

1 

6106 

0 

5573 

0.2429 

0 

2003 

0 

4736 

3 

9753 

1 

4860 

0 

5329 

0.2204 

0 

2003 

0 

7455 

3 

6998 

1 

4121 

0 

5223 

0.2204 

0 

2003 

0 

8181 

3 

4899 

1 

3494 

0 

4934 

0.2204 

0 

2003 

0 

7871 

3 

2880 

1 

2903 

0 

4658 

0.2204 

0 

2003 

0 

7513 

3 

1460 

1 

2659 

0 

3977 

0.2204 

0 

2003 

0 

7476 

2 

9595 

1 

2030 

0 

3724 

0.2204 

0.2003 

0 

9969 

2 

8000 

1 

2428 

0 

3836 

0.2204 

0 

2003 

1 

2385 

2 

6762 

1. 

1944 

0 

3506 

0.2204 

0. 

2003 

1 

1775 

2 

5727 

1. 

1407 

0 

3738 

0.2204 

0. 

2003 

0 

9691 

2 

4716 

1 

0748 

0 

3412 

0.2204 

0 

2003 

0 

9266 

2 

3386 

1. 

0142 

0 

2905 

0.2204 

0. 

2003 

0 

9166 

2 

2464 

0. 

9806 

0 

2905 

0.2204 

0. 

2003 

1 

0118 

2 

2009 

0 

9617 

0 

2880 

0.2154 

0. 

2003 

1 

1148 

2 

1610 

0. 

9567 

0 

2805 

0.2997 

0. 

2003 

1 

1643 

2 

0650 

0. 

9366 

0 

2805 

0.2279 

0. 

1853 

1 

5113 

1 

9048 

0 

9166 

0 

2980 

0.2028 

0. 

1803 

2 

0521 

1 

8408 

0 

8755 

0 

3431 

0.1978 

0. 

1853 

1 

7742 

0 

3329 

0.2003 

3 

1466 

1 

2831 

0 

5041 

0.2772 

0. 

1986 

9 

219 

3 

638 

1 

477 

0.812 

0 

563 

73 


MILLER  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  19A7-SEPTEMBER  1948. 


DAY  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 


1 

0. 

2003 

2 

0. 

2003 

3 

0. 

2003 

4 

0 

2003 

5 

0 

2003 

6 

0 

2003 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 

Peak  flow:     5.5199  cfs,  1600  hrs.   20  May 

MILLER  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  P 


DAY 

OCT 

NOV 

1 

0 

2880 

0. 2204 

2 

0 

2805 

0. 2812 

3 

0 

2805 

0.2504 

4 

0 

2830 

0.2230 

5 

0 

3419 

0.2101 

6 

0 

3281 

7 

0 

2955 

8 

0 

2805 

9 

0 

2805 

10 

0 

2780 

11 

0 

2705 

12 

0 

2655 

13 

0 

2279 

14 

0 

2862 

15 

0 

5045 

16 

0 

2805 

17 

0 

2805 

18 

0 

2805 

19 

0 

2730 

20 

0 

2705 

21 

0 

2705 

22 

0 

2705 

23 

0. 

2705 

24 

0 

2705 

25 

0 

2705 

26 

0. 

2705 

27 

0 

2554 

28 

0 

2429 

29 

0. 

2204 

30 

0. 

2204 

31 

0. 

2204 

Averate  rate,  cfs  0.2792 
Total  yield,  inches  0.818 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 

Peak  flow:     5.6712  cfs,   1200  hrs.   17  May 


MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

3. 

0732 

0. 9241 

0. 

4407 

0. 

3844 

3. 

4572 

1. 1880 

0. 

4407 

0. 

3806 

3. 

2259 

1. 1185 

0. 

4407 

0. 

3806 

3 . 

0216 

1. 0731 

0. 

4890 

0. 

3806 

1. 

2836 

2. 

8261 

1.0294 

0. 

5334 

0.3806 

1 

6099 

2. 

6241 

1. 0007 

0. 

4788 

0. 

3806 

2. 

1036 

2. 

5076 

0. 9567 

0.4529 

0. 

3806 

2. 

0445 

2. 

4201 

0. 9366 

0. 

4558 

0. 

3368 

1 

5417 

2 

3419 

0.9036 

0 

4407 

0. 

3206 

1 

2178 

2. 

2125 

0.8740 

0. 

4407 

0. 

3206 

1 

0794 

2 

0726 

0.8377 

0 

4370 

0. 

3206 

1 

2233 

1 

9558 

0.8214 

0 

4257 

0. 

3206 

1 

7050 

1 

87A4 

0.8133 

0 

4257 

0 

3206 

2 

4197 

1 

7314 

0.8045 

0.4220 

0 

3130 

2 

8033 

1 

6234 

0.7338 

0 

4107 

0 

2905 

3 

4881 

1 

6132 

0.6978 

0 

4107 

0 

2905 

3 

6328 

1 

5720 

0. 6662 

0.4107 

0 

2905 

3 

6644 

1 

4640 

0. 6436 

0 

4107 

0 

3281 

3 

1204 

1 

4102 

0.6671 

0 

4107 

0 

3652 

4 

7180 

1 

4543 

0.6615 

0 

4107 

0 

3206 

5 

0849 

2 

3334 

0. 6361 

0 

4032 

0 

2980 

5 

0071 

2 

0755 

0. 6135 

0 

3806 

0.  2880 

4 

8541 

1 

8952 

0. 5935 

0 

3806 

0 

2805 

4 

8482 

1 

7148 

0. 5948 

0 

3806 

0 

2805 

5 

3394 

1 

6347 

0. 5685 

0 

4032 

0 

2805 

5 

3383 

1 

5471 

0.5293 

0 

4107 

0 

2805 

5 

.2887 

1 

4630 

0. 5009 

0 

.4032 

0 

2880 

4 

.  9843 

1 

.3818 

0. 5009 

0 

.3806 

0 

2905 

4 

.4025 

1 

.3011 

0.5009 

0 

.3806 

0 

2905 

3 

.9515 

1 

2511 

0.4934 

0 

.4128 

0 

2905 

3 

.7417 

0.4633 

0 

.3957 

2 

.0344 

0.7526 

0 

.4229 

0 

3224 

5 

.768 

2.  205 

1 

.239 

0 

914 

SECOND,  OCTOBER  1948-SEPTEMBER  1949. 


MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

0 

1803 

0 

2204 

1 

4923 

2 

2367 

1 

1895 

0.4257 

0 

2629 

0 

2204 

2 

3935 

2 

8140 

1 

1169 

0 

4257 

0 

2905 

0 

2154 

3 

1715 

2 

6331 

1 

0568 

0 

4257 

0 

2755 

0 

2442 

3 

3863 

2 

5298 

1 

0142 

0 

4257 

0 

2705 

0 

2918 

2 

8103 

2 

3839 

0 

9416 

0 

4934 

0 

2705 

0 

3437 

2 

3486 

2 

3263 

0 

8690 

0 

5121 

0 

2705 

0 

4514 

2 

1434 

2 

2338 

0 

7763 

0 

5009 

0 

2705 

0 

5253 

2 

3116 

2 

1353 

0 

6987 

0 

5009 

0 

2705 

0 

4182 

2 

8784 

2 

0448 

0 

6361 

0 

5009 

0 

2705 

0 

4934 

3 

6506 

2 

0448 

0 

5760 

0 

5046 

0 

2705 

0 

5009 

4 

0459 

2 

0311 

0 

5159 

0 

5046 

0 

2705 

0 

5347 

4 

1280 

1 

9898 

0 

4558 

0 

2554 

0 

5910 

4 

4127 

1 

9693 

0 

4295 

0 

2504 

0 

6737 

4 

6774 

1 

9625 

0 

4145 

0 

2504 

0 

7375 

4 

5313 

1 

9420 

0 

4107 

0 

2504 

0 

7813 

3 

9717 

1 

9557 

0 

4107 

0 

2504 

0 

8364 

5 

2039 

1 

8544 

0 

4107 

0 

2504 

0 

8740 

5 

4068 

1 

7807 

0 

4107 

0. 

2504 

0 

9266 

5 

3575 

1 

7542 

0 

4220 

0 

2504 

1 

0243 

5 

1951 

1 

6820 

0 

4746 

0 

2504 

1 

1345 

5 

2506 

1 

5976 

0 

5982 

0 

2504 

1 

2146 

4 

9518 

1 

5208 

0 

5700 

0 

2504 

1 

2575 

4 

6364 

1 

4702 

0 

5387 

0 

2504 

1 

3025 

4 

4639 

1 

4450 

0 

5084 

0 

2504 

1 

3889 

4 

2500 

1 

4387 

0 

4821 

0 

2279 

1 

4892 

4 

1568 

1 

4199 

0 

4520 

0 

2204 

1 

5989 

3 

9444 

1 

3950 

0 

4370 

0 

2204 

1 

7016 

3 

6210 

1 

3701 

0 

4257 

0. 

2204 

1 

7609 

3 

4758 

1 

3270 

0 

4257 

0. 

2204 

1 

8140 

3 

2330 

1 

2697 

0 

4257 

0. 

2204 

3 

1523 

0 

4257 

0 

2502 

0 

8521 

3 

8245 

1 

8838 

0 

5970 

0 

733 

2 

416 

11 

205 

5 

341 

1 

749 

74 


MILLER  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1949-SEPTEMBER  1950. 


DAY 

1 

2 
3 
A 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow:     5.2955  cfs. 


DAY 

1 
2 
3 
A 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
lA 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
2A 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 

0.7513 
0.7212 
0.6801 
0.6179 
0.5529 

0.5084 
0.4768 
0.4228 
0.3592 
0.4994 

0.7936 
1.3264 
1.7986 
2.3274 
2.8902 

3.3955 
3.8738 
4.0154 
3.5234 
3.3938 

3.3498 
4.2102 
4.6846 
4.7979 
4.3108 


1.0518 
0.9692 

0.8640 
0.7866 


7071 
6712 
7559 
6254 

7655 
6725 


2.4653 
7.223 


JUNE 

3.4817 
3.1864 
2.7118 
2.7666 
2.8094 

3.0040 
2.7327 
2.4561 
2.2784 
2.2280 

2.2771 
2.2814 
2.2098 
2.1493 
2.0836 

2.0133 
1.9387 
1.8908 
1.8404 
1.7836 

1.7535 
1.7230 
1.6814 
1.6483 
1.5830 

1.5330 
1.4964 
1.4579 
1.4090 
1.3820 


2.1246 
6.024 


JULY 

1.3047 
1.3206 
1.3721 
1.2302 
1.1890 

1.1349 
1.1667 
1.1267 
1.0880 
1.1102 

1.0272 
0.9608 
0.9241 
0.8941 
0.8630 

0.8397 
0.8408 
0.8352 
0.8019 
0.7564 

0.7298 
0.7114 
0.7079 
0.6901 
0.6743 

0.6523 
0.6343 
0.6570 
0.6256 
0.6165 
0.5760 

0.9093 
2.664 


1045  hrs.  24  May 

MILLER  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1950-SEPTEMBER  1951. 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


0.2504 

0 

.1603 

0.9197 

1.9757 

1.0729 

0.2392 

0 

1578 

0 

.7210 

2.5196 

1.4516 

0.2354 

0 

1578 

0 

.6441 

2.3336 

1.5147 

0.2354 

0 

1603 

0.9617 

2.2837 

1.5848 

0.2354 

0 

1603 

1 

.7599 

2.1715 

1.6494 

0.2354 

0 

1603 

2 

.3961 

2.0981 

1.6767 

0.2242 

0 

1603 

2 

.6917 

1.9765 

1.7372 

0.2204 

0 

1603 

2 

.6978 

1.8372 

1.7477 

0.2204 

0 

1619 

0 

.6211 

2 

.7393 

1.7874 

0.9562 

0.2204 

0 

1803 

0 

5741 

2 

8594 

1.8087 

0.6887 

0.2204 

0 

1803 

0 

6511 

3 

0860 

1.6820 

0.7112 

0.2128 

0. 

1803 

0 

6856 

3 

1233 

1.6494 

0.7262 

0.2104 

0 

1803 

0 

6056 

2 

7004 

1.6299 

0.7563 

0. 2104 

0. 

1728 

0 

6471 

2 

3649 

1.5719 

0.8364 

0.2104 

0,1628 

0 

6361 

2 

1967 

1.5272 

0.8740 

0.2104 

0. 

1603 

0. 

6135 

1. 

8186 

1.5144 

0.8815 

0.2028 

0. 

1603 

0 

6677 

2. 

5279 

1.4892 

0.9216 

0. 2003 

0. 

1503 

0.8139 

3. 

0770 

1.4136 

0.9617 

0.2003 

0. 

1479 

0.9267 

3. 

7861 

1.3950 

0.9516 

0.2003 

0.1402 

1. 

0675 

4. 

2811 

1.3640 

0.9216 

0.2003 

0. 

1202 

0. 

8727 

4. 

5537 

1.3393 

0.9216 

0.1928 

0. 

1077 

0.7438 

4. 

9049 

1.3147 

0.9717 

0.1903 

0. 

1202 

0. 

8193 

4. 

6403 

1.2636 

1.0042 

0.1903 

0. 

1302 

1. 

0579 

4. 

4919 

1.2196 

1.0518 

0.1903 

0. 

1603 

0. 

8982 

4. 

3540 

1.2196 

1.0518 

AUG 

0.5159 
0.4683 
0.A802 
0.4548 
0.4359 

0.4211 
0.4025 
0.3870 
0.3766 
0.3947 

0.3984 
0.3982 
0.3979 
0.3977 
0.3757 

0.3587 
0.3681 
0.3731 
0.3441 
0.3287 

0.3345 
0.3225 
0.3071 
0.2955 
0.2891 

0.2910 
0.2950 
0.2929 
0.2922 
0.2907 
0.2827 

0.3666 
1.074 


0.1903 
0.1728 
0.1603 
0.1603 
0.1603 
0.1603 

0.2051 
0.  601 


0.1603 
0.1603 
0.1603 
0.1603 
0.1603 


0.1569 
0.445 


AUG 

1.1107 
1.1169 
1.1402 
1.2661 
1.1528 

0.4908 
0.3206 
0.3206 
0.3080 
0.2705 

0.2705 
0.2705 
0.2705 
0.2705 
0.2655 

0.2504 
0.2504 
0.2504 
0.4524 
0.3005 

0.2805 
0.2730 
0.2705 
0.2705 
0.2705 


0.8632      4.2668      1.1946      1.0518  0.2705 


0.9627 
1.2711 
1.3128 
1.1423 


4.1968 
3.9777 
3.6021 
3.3009 
2.9711 

2.9852 
8.746 


1.2196 
1.2575 
1.2659 
1.3271 


,6203 
,594 


1.1037 
1.1506 
1.0763 
1.0618 
1.0919 

1.1011 
3.226 


0.2705 
0.3080 
0.3093 
0.3055 
0.2942 

0.4342 
1.272 


SEPT 

0.2754 
0.2805 
0.27A8 
0.2738 
0.2716 

0.2705 
0.2768 
0.2840 
0.2805 
0.2953 

0.2905 
0.2830 
0.2805 
0.2805 
0.2805 

0.2730 
0.2705 
0.2705 
0.2705 
0.2705 

0.2705 
0.2705 
0.267A 
0.250A 
0.2504 

0.2504 
0.2504 
0.2504 
0.2504 
0.2504 


0.2702 
0.766 


SEPT 

0.2905 
0.2905 
0.2830 
0.2805 
0.2780 

0.2705 
0.2705 
0.2629 
0.2605 
0.2605 

0.2529 
0.2504 
0.2467 
0.2354 
0.2354 

0.2242 
0.2204 
0.2204 
0.2179 
0.2104 

0.2104 
0.2028 
0.2003 
0.2003 
0.2154 

0.2204 
0.2054 
0.2087 
0.2204 
0.2128 


0.2384 
0.676 


Average  annual  rate: 

Total  annual  yield: 

Peak  flow:     5.7856  cfs,  1500  hrs. 


22  May 


75 


MILLER  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1951-SEPTEMBER  1952. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0 

2179 

0 

2003 

0.1803 

2 

0 

2128 

0 

1853 

0.1803 

3 

0 

3432 

0 

1803 

0.1803 

4 

0 

2980 

0 

1803 

0.1803 

5 

0 

2529 

0 

1803 

0. 1803 

6 

0 

2204 

0 

1803 

0.1803 

7 

0 

2204 

0 

1803 

0.1803 

8 

0 

2054 

0 

1803 

0.1803 

9 

0 

1928 

0 

1803 

0.1803 

10 

0 

1903 

0 

1803 

0.1803 

11 

0 

1978 

0 

1803 

0.1803 

12 

0 

2078 

0 

1803 

0.1903 

13 

0 

2104 

0 

1803 

0.1903 

14 

0 

2104 

0 

1803 

0.1903 

15 

0 

2104 

0 

1803 

0. 1903 

16 

0. 

2104 

0 

1803 

0.1903 

17 

0. 

2104 

0 

1803 

0.1903 

18 

0. 

2104 

0. 

1803 

0.1903 

19 

0. 

2104 

0. 

1803 

0.1903 

20 

0. 

2104 

0. 

1803 

0. 1903 

21 

0. 

2104 

0. 

1803 

0.1978 

22 

0. 

2104 

0. 

1803 

0.2003 

23 

0. 

2104 

0. 

1803 

0.2003 

24 

0. 

2104 

0. 

1803 

0.2003 

25 

0. 

2104 

0. 

1803 

0.2003 

26 

0. 

2104 

0. 

1803 

0.2003 

27 

0. 

2028 

0. 

1803 

0.1928 

28 

0. 

2003 

0. 

1803 

0. 1903 

29 

0. 

2003 

0. 

1803 

0.1903 

30 

0. 

2003 

0. 

1803 

0.1903 

31 

0. 

2003 

0.1903 

Average  rate. 

cf  s 

0.2165 

0. 

1810 

0.1889 

Total  yield. 

inches 

0.634 

0. 

513 

0.553 

Average  annual  rate: 

Total  annual 

yield : 

Peak  flow:  5 

.3699  cfs. 

0830 

hrs. 

27  May 

JAN 

0.1603 
0.1603 
0.1603 
0.1753 
0.1803 

0.1803 


FEB 


MAR 


APR 

^lAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0 

.1728 

2 

0662 

J 

.  yiu4 

1 

.  1549 

0 

7295 

0 

2104 

0 

1703 

3 

2554 

/, 
H 

.  zloz 

1 

.  4585 

0.5888 

0 

2128 

0 

.1703 

3 

8075 

3 

.9545 

1 

.4013 

0 

5145 

0 

2154 

0 

1703 

4 

2630 

3 

.8116 

1 

.3518 

0.4599 

0 

2078 

u 

J 

"7  noQ 

1 

3027 

0 

4145 

0 

2028 

0 

3061 

4 

4285 

-1 

D 

A9  AA 

1 

23  62 

0.4032 

0 

2003 

0 

4215 

4 

4468 

J 

>  J  DXZ 

1 

1  /  Uj 

0.4032 

0.2003 

0 

3750 

4 

4351 

3 

.1520 

1 

.1345 

0 

3919 

0 

2003 

0 

2750 

3 

9770 

3 

0342 

1 

0643 

0 

4055 

0 

1853 

Q 

2605 

•3 
J 

oxo  / 

.  0  /  DO 

1 
1 

UJoo 

0 

4129 

0 

1803 

0 

2605 

3. 

8833 

9 

U 

yo4z 

0 

3882 

0 

1803 

0 

2554 

4. 

5310 

9 
Z 

Q  1  9  Q 

U 

net"? 

yoo  / 

0 

3543 

0 

1803 

0 

3132 

4 

6307 

2 

6929 

0 

9466 

0 

3318 

0 

1803 

0 

3233 

4. 

5138 

2 

6072 

0 

9466 

0 

3243 

0 

1803 

Q 

2755 

^ 

/  xuo 

9 
Z 

Jl  J  u 

A 
U 

Q  Q  £ 

0 

3130 

0 

1803 

0 

2529 

4. 

0416 

9 
Z 

U 

0.2999 

0 

1803 

0 

3681 

3. 

5282 

9 
Z 

T  9  A  A 

A 
U 

0 

2980 

0 

1803 

0 

6006 

3. 

4741 

2 

2656 

0 

8565 

0 

2755 

0 

1803 

0 

7559 

3. 

7967 

2 

1668 

0 

8189 

0 

2279 

0 

1803 

0 

7212 

A 

4  • 

9 
z 

UO  JU 

0 

7425 

0.2003 

0 

1803 

0 

7659 

4. 

9963 

9 
z 

07  Q  A 

0 

7275 

0 

2078 

0 

1803 

0 

8056 

4. 

1609 

2 

U3  /  J 

0 

7413 

0 

2104 

0 

1803 

0. 

8515 

3. 

7257 

9 

z 

n  A  Q 

0 

7312 

0 

2364 

0.1803 

1. 

4716 

3. 

9408 

2 

2856 

0 

7262 

0. 

2554 

0 

1803 

2. 

2204 

4. 

6097 

1 

9237 

0.7012 

0. 

2266 

0.1803 

2. 

5821 

4. 

9041 

8288 

0 

6887 

0. 

2291 

0 

1653 

2. 

4595 

5. 

1920 

1 

7084 

0 

6924 

0. 

2283 

0 

1603 

2. 

6821 

5. 

1629 

1 

5783 

0 

6395 

0. 

2154 

0 

1603 

2. 

5895 

4. 

9374 

1 

5654 

0 

5347 

0. 

2154 

0 

1603 

2. 

3070 

4. 

7959 

1 

5399 

0 

5432 

0. 

2154 

0 

1828 

4. 

3455 

0. 

5850 

0. 

2128 

0. 

8463 

4. 

2319 

2. 

6345 

0. 

9197 

0. 

3286 

0. 

1849 

2. 

398 

12. 

391 

7. 

465 

2. 

693 

0.962 

0. 

524 

MILLER  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,   OCTOBER  1952-SEPTEMBER  1953. 


DAY 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0.1903 

0 

2705 

0.2679 

0 

1803 

0 

1803 

0 

1803 

0 

2104 

0 

6887 

2 

6374 

1 

2062 

0.4902 

0 

2504 

0.1903 

0 

2705 

0.2629 

0 

1803 

0 

1803 

0 

1803 

0 

2104 

0 

5685 

3 

5931 

1 

5062 

0.5021 

0 

2429 

0.1903 

0 

2705 

0.2605 

0 

1803 

0 

1803 

0 

1803 

0 

2104 

0 

5232 

3 

6909 

1 

4745 

0.5163 

0. 

2204 

0.1903 

0 

2855 

0.2529 

0 

1803 

0 

1803 

0 

1803 

0 

2104 

0 

5769 

3 

7735 

1 

4012 

0.4057 

0 

2204 

0.1903 

0 

2905 

0.2504 

0 

1803 

0 

1803 

0 

1803 

0 

2104 

0 

7832 

4 

1690 

1 

3282 

0.3882 

0. 

2128 

0.1903 

0 

2905 

0.2504 

0 

1803 

0.1803 

0 

1803 

0 

2104 

1 

1820 

4 

1686 

1 

mi 

0.3393 

0 

2104 

0.1903 

0 

2679 

0.2504 

0 

1803 

0 

1803 

0 

1803 

0 

2104 

1 

4113 

5 

0358 

1 

2393 

0.3634 

0 

2104 

0.1903 

0 

2605 

0.2467 

0 

1803 

0 

1803 

0 

1803 

0 

2104 

1 

2535 

5 

0014 

1 

1881 

0.3715 

0 

2028 

0.1903 

0 

2529 

0.2354 

0 

1803 

0 

1803 

0 

1803 

0 

2179 

0 

9854 

4 

8278 

1 

1753 

0.3581 

0 

2078 

0.1903 

0 

2504 

0.2354 

0 

1803 

0.1803 

0 

1803 

0 

2204 

0 

8239 

4 

7941 

1 

2198 

0.3431 

0. 

2028 

0.1978 

0 

2579 

0.2242 

0 

1803 

0 

1803 

0 

1803 

0 

2204 

0 

6927 

4 

7094 

1 

1219 

0.3356 

0 

2003 

0.2003 

0 

2605 

0.2204 

0.1803 

0.1803 

0 

1803 

0 

2204 

0 

6135 

4 

6260 

1 

0994 

0.3356 

0. 

2003 

0.2003 

0 

2605 

0.2204 

0 

1803 

0 

1803 

0 

1803 

0 

2204 

0 

8350 

4 

3743 

1 

0421 

0.3393 

0 

2003 

0.2003 

0 

2679 

0.2204 

0.1803 

0 

1803 

0 

1803 

0 

2204 

1 

2356 

3 

9790 

0 

9954 

0.3262 

0 

2003 

0.2003 

0 

2629 

0.2204 

0 

1803 

0.1803 

0 

1803 

0 

2173 

1 

5290 

3 

6367 

0 

9927 

0.3393 

0. 

2003 

0.2003 

0 

2529 

0.2104 

0 

1803 

0 

1803 

0 

1803 

0 

2279 

1 

7148 

3 

4287 

0 

9283 

0.3356 

0 

2003 

0.2003 

0 

2504 

0. 2028 

0 

1803 

0.1803 

0 

1803 

0 

2392 

2 

0815 

3 

2603 

0 

8732 

0.3243 

0 

2003 

0.2003 

0 

2504 

0.2003 

0 

1803 

0 

1803 

0 

1878 

0 

2354 

2 

6713 

3 

0608 

0 

8321 

0.3206 

0 

2003 

0.2078 

0 

2504 

0.2003 

0.1803 

0 

1803 

0 

1903 

0 

2939 

3 

1974 

2 

8579 

0 

7893 

0.3206 

0 

1928 

0.2104 

0 

2504 

0.2003 

0 

1803 

0 

1803 

0 

1903 

0 

5685 

3 

6239 

2 

6735 

0 

7601 

0.3018 

0 

1903 

0.2104 

0 

2504 

0.2003 

0 

1803 

0 

1803 

0 

1828 

0 

9241 

2 

9692 

2 

5080 

0 

7346 

0.3055 

0 

1903 

0.2179 

0 

2504 

0.2003 

0 

1803 

0 

1803 

0 

1803 

1 

3847 

2 

6392 

2 

4004 

0 

7283 

0.3055 

0 

1903 

0.2204 

0 

2504 

0.2003 

0 

1803 

0 

1803 

0 

1803 

1 

8146 

2 

5346 

2 

2975 

0. 

7144 

0.3055 

0 

1903 

0.2316 

0 

2504 

0.1928 

0.1803 

0 

1803 

0 

1803 

1 

7479 

2 

4161 

2 

1656 

0. 

6799 

0.3055 

0 

1903 

0.2467 

0 

257  9 

0.1903 

.1803 

0 

1803 

0 

2054 

1 

5978 

2 

1375 

2 

0563 

0. 

6405 

0.3055 

0 

1903 

0.2579 

0 

2605 

0.1828 

0 

1803 

0 

1803 

0 

2104 

1 

5170 

2 

2645 

1 

9961 

0 

6591 

0.3018 

0 

1903 

0.2605 

0 

2605 

0.1803 

0 

1803 

0 

1803 

0 

2104 

1 

7542 

2 

7223 

1 

8811 

0. 

6276 

0.2905 

0 

1903 

0.2679 

0 

2605 

0.1803 

0.1803 

0.1803 

0 

2104 

2 

3689 

3 

2833 

1 

8230 

0. 

5791 

0.2730 

0. 

1903 

0.2705 

0 

2605 

0.1803 

0 

1803 

0 

2104 

1 

3723 

3 

1288 

1 

7400 

0. 

5497 

0.2542 

0 

1903 

0.2705 

0 

2605 

0.1803 

0 

1803 

0 

2104 

0 

9266 

2 

8063 

1 

6820 

0. 

5068 

0.2429 

0. 

1903 

0.2705 

0.1803 

0.1803 

0 

2104 

3 

0491 

4891 

0.2467 

0.2145 

0 

2612 

0.2165 

0 

1803 

0 

1803 

0 

1882 

0 

6730 

1 

8368 

3 

2945 

0 

9471 

0.3385 

0 

2022 

0.628 

0 

740 

0.634 

0 

528 

0 

477 

0 

551 

1 

907 

5 

378 

9 

335 

2 

773 

0.  991 

0 

573 

Average  annual  rate:     0.7111  cfs 

Total  annual  yield:     24.515  area  inches 

Peak  flow:     5.4448  cfs,  1600  hrs.  7  June 


76 


MILLER  CREEK 


DAY 

OCT 

NOV 

1 

0. 

,1903 

0. 

2003 

2 

0. 

,1978 

0. 

2078 

3 

0. 

,2003 

0. 

2104 

4 

0. 

,2003 

0. 

2028 

5 

0. 

,2003 

0. 

2003 

6 

0. 

2003 

0. 

2003 

7 

0. 

2003 

0. 

2003 

8 

0. 

,2003 

0. 

1928 

9 

0. 

,2003 

0. 

1903 

10 

0. 

,2003 

0. 

1903 

11 

0. 

,2003 

0. 

1978 

12 

0. 

,2003 

0. 

2003 

13 

0. 

,2003 

0. 

2003 

14 

0. 

2003 

0. 

2003 

15 

0. 

,2003 

0. 

2003 

16 

0. 

,2003 

0. 

2003 

17 

0. 

,2003 

0. 

2003 

18 

0. 

,2003 

0. 

,1853 

19 

0. 

,2003 

0. 

1953 

20 

0. 

2003 

0. 

2003 

21 

0. 

,2003 

0. 

2003 

22 

0. 

,2003 

0. 

,2003 

23 

0. 

,2003 

0. 

1928 

24 

0. 

,2003 

0. 

1903 

25 

0. 

,2003 

0. 

,1903 

26 

0. 

,  2003 

0. 

,  1603 

27 

0. 

,2003 

0. 

1828 

28 

0. 

,2003 

0. 

1803 

29 

0. 

,  2003 

0. 

,1728 

30 

0. 

,2003 

0. 

1703 

31 

0. 

,2003 

rate,  cfs 

0. 

,1998 

0. 

1938 

.eld,  inches 

0. 

,585 

0. 

549 

annual  rate: 

0. 

.2557 

cf  s 

Total  annual  yield:  8.814  area  inches 
Peak  flow:     1.3223  cfs,  1730  hrs.   9  May 


MILLER  CREEK 


DAY 

OCT 

NOV 

1 

0. 

1803 

0. 

1402 

2 

0. 

1778 

0. 

1402 

3 

0. 

1703 

0. 

1402 

4 

0. 

1703 

0. 

1402 

5 

0. 

1628 

0. 

1402 

6 

0. 

1603 

0. 

1402 

7 

0. 

1578 

0. 

1402 

8 

0. 

1503 

0. 

,1402 

9 

0. 

1503 

0. 

1402 

10 

0. 

1428 

0. 

1402 

11 

0. 

1402 

0. 

1428 

12 

0. 

1405 

0. 

2551 

13 

0. 

1449 

0. 

1603 

14 

0. 

1402 

0. 

1603 

15 

0. 

1402 

0. 

1606 

16 

0. 

,1402 

0. 

,2770 

17 

0. 

,1402 

0. 

,1452 

18 

0. 

,1410 

0. 

,1402 

19 

0. 

,1503 

0. 

,1402 

20 

0. 

1478 

0. 

,1402 

21 

0. 

,1402 

0. 

,1402 

22 

0. 

,1402 

0. 

.1402 

23 

0. 

,1428 

0. 

.1402 

24 

0. 

,1503 

0. 

,1402 

25 

0. 

,1503 

0. 

.1402 

26 

0. 

,1503 

0. 

.1402 

27 

0. 

.1503 

0. 

.1402 

28 

0. 

.1478 

0. 

.1402 

29 

0, 

.1402 

0. 

.1402 

30 

0, 

,1402 

0. 

,1402 

31 

0. 

,1402 

Average  rate,  cfs  0.1496  0.1510 

Total  yield,  inches      0.438  0.428 

Average  annual  rate:     0.3377  cfs 

Total  annual  yield:     11.700  area  inches 

Peak  flow:     3.2019  cfs,  1500  hrs.   21  Ma; 


DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1 


DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

0.1778 

0. 

2242 

0. 

2354 

0. 

2504 

0. 

3506 

0.1925 

0. 

2204 

0. 

2504 

0. 

2504 

0. 

3506 

0.1828 

0. 

2204 

0. 

2504 

0. 

2504 

0. 

3506 

0.2022 

0. 

2204 

0. 

2504 

0. 

2504 

0. 

3769 

0.2063 

0. 

2204 

0. 

2504 

0. 

2504 

0. 

4479 

0.1803 

0. 

,2204 

0. 

2504 

0. 

2504 

0. 

,3716 

0.1970 

0. 

,2204 

0. 

2504 

0. 

,2504 

0. 

2830 

0.1803 

0.2204 

0. 

2504 

0. 

2705 

0. 

2679 

0.1803 

0.2204 

0. 

2504 

0. 

2705 

0. 

,3164 

0.1949 

0. 

,  2204 

0. 

2504 

0. 

,2705 

0. 

,3043 

0.2003 

0. 

,2204 

0. 

2504 

0. 

2705 

0. 

2961 

0.2078 

0. 

,2204 

0. 

2504 

0. 

2705 

0. 

3874 

0.2104 

0. 

,2204 

0. 

2504 

0. 

,2705 

0. 

,4891 

0.2179 

0. 

2204 

0. 

2504 

0. 

2805 

0. 

,8457 

0.2204 

0. 

2204 

0. 

2504 

0. 

2905 

0. 

,5328 

0.2204 

0. 

,2204 

0. 

,2504 

0. 

,2905 

0. 

,4245 

0.2204 

0. 

,2204 

0. 

2504 

0. 

2905 

0. 

,5139 

0.2204 

0. 

,2204 

0. 

2504 

0. 

,2905 

0, 

,7346 

0.2204 

0. 

,2204 

0. 

2504 

0. 

,2905 

0. 

,6476 

0.2204 

0. 

,2204 

0. 

2504 

0. 

2905 

0. 

,5605 

0. 2204 

0. 

,2204 

0. 

2504 

0. 

,3055 

0. 

,4583 

0.2204 

0. 

,2204 

0. 

,2504 

0. 

,3206 

0. 

.4025 

0.2204 

0. 

,2204 

0.2504 

0. 

,3206 

0, 

.3971 

0.2204 

0. 

,2204 

0. 

,2504 

0. 

,3206 

0, 

.5455 

0.2316 

0.2204 

0. 

,2504 

0. 

,3206 

0. 

.6494 

0. 2354 

0. 

,2204 

0. 

2504 

0. 

,3206 

0. 

,  6331 

0.2354 

0. 

,2204 

0. 

,2504 

0. 

,3206 

0. 

.6850 

0.2354 

0. 

,2204 

0.2504 

0. 

,3356 

0, 

.7170 

0.2354 

0. 

,2204 

0. 

.3506 

0. 

,5768 

0.2354 

0.2204 

0, 

.3656 

0, 

.5043 

0.2354 

0. 

,2204 

0. 

.3806 

0.2121 

0, 

.2206 

0. 

,2499 

0. 

.2917 

0. 

.4807 

0.621 

0. 

.646 

0.661 

0. 

.854 

1. 

,362 

DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PERSECOND,   OCTOBER  195 


DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

0.1402 

0.1402 

0. 

,1402 

0. 

.1402 

0. 

.1603 

0.1402 

0.1402 

0. 

,1402 

0. 

.1402 

0. 

.1603 

0.1402 

0.1402 

0, 

,1402 

0. 

,1402 

0. 

,1603 

0.1327 

0.1402 

0. 

,1402 

0. 

,1402 

0. 

,1603 

0.1302 

0.1402 

0. 

,1402 

0, 

.1402 

0. 

,1603 

0.1302 

0.1402 

0. 

,1402 

0. 

.1402 

0. 

,1603 

0.1378 

0.1402 

0.1402 

0. 

,1402 

0, 

,1603 

0.1402 

0.1402 

0. 

,1402 

0. 

,1402 

0, 

,1603 

0.1402 

0.1402 

0. 

,1402 

0. 

.1402 

0. 

.1603 

0.1402 

0.1402 

0. 

,1402 

0. 

,1402 

0. 

,1603 

0.1402 

0.1402 

0. 

,1402 

0. 

.1402 

0. 

.1578 

0.1402 

0.1402 

0. 

,1402 

0. 

,1402 

0. 

,1503 

0.1402 

0.1402 

0. 

,1402 

0. 

,1402 

0. 

,1667 

0.1402 

0.1402 

0. 

.1402 

0. 

.1402 

0. 

,2022 

0.1402 

0.1402 

0. 

.1402 

0. 

.1402 

0. 

,2049 

0.1402 

0.1402 

0. 

.1402 

0. 

.1402 

0. 

,2247 

0.1402 

0.1402 

0.1402 

0. 

,1402 

0. 

,2412 

0.1402 

0.1402 

0. 

.1402 

0. 

,1402 

0, 

,2045 

0.1402 

0.1402 

0. 

.1402 

0. 

,1402 

0. 

,1828 

0.1402 

0.1402 

0. 

.1402 

0. 

,1402 

0. 

,1930 

0.1402 

0.1402 

0.1402 

0. 

,1402 

0. 
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0.1402 

0.1402 

0. 

.1402 

0. 
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0. 
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0.1402 

0. 
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0. 

,1828 
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0. 
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0. 

,1402 

0. 

,2542 

0.1402 

0.1402 

0. 

,1402 

0. 

,1402 

0. 

4874 

0.1402 

0.1402 

0, 

.1402 

0. 

,1402 

0. 

,5002 

0.1402 

0.1402 

0. 

.1402 

0. 

,1402 

0. 

,2724 

0.1402 

0.1402 

0. 

.1402 

0. 

,1402 

0. 

,2494 

0.1402 

0.1402 

0. 

,1402 

0. 

2818 

0.1402 

0.1402 

0. 

,1542 

0. 

4387 

0.1402 

0.1402 

0. 

,1603 

0.1393 

0.1402 

0. 

.1402 

0. 

,1414 

0. 

,2195 

0.408 

0.411 

0. 

.371 

0. 

.414 

0. 
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MILLER  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

1 

0. 1778 

0.2354 

0. 

2354 

0. 2354 

0. 

2204 

2 

0.1703 

0. 

2369 

0.2354 

0. 2354 

0. 

2204 

3 

0.1703 

0. 

2354 

0. 

2354 

0. 2354 

0. 

2204 

4 

0. 1703 

0. 

2354 

0. 

2354 

0. 2354 

0. 

2204 

5 

0.1778 

0. 

2354 

0. 

2354 

0.2354 

0. 

2204 

6 

0. 2003 

0. 

2354 

0. 

2354 

0.2354 

0. 

2204 

7 

0. 2003 

0. 

2316 

0. 

2354 

0. 2354 

0 

2204 

8 

0.1953 

0. 

2204 

0. 

2354 

0. 2354 

0. 

2204 

9 

0. 1903 

0. 

2204 

0. 

2354 

0. 2354 

0 

2204 

10 

0. 1903 

0. 

2383 

0. 

2354 

0.2354 

0 

2204 

11 

0. 1903 

0. 

2242 

0 

2354 

0. 2467 

0 

2204 

12 

0. 1903 

0. 

2204 

0. 

2354 

0.  2504 

0 

2204 

13 

0.2034 

0. 

2204 

0. 

2354 

0. 2504 

0 

2204 

14 

0. 2204 

0. 

2204 

0. 

2354 

0.2504 

0 

2204 

15 

0. 

2204 

0.2354 

0.2579 

0 

2204 

16 

0. 2204 

0 

2204 

0 

2354 

0. 2605 

0 

2204 

17 

0. 2204 

0 

2242 

0.2354 

0. 2605 

0 

2204 

18 

0. 2204 

0 

2354 

0 

2354 

0.2605 

0 

2204 

19 

0. 2435 

0 

2354 

0. 

2354 

0.2605 

0 

2204 

20 

0.2467 

0 

2354 

0 

2354 

0.2679 

0 

2204 

21 

0. 2640 

0 

2354 

0.2354 

0. 2705 

0 

2204 

22 

0. 2379 

0 

2354 

0 

2354 

0. 2705 

0 

2204 

23 

0. 2504 

0 

2354 

0 

2354 

0. 2705 

0 

2204 

24 

0. 2504 

0 

2354 

0 

2354 

0. 2554 

0 

2204 

25 

0. 2504 

0 

2354 

0. 2354 

0. 2504 

0 

2204 

26 

0. 2536 

0 

2354 

0 

2354 

0.2279 

0 

2204 

27 

0.  2504 

0 

2354 

0 

2354 

0. 2204 

0 

2204 

28 

0.2467 

0 

2354 

0 

2354 

0.2204 

0 

2204 

29 

0.2354 

0 

2354 

0.2354 

0.2204 

0 

.2204 

30 

0. 2451 

0 

2354 

0 

2354 

0. 2204 

31 

0.2373 

0 

2354 

0.2204 

rate,  cfs 

0.2174 

0 

2310 

0 

5978 

0.2440 

0 

.2204 

ield,  inches 

0.637 

0 

655 

0 

689 

0.715 

0 

.604 

annual  rate: 

0.5119 

cfs 

Total  annual  yield:  16.695  area  inches 
Peak  flow:     3.0390  cfs,  1400  hrs.   19  May 


MILLER  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

1 

0.2354 

0. 

2104 

0.2003 

0.1603 

0.1603 

2 

0. 2354 

0.2104 

0.2003 

0.1603 

0.1603 

3 

0.2354 

0. 

2104 

0.2003 

0.1603 

0.1603 

4 

0.2354 

0. 

2104 

0.2003 

0.1603 

0.1603 

5 

0. 2354 

0. 

2104 

0.2003 

0.1603 

0.1603 

6 

0.2354 

0. 

2104 

0.2003 

0.1603 

0.1603 

7 

0.2354 

0. 

2104 

0.2003 

0.1603 

0.1603 

8 

0.2354 

0. 

2104 

0.2003 

0.1603 

0.1603 

9 

0.2354 

0. 

2104 

0.2003 

0.1603 

0.1603 

10 

0.2354 

0. 

2104 

0. 2003 

0.1603 

0.1603 

11 

0.2354 

0. 

2104 

0.1903 

0.1603 

0.1603 

12 

0.2242 

0 

2104 

0.1803 

0.1603 

0.1603 

13 

0.2243 

0 

2104 

0.1803 

0.1603 

0.1603 

14 

0.2243 

0 

2104 

0.1803 

0.1603 

0.1603 

15 

0.2243 

0. 

2104 

0.1803 

0.1603 

0.1603 

16 

0.2243 

0. 

2104 

0.1803 

0.1603 

0.1603 

17 

0.2243 

0. 

2104 

0.1803 

0.1603 

0.1603 

18 

0. 2243 

0 

2028 

0.1803 

0.1603 

0.1603 

19 

0.2243 

0 

2003 

0.1803 

0.1603 

0.1603 

20 

0.2243 

0 

2003 

0.1703 

0.1603 

0.1603 

21 

0. 2243 

0. 

2003 

0.1603 

0.1603 

0.1603 

22 

0.2243 

0 

2003 

0.1603 

0.1603 

0.1603 

23 

0.2243 

0 

2003 

0.1603 

0.1603 

0.1603 

24 

0.2243 

0 

2003 

0.1603 

0.1603 

0.1603 

25 

0.2243 

0 

2003 

0.1603 

0.1603 

0.1603 

26 

0.2243 

0 

2003 

0.1603 

0.1603 

0.1603 

27 

0.2243 

0 

2003 

0.1603 

0.1603 

0.1603 

28 

0.2243 

0 

2003 

0.1603 

0.1603 

0.1603 

29 

0.2243 

0 

2003 

0.1603 

0.1603 

30 

0.2243 

0 

2003 

0.1603 

0.1603 

31 

0.2243 

0.1603 

0.1603 

rate 

cfs 

0.2256 

0 

2060 

0.1795 

0.1603 

0.1603 

ield. 

inches 

0.661 

0 

584 

0.526 

0.469 

0.424 

Average  annual  rate:     0.6771  cfs. 
Total  annual  yield:     23.45  area  inches 
Peak  flow:     4.8920  cfs,  2400  hrs.   2  June 


SECOND,  OCTOBER  1955-SEPTEMBER  1956. 


MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0. 

2204 

0. 

4107 

1. 

1938 

0. 

9616 

0. 

5848 

0. 2679 

0.2504 

0. 

2204 

0. 

3957 

1. 

2780 

1. 

2506 

0.5591 

0.2617 

0.2467 

0. 

2204 

0. 

3769 

1. 

5049 

1. 

4600 

0. 

5366 

0.2539 

0.2354 

0. 

2204 

0. 

3656 

1. 

8573 

1. 

1820 

0. 

5140 

0.2648 

0.2354 

0. 

2204 

0. 

3619 

2. 

1217 

1. 

1687 

0.4930 

0. 2623 

0. 2354 

0. 

2204 

0. 

3907 

2. 

1141 

1. 

1169 

0.4455 

0. 2554 

0.2354 

0. 

2204 

0. 

3581 

2. 

1127 

1. 

0752 

0. 

4257 

0.2457 

0.2354 

0. 

2204 

0. 

3656 

1. 

9969 

1. 

0435 

0.3985 

0. 2567 

0.2449 

0. 

2204 

0. 

3769 

1. 

8431 

1. 

0138 

0.3863 

0. 2705 

0.2504 

0. 

2204 

0. 

4082 

2. 

0617 

0. 

9834 

0. 

3750 

0.2736 

0.2504 

0. 

2204 

0. 

4520 

2. 

0929 

0. 

9617 

0. 

4263 

0. 2679 

0. 2504 

0. 

2204 

0. 

4858 

1. 

9085 

0. 

9274 

0.3543 

0.  2674 

0. 2504 

0. 

2204 

0. 

4858 

1. 

7477 

0. 

9095 

0. 

3318 

0. 2748 

0. 2504 

0. 

2204 

0. 

4670 

1. 

2800 

0. 

8892 

0.3233 

0. 2892 

0. 2504 

0. 

2204 

0. 

4520 

1. 

2977 

0. 

9074 

0. 

3215 

0.2861 

0.2504 

0. 

2204 

0. 

5328 

1. 

4693 

.0. 

8759 

0. 

3206 

0. 2805 

0. 2392 

0. 

2204 

0. 

4564 

1. 

7271 

0. 

9082 

0. 

3168 

0.2717 

0.2354 

0. 

2204 

0. 

8306 

2 

4208 

0. 

9575 

0. 

3083 

0.  2705 

0.2354 

0. 

2204 

0. 

8849 

2. 

5877 

0. 

7317 

0. 

3065 

0.2755 

0.2354 

0. 

2579 

0. 

9522 

2 

4995 

0. 

7279 

0. 

2886 

0.2679 

0.2242 

0 

3080 

1 

0372 

2 

4485 

0 

7070 

0. 

2799 

0. 2573 

0. 2204 

0. 

3431 

1. 

1073 

2 

3583 

0. 

6787 

0. 

3098 

0. 2392 

0. 2204 

0 

3506 

1 

0792 

2 

2593 

0 

6599 

0. 

2717 

0. 2242 

0. 2204 

0 

3731 

0 

9890 

2 

2584 

0 

6373 

0 

2921 

0. 4120 

0. 2204 

0 

4032 

0 

9806 

2 

0697 

0 

6292 

0. 

2774 

0. 2867 

0. 2204 

0 

4333 

1 

5688 

1 

8142 

0 

6061 

0 

2799 

0.2448 

0.2429 

0 

4182 

1 

6429 

1 

7605 

0 

6004 

0 

2748 

0. 2554 

0.2504 

0 

3882 

1 

4584 

1 

6511 

0 

5910 

0 

2674 

0.2504 

0.2504 

0 

3806 

1 

3915 

1 

4808 

0 

5844 

0 

3060 

0.2354 

0.2504 

0 

4032 

1 

2767 

1 

3827 

0 

5741 

0 

2679 

0.2504 

0.2504 

0 

4107 

1 

3291 

0 

2705 

0.2504 

0 

2792 

0 

7442 

1 

8674 

0 

8768 

0 

3584 

0.2666 

0.2395 

0 

818 

2 

110 

5 

471 

2 

486 

1 

050 

0.  781 

0.679 

SECOND, 

OCTOBER  1956- 

-SEPTEMBER  195  7. 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0 

1678 

0 

2003 

0.8197 

3 

5669 

1 

1494 

0. 4971 

0. 2855 

0 

1678 

0 

2003 

1 

1750 

4 

2753 

1 

2874 

0.4821 

0.  2830 

0 

1703 

0 

2003 

1 

.1734 

4 

4457 

1 

2550 

0.4595 

0. 2717 

0 

1703 

0 

.2003 

1 

.2455 

4 

1797 

1 

2512 

0.4445 

0. 2705 

0 

1703 

0 

.2003 

1 

.5970 

3 

.9321 

1 

1946 

0.4257 

0.2705 

0 

1703 

0 

.2003 

1 

.8103 

3 

7811 

1 

2259 

0. 3994 

0. 2705 

0 

.1703 

0 

.2003 

2 

.2842 

3 

.2948 

1 

2506 

0. 3844 

0. 2629 

0 

1703 

0 

.2003 

2 

.3585 

2 

9051 

1 

2781 

0. 3779 

0. 2529 

0 

1703 

0 

2116 

2 

.4174 

2 

.6887 

1 

2506 

0.  3694 

0. 2392 

0 

1778 

0 

.2498 

2 

.3845 

2 

8470 

1 

2071 

0.3656 

0.2354 

0 

1803 

0 

2892 

2 

.1448 

2 

.6647 

1 

1670 

0.  3769 

0. 2242 

0 

1803 

0 

.3368 

1 

.8999 

2 

.5599 

1 

1407 

0.4027 

0. 2204 

0 

1803 

0 

.4082 

2 

.4912 

2 

.4418 

1 

.0931 

0.3525 

0.2204 

0 

.1803 

0 

.3919 

3 

.1788 

2 

.3622 

1 

0568 

0.  3290 

0. 2204 

0 

1803 

0 

4082 

2 

.8226 

2 

.2977 

1 

0268 

0.3299 

0.2204 

0 

1803 

0 

.3875 

2 

.4209 

2 

.2407 

0 

9817 

0.  3370 

0. 2204 

0 

1803 

0 

.5140 

2 

.2126 

2 

.1632 

0 

9416 

0.3252 

0. 2204 

0 

.1803 

0 

.3469 

2 

.0450 

2 

.1003 

0 

.9066 

0.3140 

0. 2939 

0 

.1803 

0 

.3055 

2 

.0591 

2 

.0448 

0 

8828 

0.3149 

0.2518 

0 

.1803 

0 

.3055 

2 

.3486 

2 

.0128 

0 

.8477 

0.3093 

0.2392 

0 

1803 

0 

.3055 

2 

.6788 

1 

.8879 

0 

.9028 

0.3106 

0. 2316 

0 

1803 

0 

.3055 

3 

.0372 

1 

.7941 

0 

8753 

0.4275 

0.  2279 

0 

.1803 

0 

.3055 

3 

.3853 

1 

.7148 

0 

7312 

0. 3262 

0. 2204 

0 

.1803 

0 

.3055 

3 

.7535 

1 

.6776 

0 

6962 

0. 3206 

0. 2204 

0 

.1803 

0 

.3055 

4 

.1335 

1 

.6234 

0 

.6662 

0.3052 

0. 2204 

0 

.1803 

0 

.3055 

4 

.1343 

1 

.5730 

0 

6474 

0.2952 

0.2204 

0 

.1903 

0 

.3055 

4 

.0491 

1 

.5570 

0 

.6248 

0. 2855 

0. 2204 

0 

.1928 

0 

.3168 

3 

.7539 

1 

.4869 

0 

.6061 

0. 2880 

0. 2204 

0 

.2003 

0 

.3856 

3 

.7342 

1 

.4261 

0 

.5760 

0.2958 

0.2204 

0 

.2003 

0 

.5109 

4 

.4565 

1 

.4308 

0 

.5459 

0.3983 

0.2204 

0 

.2003 

4 

.1184 

0 

.5159 

0.2961 

0 

.1802 

0 

.3033 

2 

.6527 

2 

.4974 

0 

.9601 

0.3594 

0.2398 

0 

.528 

0 

.860 

7 

.772 

7 

.081 

2 

.813 

1.053 

0.680 

78 


MILLER  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1957-SEPTEMBER  1958. 


DAT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0.2316 

0. 

,2204 

0. 

.2204 

0. 

,1903 

0, 

,1603 

0. 

,1603 

0. 

.7889 

2. 

,4676 

1. 

0073 

0. 

,8202 

0. 

,3835 

0. 

2279 

2 

0. 

2242 

0. 

.  2104 

0. 

.  2204 

0. 

,  1978 

0 . 

,  1603 

0. 

,  1603 

0, 

.5221 

3. 

,  4437 

1. 

0879 

0. 

7651 

0. 

3562 

0. 

2204 

3 

0. 

2519 

0 . 

,  2003 

0 . 

,  2204 

0. 

,  2003 

0 . 

,  1603 

0 . 

.1603 

0. 

.  5096 

3. 

,  4995 

1. 

,8274 

0. 

,7294 

0. 

,3534 

0. 

2204 

4 

0. 

2392 

0 . 

.  2003 

0. 

,  2204 

0 . 

,  2003 

0 . 

,  1603 

0. 

,  1603 

0, 

.  6562 

3. 

.  1261 

1. 

,7543 

0. 

,6996 

0. 

,3515 

0. 

,2204 

5 

0. 

2354 

0 , 

,  2003 

0. 

,  2204 

0. 

,  2104 

0. 

,  1603 

0 , 

,  1603 

0. 

,  7688 

2 , 

.  8144 

1. 

7018 

0. 

,  6793 

0. 

,3459 

0. 

,  2204 

6 

0. 

2242 

0. 

,2003 

0, 

.2204 

0. 

,2204 

0. 

,1603 

0, 

,1603 

0, 

.8915 

2, 

.7057 

1. 

,6121 

0. 

,7152 

0. 

,3463 

0. 

,2204 

7 

0. 

2204 

0. 

.  2003 

0. 

.  2204 

0. 

,  2242 

0, 

.  1603 

0 . 

.  1478 

0. 

.  9992 

2 , 

.  8781 

1, 

,5569 

0. 

,7219 

0. 

.3215 

0. 

,2204 

8 

0. 

2204 

0, 

,  2003 

0. 

.  2204 

0. 

,  2354 

0, 

,1603 

0. 

.  1302 

1, 

.1695 

3. 

.  4877 

1. 

,5017 

0. 

.6930 

0. 

,  3187 

0. 

,2204 

9 

0.2204 

0. 

.  2003 

0, 

.  2204 

0. 

,  2354 

0. 

,  1603 

0. 

.  1102 

1. 

.0944 

4 . 

.  0205 

1. 

,4649 

0. 

.6633 

0. 

.  3397 

0. 

,2374 

10 

0. 

2204 

0. 

,  2003 

0. 

,  2204 

0. 

,  2354 

0. 

,  1528 

0. 

.  0977 

0. 

.9341 

4 . 

.6996 

1. 

,  4096 

0. 

.  6549 

0. 

.3065 

0. 

,2179 

11 

0.2204 

0. 

,2003 

0. 

,1903 

0. 

,2354 

0. 

.1503 

0. 

.0977 

0, 

.7413 

5, 

.2827 

1, 

,3786 

0. 

.6352 

0. 

.2971 

0. 

,2154 

12 

0. 

2204 

0. 

,  2003 

0 . 

,  1803 

0, 

,  2354 

0. 

,  1628 

0. 

.  1002 

0. 

.6398 

5 . 

.  6874 

1. 

,2964 

0. 

.6267 

0. 

.  2896 

0. 

.2358 

13 

0. 

2204 

0. 

,  2003 

0. 

,  1803 

0. 

.  2354 

0. 

,1553 

0. 

.  1002 

0, 

.6323 

5 , 

.6070 

1. 

.3025 

0. 

.6061 

0. 

.  2915 

0. 

,2213 

14 

0. 

2204 

0. 

,  2003 

0, 

,  1803 

0, 

,  2354 

0. 

,  1428 

0. 

.  1027 

0. 

.  6173 

5 , 

.8309 

1. 

.3147 

0. 

.5939 

0. 

.2896 

0, 

.2204 

15 

0. 

2204 

0. 

,  2003 

0. 

.1803 

0, 

,  2354 

0. 

.1402 

0. 

.1152 

0. 

.  6023 

5. 

.7279 

1 . 

.  3147 

0. 

.  5939 

0. 

.2766 

0. 

.2204 

16 

0.2204 

0. 

,2003 

0. 

,1803 

0. 

,2354 

0. 

,1478 

0. 

.1177 

0, 

.5910 

5, 

.3051 

1. 

.3147 

0. 

.5619 

0. 

.2880 

0. 

.2204 

17 

0. 

2204 

0, 

.  2003 

0, 

.1803 

0. 

.  2354 

0. 

.  1503 

0, 

.1077 

0, 

.5798 

5 , 

.1393 

1. 

.3147 

0. 

.5666 

0. 

.  2867 

0. 

.2179 

18 

0. 

2204 

0. 

,  2003 

0. 

.  1803 

0. 

,  3159 

0. 

.1503 

0, 

.1252 

0, 

.5647 

4, 

.8296 

1. 

.3147 

0, 

.5675 

0, 

.2805 

0. 

,2104 

19 

0. 

2204 

0. 

,  2003 

0 , 

.  1803 

0, 

,  2166 

0. 

.  1503 

0 , 

.  1478 

0. 

.5610 

4 , 

.  4494 

1. 

.2964 

0, 

.5525 

0. 

.2523 

0. 

,2078 

20 

0. 

2204 

0. 

,  2003 

0. 

.  1803 

0. 

,  2492 

0, 

.  1503 

0 , 

.  1703 

0 , 

,  5497 

4 , 

.  0174 

1. 

.  2842 

0, 

.5300 

0. 

.  2442 

0. 

.  2003 

21 

0.2204 

0. 

,2003 

0, 

.1803 

0. 

,2679 

0, 

.1503 

0, 

.1853 

0. 

.5572 

3. 

.6411 

1. 

.2612 

0. 

.5228 

0. 

.2503 

0. 

,2003 

22 

0. 

2204 

0. 

,  2003 

0 , 

.  1803 

0 . 

,  2842 

0 , 

.  1678 

0 . 

.  2028 

0, 

.  5647 

3 . 

.  3561 

1. 

,2331 

0. 

.5027 

0 . 

.  2607 

0, 

,2003 

23 

0. 

2204 

0. 

,  2003 

0. 

.  1803 

0. 

,  2968 

0. 

.1778 

0. 

.  2128 

0. 

.  5948 

3. 

.  0996 

1. 

.1958 

0. 

.5121 

0, 

.  2423 

0. 

,2003 

24 

0. 

2204 

0. 

.  2003 

0. 

.1803 

0. 

,  2705 

0, 

.  2028 

0, 

.4458 

0, 

.  5572 

2 , 

.  9409 

1. 

.1783 

0. 

.4955 

0. 

.  2420 

0, 

,2003 

25 

0. 

2204 

0. 

.  2003 

0. 

.  1803 

0. 

,  2546 

0. 

.  1828 

0 , 

.  5459 

0 , 

.4257 

2. 

.  7976 

1. 

,1319 

0. 

.4765 

0. 

.  2382 

0. 

,2003 

26 

0. 

2204 

0. 

,2003 

0, 

.1803 

0. 

,1820 

0. 

.1703 

0. 

.5760 

0, 

.3970 

2, 

.5832 

1. 

.0471 

0. 

.4670 

0. 

.2345 

0. 

,2003 

27 

0. 

2204 

0. 

,2003 

0. 

.1803 

0. 

,1703 

0. 

.1703 

0. 

.6061 

2, 

,0226 

2. 

.4561 

0. 

,8753 

0. 

.4492 

0. 

.2373 

0. 

,2003 

28 

0. 

2204 

0. 

,  2003 

0. 

.1803 

0. 

,  1678 

0. 

.1703 

0, 

.6361 

2. 

.  8411 

2 , 

.  3604 

0. 

,7822 

0. 

.4304 

0. 

.  2534 

0, 

,2004 

Vi 

0. 

2204 

0 . 

,  2003 

0 . 

.  1803 

0 . 

,  1603 

0 . 

2 , 

.  4277 

z , 

.  2249 

0. 

,8660 

0. 

.4759 

0 . 

.  2410 

0. 

,2104 

30 

0. 

2204 

0. 

,1903 

0. 

.1803 

0. 

.1603 

0, 

.6887 

2, 

.3102 

2, 

.0881 

0, 

.8396 

0. 

.4539 

0. 

.2401 

0, 

,2184 

31 

0. 

2204 

0, 

.1803 

0. 

,1603 

0. 

.7413 

2, 

.0520 

0. 

.4192 

0. 

.2213 

Average  rate,  cfs 

0. 

2229 

0. 

,2007 

0. 

.1935 

0. 

.2242 

0. 

.1602 

0. 

.2539 

0. 

.9033 

3. 

.7108 

1, 

.3074 

0. 

.5860 

0. 

.2860 

0. 

,2141 

Total  yield,  inches 

0. 

653 

0. 

.569 

0. 

.567 

0. 

.657 

0. 

.424 

0. 

.744 

2, 

.561 

10. 

.872 

3. 

.707 

1. 

.717 

0. 

.838 

0. 

.607 

Average  annual  rate:     0.6886  cfs 
Total  annual  yield:     23.92  area  inches 
Peak  flow:     6.2504  cfs,  0500  hrs.  12  May 


MILLER  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  195 8 -SEPTEMBER  1959. 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

1 

0. 

.2104 

0. 

,2204 

0. 

.2003 

0. 

,2128 

0. 

,2655 

0. 

.2880 

0, 

.2584 

1 

.0195 

1 

.0067 

0 

.2429 

0 

.2078 

0 

.1803 

2 

0. 

.2104 

0. 

,2204 

0. 

.2003 

0. 

,2078 

0. 

,2855 

0. 

.2905 

0, 

.3694 

1 

.2941 

0 

.9416 

0 

.2316 

0 

.2075 

0 

.1803 

3 

0. 

,2104 

0. 

,2204 

0. 

.2003 

0. 

.2154 

0. 

.3130 

0. 

.2905 

0, 

.4655 

0 

.8755 

0 

.8340 

0 

.2316 

0 

.2033 

0 

.1803 

4 

0. 

,2104 

0. 

.2316 

0. 

.2003 

0, 

.2204 

0. 

.3206 

0. 

.2905 

0. 

.4846 

0, 

.6901 

0 

.7527 

0 

.2204 

0 

.2003 

0 

.1803 

5 

0. 

,2197 

0. 

,2229 

0. 

.2003 

0. 

,2204 

0. 

,3130 

0. 

.2905 

0. 

.5737 

0 

.5943 

0 

.7166 

0 

.1928 

0 

.2054 

0 

.1728 

6 

0. 

,2204 

0. 

,2242 

0. 

.2003 

0. 

,2204 

0. 

,3172 

0. 

.2905 

0. 

.6766 

0, 

.5722 

0, 

.6796 

0 

.1127 

0. 

.2003 

0, 

.1703 

7 

0. 

,2204 

0, 

,2229 

0. 

.2003 

0. 

,2204 

0. 

,2730 

0. 

.2905 

0. 

.6707 

0, 

.5710 

0 

.6361 

0 

.1102 

0, 

.2003 

0, 

.1678 

8 

0. 

,2179 

0. 

,2242 

0. 

.2003 

0, 

,2204 

0. 

,2705 

0. 

.2905 

0. 

.4088 

0, 

.6775 

0, 

.5910 

0 

.1452 

0, 

.2003 

0, 

.1603 

9 

0. 

,2104 

0. 

.2354 

0. 

.2003 

0. 

,2128 

0. 

,2705 

0. 

.2905 

0. 

.3393 

0. 

.8552 

0, 

.5384 

0 

.2104 

0, 

.2003 

0, 

.1603 

10 

0. 

,2104 

0, 

,2210 

0. 

.2003 

0. 

,2104 

0. 

,2705 

0. 

,2905 

0. 

.304  7 

0, 

.9763 

0, 

.5099 

0 

.2204 

0, 

.2003 

0, 

.1603 

11 

0. 

,2104 

0. 

,2388 

0. 

.2605 

0. 

,2104 

0. 

,2705 

0. 

.2905 

0. 

.2867 

1, 

.0289 

0, 

.4733 

0, 

.2204 

0. 

.2097 

0. 

,1603 

12 

0. 

,2128 

0. 

,2354 

0. 

,2968 

0. 

,2078 

0. 

,2780 

0. 

.2911 

0, 

.3058 

1, 

.1807 

0, 

.4384 

0, 

.2179 

0. 

.2179 

0. 

,1603 

13 

0, 

,2204 

0. 

,  2354 

0. 

.1853 

0. 

,2003 

0. 

,2805 

0. 

,3055 

0. 

.3490 

1, 

.4525 

0. 

.4210 

0. 

.2104 

0. 

.2104 

0. 

,1628 

14 

0. 

,2204 

0. 

,2392 

0. 

.2989 

0, 

,1903 

0. 

,2805 

0. 

,2942 

0. 

.3554 

1. 

.5211 

0. 

.4040 

0, 

.2104 

0. 

.2104 

0. 

,1703 

15 

0. 

,2204 

0. 

,2298 

0. 

.2242 

0. 

,2054 

0. 

,2730 

0. 

,2961 

0. 

,3356 

1. 

.6626 

0. 

.4005 

0. 

.2175 

0. 

.2104 

0. 

,1877 

16 

0. 

,2204 

0. 

,2242 

0, 

.1803 

0. 

,2003 

0. 

2790 

0. 

,2905 

0. 

,2655 

1. 

.6272 

0, 

,3777 

0. 

.2179 

0. 

,2104 

0. 

1728 

17 

0. 

,2185 

0. 

,2465 

0. 

.1803 

0. 

,1878 

0. 

3259 

0. 

,2918 

0. 

,2279 

1. 

,3069 

0. 

,3519 

0. 

.2168 

0. 

,2078 

0. 

1703 

18 

0. 

,2128 

0. 

,2258 

0. 

.1803 

0. 

,1903 

0. 

,2805 

0. 

,3099 

0. 

,2104 

1. 

,1419 

0. 

,3403 

0. 

.2179 

0. 

,2341 

0. 

1628 

19 

0. 

,2156 

0. 

,2204 

0. 

.1803 

0. 

,1903 

0. 

2780 

0. 

,3206 

0. 

2078 

1. 

,2302 

0.3469 

0, 

,2179 

0. 

3221 

0. 

2136 

20 

0. 

,2213 

0. 

,2204 

0. 

,1803 

0. 

,1903 

0. 

2805 

0. 

3093 

0. 

2104 

1. 

,2903 

0. 

3162 

0. 

,2154 

0. 

3451 

0. 

1836 

21 

0. 

,2204 

0. 

,2179 

0. 

,1803 

0. 

,2242 

0. 

2805 

0. 

2980 

0. 

2143 

1. 

2506 

0. 

3046 

0. 

,2104 

0. 

2279 

0. 

1761 

22 

0. 

,2204 

0. 

,2104 

0. 

.1803 

0. 

2579 

0. 

2805 

0. 

2961 

0. 

2409 

1. 

2259 

0. 

2911 

0. 

2179 

0. 

1803 

0. 

1628 

23 

0. 

,2204 

0. 

,2104 

0. 

.1803 

0. 

,2679 

0. 

2805 

0. 

3271 

0. 

3540 

1. 

1833 

0. 

2759 

0. 

,2204 

0. 

1803 

0. 

1630 

24 

0. 

,2204 

0. 

,2104 

0. 

,1803 

0. 

2529 

0. 

2805 

0. 

3381 

0. 

6013 

1. 

1407 

0. 

2682 

0. 

2204 

0. 

1803 

0. 

1615 

25 

0. 

,2204 

0. 

,2104 

0. 

,1803 

0. 

,2467 

0. 

2805 

0. 

3055 

0. 

8515 

1. 

0982 

0. 

2603 

0. 

2204 

0. 

1803 

0. 

2156 

26 

0. 

,2204 

0. 

.2104 

0, 

.1803 

0. 

,2504 

0. 

,2805 

0. 

,2918 

1. 

,3321 

1. 

.0718 

0. 

,2872 

0. 

.2204 

0. 

,1803 

0. 

,1754 

27 

0. 

,2204 

0. 

.2083 

0. 

.1828 

0. 

,2504 

0. 

.2805 

0. 

,3133 

1. 

,1027 

1. 

.0268 

0. 

,3009 

0. 

,2179 

0. 

.1803 

0. 

.1656 

28 

0. 

,2204 

0. 

,2507 

0, 

.1903 

0. 

,3352 

0. 

.2805 

0. 

,2942 

0. 

,7786 

0. 

.9817 

0. 

,3819 

0. 

,2078 

0. 

.1803 

0. 

.1603 

29 

0. 

,2204 

0. 

,2780 

0. 

.1928 

0. 

,2905 

0. 

,2880 

0. 

,7890 

0. 

.9416 

0. 

,2858 

0. 

,2003 

0. 

.1803 

0. 

.1603 

30 

0. 

,2204 

0. 

,2003 

0. 

.2104 

0. 

,2705 

0. 

,2755 

1. 

,0680 

0. 

.9166 

0. 

,2529 

0. 

,2003 

0. 

.1803 

0. 

.1603 

31 

0. 

,2204 

0. 

.2204 

0. 

,2629 

0. 

,2674 

0. 

.9291 

0. 

,2003 

0. 

.1803 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0.2171 
0.636 


0.2254 
0.639 


0.2014 
0.590 


0.2270 
0.665 


0.2097 
0.753 


0.2966 
0.869 


0.4874 
1.382 


1.0745 
3.148 


0.4659 
1.321 


0.2068 
0.606 


0.2075 
0.608 


0.1718 
0.487 


Average  annual  rate:     0.3326  cfs 
Total  annual  yield:     11.70  area  inches 
Peak  flow:     1.8349  cfs,  2145  hrs  13  May 
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MILLER  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

1 

0. 

1603 

0. 1402 

0. 

1803 

0. 

1803 

0. 1803 

2 

0. 

1603 

0. 1402 

0 

1803 

0. 

1803 

0. 1803 

3 

0. 

1603 

0. 1402 

0. 

1803 

0. 

1803 

0.1803 

A 

0. 

1603 

0. 1402 

0. 

1803 

0. 

1803 

0. 1803 

5 

0. 

1603 

0.1402 

0 

1803 

0. 

1803 

0.1803 

6 

0. 

1603 

0. 1327 

0 

1803 

0. 

1803 

0.1803 

7 

0. 

1603 

0. 1327 

0. 

1803 

0. 

1803 

0. 1803 

8 

0. 

1603 

0. 1402 

0 

1803 

0 

1803 

0. 1803 

9 

0. 

1703 

0. 1402 

0 

1803 

0. 

1803 

0. 1803 

10 

0. 

1613 

0.1402 

0 

1803 

0 

1803 

0.1803 

11 

0. 

1603 

0. 1402 

0 

1803 

0 

1803 

0. 1803 

12 

0. 

1528 

0. 1402 

0 

1803 

0 

1803 

0. 1803 

13 

0. 

1503 

0. 1402 

0 

1803 

0 

1803 

0. 1803 

14 

0. 

1503 

0. 1478 

0 

1803 

0 

1803 

0. 1803 

15 

0. 

1428 

0.1503 

0 

1803 

0 

1803 

0.1803 

16 

0. 

1402 

0. 1428 

0 

1803 

0 

1803 

0. 1803 

17 

0. 

1402 

0. 1402 

0 

1803 

0 

1803 

0. 1803 

18 

0 

1402 

0. 1402 

0 

1803 

0 

1803 

0. 1803 

19 

0 

1553 

0. 1478 

0 

1803 

0 

1803 

0. 1803 

20 

0 

1603 

0.1503 

0 

1803 

0 

1803 

0.1803 

21 

0 

1603 

0. 1528 

0 

1803 

0 

1803 

0. 1803 

22 

0. 

1603 

0. 1603 

0 

1803 

0 

1803 

0. 1803 

23 

0 

1603 

0. 1678 

0 

1803 

0 

1803 

0. 1803 

24 

0 

1603 

0. 1703 

0 

1803 

0 

1803 

0. 1828 

25 

0 

1603 

0. 1703 

0 

1803 

0 

1803 

0. 2003 

26 

0 

1603 

0.1703 

0 

1803 

0 

1803 

0.2216 

27 

0 

1628 

0. 1778 

0 

1803 

0 

1803 

0. 2492 

28 

0 

1703 

0.1803 

0 

1803 

0 

1803 

0.2705 

29 

0 

1678 

0.1803 

0 

1803 

0 

1803 

0.2918 

30 

0 

1490 

0. 1803 

0 

1803 

0 

1803 

31 

0 

1402 

0 

1803 

0 

1803 

Average  rate,  cfs 

0 

1568 

0.1514 

0 

1803 

0 

1803 

0. 1917 

Total  yield,  inches 

0 

459 

0.429 

0 

528 

0 

525 

1.334 

Average  annual  rate 

:  0 

3635 

cfs. 

Total  annual  yield: 

12 

609  area  inches 

Peak  flov:  3.3868 

:£s. 

1600 

hrs.  12  May 

MILLER  CREEK  DISCHARGE 

CUBIC 

FEET  PER 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

1 

0 

1803 

0.1503 

0 

1603 

0 

1941 

0. 1803 

2 

0. 

1803 

0.1486 

0.1603 

0. 

1803 

0. 1803 

3 

0. 

1828 

0.1579 

0 

1603 

0. 

1803 

0. 1803 

4 

0. 

1803 

0.1628 

0 

1720 

0. 

1803 

0. 1803 

5 

0. 

1878 

0.1603 

0.1609 

0 

1803 

0.1803 

6 

0. 

1770 

0.1786 

0.1603 

0.1803 

0. 1803 

7 

0. 

1628 

0.2212 

0 

1603 

0.1803 

0. 1803 

8 

0. 

1703 

0.1503 

0 

1603 

0.1803 

0. 1803 

9 

0. 

1678 

0.1503 

0.1603 

0 

1803 

0. 1803 

10 

0 

1683 

0.1503 

0 

1603 

0 

1803 

0.1803 

11 

0 

1528 

0.1503 

0 

1678 

0 

1803 

0. 1803 

12 

0 

1578 

0.1503 

0 

1778 

0 

1803 

0. 1803 

13 

0. 

1532 

0.1704 

0 

1828 

0 

1803 

0. 1803 

14 

0 

1678 

0.1604 

0 

1978 

0 

1803 

0. 1803 

15 

0. 

1603 

0.1824 

0.2003 

0 

1803 

0.1803 

16 

0 

1603 

0.1703 

0.2028 

0.1803 

0. 1803 

17 

0 

1603 

0.1703 

0 

2033 

0.1803 

0. 1803 

18 

0 

1603 

0.1703 

0 

1803 

0.1803 

0. 1803 

19 

0 

1603 

0.1703 

0.1728 

0.1803 

0. 1803 

20 

0 

1603 

0.1678 

0 

1728 

0 

1803 

0.1803 

21 

0 

1628 

0.1603 

0.1803 

0 

1803 

0. 1803 

22 

0 

1678 

0.1603 

0.1878 

0.1803 

0. 1803 

23 

0 

1603 

0.1603 

0 

1978 

0 

1803 

0. 1803 

24 

0 

1578 

0.1603 

0 

2003 

0 

1803 

0. 1803 

25 

0 

1428 

0.1678 

0 

2003 

0 

1803 

0. 1803 

26 

0 

1428 

0.1703 

0 

1953 

0.1803 

0.1803 

1.1 

0 

1503 

0.1703 

0.1803 

0.1803 

0. 1803 

28 

0 

1576 

0.1686 

0 

2003 

0 

1803 

0.1803 

29 

0 

1528 

0.1528 

0 

2354 

0.1803 



jU 

0 

1402 

0.1603 

0 

2655 

0.1803 

n 

u 

1498 

0 

2805 

0.1803 

Average  rate  cfs 

0 

1626 

0.1641 

0 

1872 

0 

1807 

0.1803 

Total  yield,  inches 

0 

476 

0.465 

0.548 

0.529 

0.477 

Average  annual  rate 

:  0 

2271 

cfs 

Total  annual  yield : 

7 

866  area  inches 

Peak  flow:     1.0500  cfs.  1700  hrs.  19  May 


SECOND,  OCTOBER  1959  -  SEPTEMBER  1960. 


MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0. 

3206 

0 

3469 

0 

5876 

0. 

7014 

0. 

2128 

0. 

2140 

0.1991 

0. 

3506 

0. 

3356 

0 

7253 

0. 

6512 

0. 

2108 

0. 

2003 

0.1928 

0. 

3806 

0. 

3581 

1 

1478 

0. 

6154 

0. 

2108 

0. 

2003 

0. 2068 

0. 

4107 

0. 

4276 

1 

3570 

0. 

5760 

0. 

1993 

0. 

2003 

0.1803 

0. 

4407 

0 

5434 

1 

3091 

0 

5186 

0 

1937 

0. 

2003 

0.1803 

0. 

4670 

0. 

6758 

1 

3523 

0. 

4746 

0. 

1964 

0. 

1973 

0.1803 

0. 

4765 

0. 

6856 

1 

4979 

0. 

4785 

0 

1916 

0. 

1903 

0.1803 

0. 

5278 

0 

8369 

1 

8205 

0 

4628 

0 

1930 

0. 

1903 

0.1803 

0. 

4783 

0. 

9654 

2 

0486 

0. 

4558 

0 

1956 

0. 

1978 

0.1803 

0. 

4708 

0. 

9992 

2 

3244 

0 

4288 

0 

1972 

0 

2003 

0.1803 

0 

4708 

0 

9174 

2 

6761 

0 

4081 

0 

1999 

0 

2003 

0. 1803 

0. 

4708 

0 

8014 

3 

0152 

0 

3800 

0 

1941 

0 

2003 

0. 1803 

0. 

4708 

0 

6991 

2 

8585 

0 

3390 

0 

1826 

0 

1978 

0. 1803 

0 

4708 

0 

6486 

2 

2840 

0 

3281 

0 

1803 

0 

1903 

0. 1803 

0. 

4708 

0 

6061 

1 

9971 

0 

3243 

0 

1853 

0 

1903 

0.1803 

0 

4708 

0 

5610 

1 

9408 

0 

3083 

0 

1872 

0 

1903 

0.1834 

0 

4708 

0 

5159 

1 

8967 

0 

3008 

0 

1953 

0 

1903 

0. 1878 

0 

4708 

0 

5052 

1 

6794 

0 

2818 

0 

1958 

0 

1903 

0.1803 

0. 

4746 

0 

5297 

1 

3754 

0 

3255 

0 

1908 

0 

1878 

0.1778 

0 

4858 

0 

5974 

1 

1693 

0 

2642 

0 

1866 

0 

1803 

0.1778 

0 

5059 

0 

8997 

1 

0868 

0 

2679 

0 

1828 

0 

1803 

0. 1751 

0 

5121 

1 

2461 

1 

0113 

0 

2627 

0 

1803 

0 

1982 

0. 1778 

0 

5265 

1 

0482 

0 

9927 

0 

2584 

0 

1930 

0 

1903 

0. 1803 

0."4965 

0 

7275 

1 

0255 

0 

2512 

0 

2019 

0 

1903 

0. 1803 

0 

4533 

0 

6010 

0 

9848 

0 

2417 

0 

2003 

0 

1903 

0. 1803 

0 

4808 

0 

5334 

0 

9383 

0 

2395 

0 

2003 

0 

1903 

0.1803 

0 

5009 

0 

5024 

0 

9304 

0 

2360 

0 

2003 

0 

1878 

0. 1803 

0 

4733 

0 

4733 

0 

8440 

0 

2251 

0 

2003 

0 

1803 

0. 1803 

0 

3994 

0 

4545 

0 

8176 

0 

2177 

0 

2003 

0 

1803 

0.1803 

0 

3694 

0 

4934 

0 

7913 

0 

2177 

0 

2003 

0 

1803 

0.1803 

0 

3543 

0 

7513 

0 

2003 

0 

1803 

0 

4556 

0 

6511 

1 

4590 

0 

3663 

0 

1954 

0 

1923 

0.1821 

1 

845 

4 

272 

1 

038 

0 

572 

0 

563 

0 

516 

SECOND,  OCTOBER  1960  -  SEPTEMBER  1961. 


>fAR 

APR 

>IAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0 

1803 

0 

3130 

0 

7045 

0 

2755 

0 

1703 

0 

1503 

0.1703 

0 

1803 

0 

3331 

0 

6997 

0 

2686 

0 

1628 

0 

1503 

0.1703 

0 

1803 

0 

4752 

0 

6588 

0 

2464 

0 

1678 

0 

1503 

0.1703 

0 

1803 

0 

5284 

0 

6489 

0 

2429 

0 

1807 

0 

1503 

0.1703 

0 

1803 

0. 

3806 

0 

5572 

0 

2489 

0 

1803 

0 

1503 

0.1703 

0 

1803 

0 

2930 

0 

5193 

0 

2208 

0 

1653 

0 

1544 

0.1703 

0 

1803 

0. 

2705 

0 

4783 

0 

2047 

0 

1578 

0 

1578 

0.1678 

0 

1803 

0 

2492 

0 

4746 

0 

1953 

0 

1503 

0 

1503 

0.1603 

0 

1803 

0 

2316 

0 

6027 

0 

1922 

0 

1503 

0 

1503 

0.1807 

0 

1803 

0 

2204 

0 

8373 

0 

1849 

0 

1503 

0 

1503 

0.1803 

0 

1803 

0 

2233 

0 

9643 

0 

1828 

0 

1503 

0 

1503 

0.1803 

0 

1803 

0 

2279 

0 

7983 

0 

1803 

0 

1503 

0. 

1578 

0.1728 

0 

1803 

0 

2216 

0 

6724 

0 

1803 

0 

1503 

0 

1603 

0.1703 

0 

1878 

0 

2028 

0 

5910 

0 

1728 

0 

1503 

0 

1603 

0.1703 

0 

1978 

0 

2003 

0 

5898 

0 

1703 

0 

1503 

0 

1603 

0.1703 

0 

2078 

0 

2227 

0 

6148 

0 

1778 

0 

1478 

0 

1619 

0.1778 

0 

2179 

0 

2872 

0 

6398 

0 

1778 

0 

1402 

0 

1578 

0.2041 

0 

2204 

0 

4320 

0 

7617 

0 

1703 

0 

1402 

0 

1578 

0.3527 

0 

2316 

0 

4755 

0 

9055 

0 

1703 

0 

1402 

0 

1603 

0.1857 

0 

2467 

0 

4085 

0 

9458 

0 

1703 

0 

1402 

0 

1603 

0.1603 

0 

2504 

0 

4101 

0 

8427 

0 

1703 

0 

1402 

0 

1603 

0.1603 

0 

2579 

0 

4113 

0 

4323 

0 

1703 

0 

1402 

0 

1603 

0.1603 

0 

2679 

0 

3281 

0 

7333 

0 

1703 

0 

1402 

0 

1630 

0.1603 

0 

2705 

0 

2742 

0 

6674 

0 

1703 

0 

1402 

0 

1628 

0.1528 

0 

2780 

0 

2354 

0 

5760 

0 

1703 

0 

1402 

0 

1496 

0.1503 

0 

2880 

0 

2170 

0 

4971 

0 

1703 

0 

1402 

0 

1728 

0.1503 

0 

2905 

0 

2507 

0 

4407 

0 

1703 

0 

1402 

0 

1628 

0.1699 

0 

3055 

0 

3803 

0 

3844 

0 

1703 

0 

1478 

0 

1603 

0.1803 

0 

3206 

0 

5325 

0 

3212 

0 

1703 

0 

1503 

0 

1628 

0.1778 

0 

3206 

0 

5835 

0 

2805 

0 

1703 

0 

1503 

0 

1703 

0.1778 

0 

3206 

0 

2705 

0 

1503 

0 

1703 

0 

2264 

0 

3272 

0 

6267 

0 

1851 

0 

1510 

0 

1578 

0.1765 

0 

663 

0 

927 

1 

835 

0 

542 

0. 

442 

0 

462 

0.500 

80 


MILLER  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1961  -  SEPTEMBER  1962. 


DAY 

OCT 

NOV 

1 

0. 

1803 

0. 

1703 

2 

0. 

,1903 

0. 

,1703 

3 

0. 

,1703 

0. 

,1703 

4 

0. 

,1703 

0. 

,1703 

5 

0. 

,1728 

0. 

,1703 

6 

0. 

,1803 

0. 

,1703 

7 

0. 

1803 

0. 

,1703 

8 

0. 

,1803 

0. 

,1703 

9 

0. 

,1803 

0. 

,1703 

10 

0. 

1895 

0. 

1703 

11 

0. 

,1903 

0. 

,1703 

12 

0. 

,1826 

0. 

,1703 

13 

0. 

,1699 

0. 

,1703 

14 

0. 

1603 

0. 

,1703 

15 

0. 

1503 

0. 

,1703 

16 

0. 

,1503 

0, 

.1795 

17 

0. 

.1503 

0. 

.1803 

18 

0. 

.1503 

0. 

,1803 

19 

0. 

,1503 

0. 

,1803 

20 

0. 

,1503 

0. 

,1803 

21 

0. 

,1594 

0. 

,1803 

22 

0. 

,1603 

0. 

,1803 

23 

0. 

,1603 

0. 

,1803 

24 

0. 

,1603 

0. 

,1803 

25 

0. 

,1603 

0. 

,1803 

ZD 

u . 

n 
u  ■ 

.  ±o  Uj 

27 

0. 

,1603 

0. 

,1803 

28 

0. 

,1603 

0. 

,1803 

A 

u . 

■  IDUJ 

u . 

.  10  U  J 

30 

0. 

.1603 

0. 

,1803 

31 

0. 

.1603 

Average  rate,  cfs 

0. 

.1663 

0. 

.1754 

Total  yield,  inches 

0. 

.487 

0. 

.497 

Average  annual  rate: 

0. 

,6149 

cfs. 

Total  annual  yield: 

21. 

,  28  area  inche: 

Peak  flow:     4.5698  cfs,  1500  hrs.  7  May 


DEC  JAN  FEB  >IAR  APR 


0. 

1903 

0. 

,2003 

0. 

1778 

0. 

2003 

0. 

2298 

0. 

,1903 

0. 

2003 

0.1803 

0. 

2003 

0. 

2457 

0. 

,1903 

0. 

,2003 

0. 

1803 

0. 

2003 

0. 

2712 

n 

U  . 

■  ^UUJ 

0. 

1803 

0. 

2003 

A 

4182 

0. 

,1903 

0. 

,2003 

0. 

1803 

0. 

2003 

0. 

3542 

0. 

,1903 

0. 

,1949 

0. 

1803 

0.2003 

0. 

,3199 

0. 

1903 

0. 

,1895 

0.1803 

0. 

2003 

0. 

2412 

0. 

,1903 

0. 

,1803 

0.1803 

A 
U  • 

0. 

2003 

A 

u . 

A 
U  . 

1  7  9(3 

0. 

1803 

0. 

2028 

u . 

2003 

0. 

,1903 

0. 

,1703 

0. 

1803 

0. 

2104 

0. 

,2003 

0. 

,1903 

0. 

.1703 

0. 

1813 

0. 

2104 

0. 

2003 

0. 

,1903 

0. 

,1703 

0. 

2734 

0. 

2104 

0. 

,2081 

0. 

,1903 

0. 

,1703 

0. 

1803 

u  • 

0. 

,5737 

u . 

.  xy  u  J 

A 
U  < 

1 7  n't. 

0. 

,1803 

0. 

,2104 

n 
u . 

0. 

,1903 

0. 

,1703 

0. 

1828 

0. 

,2104 

1. 

,2528 

0. 

.1995 

0. 

,1703 

0. 

1903 

0. 

,2104 

1. 

.4984 

0. 

.2003 

0, 

.1703 

0. 

,1903 

0. 

,2104 

1, 

.7368 

0. 

,2003 

0. 

,1703 

0. 

,1903 

0. 

,2128 

1. 

.6172 

0. 

A 
U  . 

1  7  C\'\ 

0. 

,1928 

2204 

X  • 

A  A  /.  n 

0. 

.2003 

0. 

,1703 

0.2003 

0. 

,2204 

1. 

.3176 

0. 

,2003 

0, 

.1703 

0. 

,2003 

0. 

,2204 

1, 

.1833 

0. 

,2003 

0. 

,1703 

0.2003 

0. 

,2204 

1. 

.0505 

0, 

.2003 

0. 

.1703 

0. 

,2003 

0. 

.2204 

1. 

,0512 

0. 

,2003 

0. 

.1703 

0. 

,2003 

0. 

,2204 

1. 

,3514 

Ci 
u . 

.  A  UW J 

n 

u . 

1  7 

0.2003 

0. 

,2204 

1 

X  . 

7  '^7 

0. 

.2003 

0. 

.1703 

0. 

,2003 

0. 

.2204 

2. 

,9766 

0, 

.2003 

0. 

.1703 

0. 

,2003 

0. 

,2204 

2, 

.4397 

0. 

,2003 

0. 

.1703 

0. 

,2003 

0. 

.2204 

2, 

,1355 

0. 

.2003 

0, 

.1703 

0. 

.2204 

1. 

.7230 

0. 

.2003 

0, 

.1703 

0. 

.2204 

1, 

.3629 

0. 

,  2003 

0. 

.1703 

0. 

.2204 

0. 

,1954 

0. 

.1769 

0. 

,1917 

0. 

.2118 

1. 

,0164 

0, 

,572 

0. 

,518 

0. 

,507 

0. 

.620 

2, 

.880 

MAY  JUNE  JULY        AUG  SEPT 


1. 

2177 

2. 

4070 

1. 

0268 

0. 

4417 

0. 

2054 

1. 

3247 

2. 

3525 

1. 

0038 

0. 

4301 

0. 

2049 

1. 

6892 

2. 

2966 

0. 

9834 

0. 

4060 

0. 

1970 

2 . 

6267 

2. 

1077 

0. 

9633 

0. 

3722 

0. 

1960 

3. 

6087 

1. 

9542 

0. 

9433 

0. 

3641 

0. 

1972 

4. 

1307 

1. 

8237 

0. 

9233 

0. 

3538 

0. 

1991 

4. 

3348 

1. 

6893 

0. 

9032 

0. 

3299 

0. 

2024 

4. 

2707 

1. 

5064 

0. 

8832 

0. 

3187 

0. 

2054 

4 . 

,  2984 

1 . 

5153 

0. 

8677 

0. 

3187 

0. 

2128 

4. 

1209 

1. 

5649 

0. 

8257 

0. 

3331 

0. 

2179 

3. 

9921 

1. 

5463 

0. 

8239 

0. 

3243 

0. 

227  9 

3. 

6897 

1. 

4415 

0. 

7939 

0. 

3093 

0. 

2204 

3. 

0746 

1. 

2847 

0. 

7730 

0. 

2968 

0. 

2204 

2 . 

,  6135 

1. 

,3953 

0. 

7529 

0. 

,  2897 

0. 

2204 

2. 

,2360 

1. 

,3784 

0. 

,7329 

0. 

2830 

0. 

2204 

1. 

,9986 

1. 

,3660 

0. 

7129 

0. 

,2767 

0. 

2204 

1. 

,8360 

1. 

.3413 

0. 

,7112 

0. 

,2792 

0. 

2204 

1. 

,7719 

1. 

.3167 

0. 

,6975 

0. 

,2820 

0. 

2204 

,  1054 

1 . 

.  2923 

0, 

.6962 

0. 

,  2717 

0. 

2204 

2. 

,3580 

1. 

,2680 

0, 

,6824 

0. 

,2646 

0. 

,2204 

1. 

,9255 

1. 

,2533 

0, 

,6755 

0, 

,2565 

0. 

,2204 

1. 

.7588 

1. 

,2338 

0. 

,6702 

0. 

,2502 

0. 

,2204 

1, 

,6825 

1. 

.2092 

0. 

.6890 

0, 

,2457 

0, 

,2204 

1. 

.7038 

1. 

.1841 

0, 

.6298 

0, 

,2400 

0. 

,2204 

1 , 

.  7336 

1, 

.  1637 

0. 

.  6092 

0. 

,  2292 

0. 

,  2204 

1, 

.7217 

1, 

.1436 

0. 

,5761 

0. 

,2205 

0, 

.2204 

1. 

.7591 

1, 

.1190 

0, 

.5525 

0. 

.2137 

0, 

.2204 

1, 

.8322 

1, 

.0940 

0. 

.5210 

0, 

.2141 

0. 

.2204 

2, 

.0826 

1, 

.0735 

0, 

.5034 

0. 

.2173 

0 

.2204 

2. 

,2609 

1, 

.0535 

0, 

.4749 

0. 

.2173 

0. 

.2204 

2. 

.1810 

0, 

.4619 

0, 

.2154 

2, 

.5133 

1. 

.4791 

0, 

.7449 

0. 

.2924 

0, 

.2149 

7, 

.359 

4, 

.191 

2 

.181 

0, 

.856 

0, 

.609 

MILLER  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1962-SEPTEMBER  1963. 


DAY  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB        MAR  APR  MAY  JUNE  JULY  AUG  SEPT 


1 

0.1102 

0.1102 

0.1603 

0. 

1603 

0. 

1603 

0. 

1803 

0. 

1903 

1. 

,5336 

1. 

,2626 

0. 

3581 

0. 

.2242 

0. 

,2128 

2 

0.2204 

0.2204 

0.1603 

0. 

1603 

0.1603 

0. 

1803 

0. 

,2003 

2. 

,0241 

1. 

,0818 

0. 

,3418 

0. 

,2204 

0. 

,2104 

3 

0.2204 

0.2204 

0.1603 

0. 

1603 

0.1603 

0. 

1803 

0. 

,2003 

1. 

,9966 

1. 

,1482 

0. 

,3268 

0. 

,2204 

0. 

,2104 

4 

0.2204 

0.2204 

0.1603 

0. 

1603 

0. 

,1603 

0. 

,1803 

0. 

,2003 

1, 

.9693 

1. 

,0976 

0, 

.3082 

0. 

.2204 

0. 

.2104 

5 

0.2204 

0.2179 

0.1603 

0. 

1603 

0. 

1603 

0. 

,1803 

0. 

,2003 

1. 

,9420 

1. 

,0579 

0. 

.2966 

0. 

,2204 

0. 

,2104 

6 

0.2204 

0.2078 

0.1603 

0. 

1603 

0. 

1603 

0. 

,1803 

0. 

,2154 

1. 

,9149 

1. 

,0442 

0. 

.2932 

0. 

.2204 

0. 

2104 

7 

0.2204 

0.2003 

0.1603 

0. 

,1603 

0. 

,1603 

0. 

,1803 

0. 

,2429 

1. 

.9081 

0. 

,9739 

0. 

,2846 

0. 

,2204 

0. 

,2104 

8 

0.2204 

0.1978 

0.1603 

0. 

,1603 

0. 

,1603 

0. 

.1803 

0. 

,2655 

1, 

.9863 

0. 

,9320 

0, 

.2817 

0. 

.2204 

0. 

,2104 

9 

0.2204 

0.1903 

0.1603 

0. 

,1603 

0. 

,1603 

0. 

,1803 

0. 

.3080 

2. 

,2844 

0. 

9514 

0. 

,2755 

0. 

,2204 

0. 

2104 

10 

0.2204 

0.1903 

0.1603 

0.1603 

0. 

,1603 

0. 

,1803 

0. 

.3431 

2. 

.0397 

1. 

,4033 

0. 

,3861 

0. 

,2204 

0. 

,2104 

11 

0.2204 

0.1903 

0.1603 

0. 

,1603 

0. 

,1603 

0. 

,1803 

0. 

.3731 

1. 

,7622 

1. 

1634 

0. 

2696 

0. 

2204 

0. 

2104 

12 

0.2204 

0.1903 

0.1603 

0. 

,1603 

0. 

,1603 

0. 

,1803 

0. 

,4032 

1. 

.3801 

1. 

,0858 

0. 

2698 

0. 

2204 

0. 

2104 

13 

0.2204 

0.1903 

0.1603 

0. 

,1603 

0. 

,1603 

0. 

,1803 

0. 

.4333 

1. 

.2435 

1. 

,0550 

0. 

2632 

0. 

,2204 

0. 

2104 

14 

0.2204 

0.1903 

0.1603 

0. 

,1603 

0. 

,1603 

0. 

,1803 

0. 

,4633 

1. 

.3785 

1. 

0375 

0. 

2579 

0. 

2204 

0. 

2104 

15 

0.2204 

0.1903 

0.1603 

0, 

.1603 

0. 

,1603 

0. 

.1803 

0. 

.4934 

1. 

.7204 

0. 

9808 

0. 

2559 

0. 

2204 

0. 

2104 

16 

0.2204 

0.1803 

0.1603 

0. 

,1603 

0.1603 

0. 

,1803 

0. 

,5459 

1. 

.9703 

0. 

9316 

0. 

,2510 

0. 

,2204 

0. 

,2104 

17 

0.2204 

0.1678 

0.1603 

0. 

,1603 

0.1603 

0. 

,1803 

0. 

,6061 

2. 

.1562 

0. 

,8926 

0. 

.2486 

0. 

,2204 

0. 

,2104 

18 

0.2204 

0.1603 

0.1603 

0. 

,1603 

0.1603 

0. 

,1803 

0. 

.6662 

2. 

.2907 

0. 

,8377 

0. 

,2392 

0. 

,2204 

0. 

2104 

19 

0.2204 

0.1603 

0.1603 

0. 

,1603 

0.1603 

0, 

,1803 

0. 

.7  338 

2, 

.4340 

0. 

,7934 

0. 

,2354 

0. 

,2204 

0. 

,2104 

20 

0.2204 

0.1603 

0.1603 

0. 

,1603 

0.1603 

0. 

,1803 

0. 

,8264 

2. 

.5371 

0. 

7646 

0. 

,2354 

0. 

,2204 

0. 

2104 

21 

0.2204 

0. 

,1603 

0.1603 

0.1603 

0.1603 

0. 

,1803 

0. 

,9040 

2.2692 

0. 

.7396 

0. 

,2354 

0. 

.2204 

0. 

2104 

22 

0.2204 

0. 

1603 

0.1603 

0.1603 

0.1603 

0. 

,1803 

0. 

,9817 

2.5412 

0. 

.7094 

0. 

,2354 

0. 

,2204 

0. 

2104 

23 

0.2204 

0. 

1603 

0.1603 

0.1603 

0.1603 

0. 

,1803 

1. 

,0693 

2.4659 

0. 

.6564 

0. 

2354 

0. 

,2204 

0. 

2104 

24 

0.2204 

0. 

,1603 

0.1603 

0.1603 

0.1603 

0. 

,1803 

1. 

.1595 

2.1032 

0. 

.6485 

0. 

,2354 

0. 

,2204 

0. 

2104 

25 

0,2204 

0. 

1603 

0.1603 

0.1603 

0.1603 

0. 

,1803 

1. 

,2450 

1.8238 

0. 

,5976 

0. 

2354 

0. 

,2204 

0. 

2104 

26 

0.2204 

0. 

,1603 

0.1603 

0.1603 

0.1603 

0. 

,1803 

1. 

,3394 

1.6574 

0. 

.5963 

0. 

,2354 

0. 

,2204 

0. 

2104 

27 

0.2204 

0. 

,1603 

0.1603 

0.1603 

0.1603 

0. 

,1803 

1. 

,4388 

1.5463 

0. 

.5171 

0. 

,2354 

0. 

,2204 

0. 

2104 

28 

0.2204 

0. 

,1603 

0.1603 

0.1603 

0.1603 

0, 

.1803 

1. 

,5400 

1.4292 

0. 

.4533 

0. 

2354 

0. 

,2204 

0. 

2104 

29 

0.2204 

0. 

.1603 

0.1603 

0.1603 

0, 

.1803 

1, 

.6430 

1.3100 

0. 

.4529 

0. 

,2354 

0. 

,2204 

0. 

2104 

30 

0.2204 

0. 

.1603 

0.1603 

0.1603 

0. 

,1803 

1. 

,8224 

1.2007 

0. 

.4220 

0. 

,2354 

0. 

,2204 

0. 

2104 

31 

0.2204 

0.1603 

0.1507 

0. 

.1708 

1.1077 

0. 

,1105 

0. 

,2110 

Average  rate 

cfs 

0.2169 

0. 

.1786 

0.1603 

0.1602 

0.1603 

0. 

.1803 

0. 

.7016 

1.8682 

0. 

.8763 

0. 

,2589 

0. 

.2206 

0. 

2103 

Total  yield, 

inches 

0.  635 

0. 

.506 

0.469 

0.469 

0.424 

0, 

.528 

1. 

.-^88 

5.470 

2. 

.483 

0. 

,758 

0. 

,646 

0. 

596 

Average  annual  rate:     0.4327  cfs. 
Total  annual  yield:     14.97  area  inches 
Peak  flow:     2.9155  cfs,  1300  hrs.  20  May 
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MILLER  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1963  -  SEPTEMBER  1964. 


DAY  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUNE  JULY  AUG  SEPT 


1 

0. 

2028 

0. 

1002 

0. 

.1803 

0. 

1803 

0. 

2003 

0. 

2855 

0. 

2905 

1, 

,1010 

3, 

.2846 

0. 

9717 

0. 

4317 

0. 

2725 

2 

0. 

,2003 

0. 

2003 

0. 

,1803 

0. 

1903 

0. 

.2003 

0. 

,2905 

0. 

2905 

0. 

.7225 

3. 

.3169 

0. 

9316 

0. 

.4232 

0. 

2761 

3 

0. 

2003 

0. 

2003 

0. 

.1803 

0. 

2003 

0. 

2104 

0. 

.2905 

0. 

2905 

0. 

.4818 

2. 

.  9894 

0. 

.8915 

0. 

4101 

0. 

2705 

4 

0. 

.2003 

0. 

.2024 

0. 

.1803 

0. 

.2003 

0. 

.2204 

0. 

2905 

0. 

,2905 

0. 

.3888 

2, 

.6986 

0. 

.8590 

0. 

.3938 

0. 

.2667 

5 

0. 

2003 

0. 

2028 

0. 

.1803 

0. 

2003 

0. 

.2204 

0. 

2905 

0. 

,2905 

0. 

3572 

2. 

.4749 

0. 

8064 

0. 

.3788 

0, 

.2663 

5 

0. 

2003 

0. 

2014 

0. 

1803 

0. 

2003 

0. 

2204 

0. 

2905 

0. 

2905 

0. 

3393 

2 . 

2694 

0 . 

7  ft! 

0. 

J  JO  ± 

u  > 

7 

0. 

2003 

0.2003 

0. 

1803 

0. 

2003 

0. 

2204 

0. 

2905 

0. 

2905 

0. 

3447 

2 . 

1545 

0. 

7212 

0. 

3556 

n 
u  • 

8 

0. 

2003 

0. 

2003 

0. 

1803 

0. 

2003 

0. 

2204 

0. 

2905 

0. 

2905 

0. 

3393 

2. 

0301 

0. 

6887 

0. 

3744 

0. 

2392 

9 

0. 

2003 

0. 

2003 

0. 

1803 

0. 

2003 

0. 

2204 

0. 

2905 

0. 

2905 

0. 

4768 

1. 

9563 

0. 

6586 

0. 

3625 

0. 

2354 

X  u 

0. 

2003 

0. 

2003 

0. 

1803 

0. 

2003 

0. 

2204 

0. 

2905 

0 . 

0.7711 

2 . 

0864 

0 . 

628  6 

u . 

J  OO  o 

U . 

Z  J  34 

21 

0. 

2003 

0. 

2003 

0 . 

1803 

0 . 

2003 

0 . 

22  04 

0 . 

2905 

0 . 

2905 

1. 

0334 

1  _ 

9701 

0 . 

SQR  s 
_>  -?o  _J 

n 

u  ■ 

J  3  J  J 

n 
u . 

0. 

2028 

0.1978 

0. 

1803 

0. 

2003 

0. 

2204 

0. 

2905 

0. 

2905 

1. 

2415 

1_ 

8142 

0. 

5685 

0. 

n 
u  ■ 

9A  Q9 

13 

0. 

1995 

0. 

1903 

0. 

1803 

0. 

.2003 

0. 

2204 

0. 

2905 

0. 

2905 

2. 

2646 

1. 

7770 

0. 

5610 

0. 

3434 

0. 

2509 

14 

0. 

1803 

0. 

.  1903 

0. 

1803 

0. 

.2003 

0. 

2204 

0. 

2905 

0. 

2905 

2. 

6637 

1. 

8220 

0. 

5610 

0. 

3506 

0. 

2470 

]_5 

0. 

1803 

0. 

1939 

0. 

1803 

0. 

.  2003 

0. 

2204 

0. 

2905 

0. 

3162 

2. 

9256 

1  _ 

.7224 

0. 

5610 

0. 

3412 

0. 

16 

0. 

1803 

0. 

.1928 

0. 

.  1803 

0 . 

.  2003 

0 . 

2204 

0 . 

2905 

0 , 

2905 

3. 

3248 

1 , 

.7169 

0 . 

5584 

0 . 

.  3412 

0 . 

23  68 

17 

0. 

1803 

0. 

.1828 

0. 

.  1803 

0. 

2003 

0. 

2204 

0 . 

2905 

0. 

.  2942 

3. 

3379 

.  6353 

0. 

5547 

0, 

.3356 

0. 

,  2507 

18 

0. 

1803 

0. 

1803 

0. 

.  1803 

0. 

.  2003 

0. 

2204 

0 . 

2905 

0 . 

.3099 

3. 

5015 

1 . 

.  5660 

0. 

5303 

0. 

.3293 

0. 

,  2533 

19 

0. 

1803 

0. 

1803 

0. 

.1803 

0. 

.2003 

0. 

2204 

0. 

2905 

0. 

3206 

4. 

1627 

1. 

.5282 

0. 

.5128 

0. 

.3183 

0. 

.2423 

20 

0. 

1803 

0. 

.1803 

0. 

.1803 

0. 

.2003 

0. 

2204 

0. 

2905 

0, 

.3087 

4. 

8327 

1, 

,4938 

0. 

.4893 

0, 

.3124 

0. 

.2525 

21 

0. 

1803 

0. 

1803 

0. 

.1803 

0. 

.2003 

0. 

2204 

0. 

2905 

0, 

.2905 

5. 

0040 

1. 

.3713 

0. 

.4683 

0. 

.3212 

0. 

.2732 

22 

0. 

1803 

0. 

1803 

0. 

.1803 

0. 

.2003 

0. 

2204 

0. 

.2905 

0. 

.3040 

4. 

7105 

1. 

.3015 

0, 

.4633 

0, 

.3121 

0. 

.2746 

23 

0. 

.1899 

0. 

.1803 

0. 

,1803 

0. 

,2003 

0. 

,2204 

0. 

.2905 

0. 

.3055 

4. 

7974 

1. 

,3729 

0, 

.4674 

0. 

,3093 

0, 

,2688 

24 

0. 

.1803 

0. 

.1803 

0. 

,1803 

0. 

,2003 

0. 

.2204 

0. 

.2905 

0. 

.2971 

4. 

5895 

1. 

,2663 

0, 

.4605 

0. 

,2986 

0, 

,2700 

25 

0, 

.1803 

0. 

.1803 

0, 

,1803 

0. 

,2003 

0. 

.2204 

0. 

.2905 

0. 

.7921 

4. 

8373 

1. 

,2390 

0. 

.4511 

0. 

,3024 

0, 

,2446 

26 

0. 

.1991 

0. 

.1803 

0. 

,1803 

0. 

,2003 

0. 

.2204 

0, 

,2905 

0, 

,3018 

5. 

.0532 

1, 

,2213 

0, 

,4552 

0. 

.3231 

0. 

.2492 

27 

0. 

.2003 

0. 

.1803 

0, 

,1803 

0, 

,2003 

0. 

.2354 

0. 

,2905 

0. 

,2851 

4. 

.7224 

1, 

,1520 

0. 

,4420 

0, 

.3215 

0, 

,2504 

28 

0. 

.2003 

0. 

.1803 

0, 

,1803 

0, 

,2003 

0. 

.2605 

0. 

.2905 

0. 

,4896 

3. 

4793 

1, 

,1044 

0, 

,4345 

0, 

,3040 

0, 

,2486 

29 

0. 

,2003 

0. 

.1803 

0. 

,1803 

0, 

,2003 

0. 

.2705 

0. 

.2905 

0, 

,  9741 

3. 

0495 

1, 

,0618 

0, 

,4307 

0, 

,2913 

0, 

,2577 

30 

0. 

,2016 

0, 

,1803 

0. 

,1803 

0, 

,2003 

0. 

.2905 

1, 

,1858 

2. 

.8473 

1, 

,0142 

0. 

,4467 

0, 

,2949 

0, 

,2609 

31 

0, 

.2003 

0, 

,1803 

0. 

,2003 

0. 

.2905 

3. 

.1035 

0. 

,4617 

0. 

,2827 

Averaj 

;e  rate, 

,  cfs 

0. 

,1930 

0, 

,1927 

0. 

,1803 

0, 

,1995 

0. 

.2519 

0. 

.2903 

0. 

.3543 

2. 

,6062 

1. 

,8136 

0. 

,5932 

0. 

,3412 

0. 

,2545 

Total 

yield , 

Inches 

0. 

,565 

0. 

,546 

0. 

,528 

0, 

,584 

0. 

,690 

0, 

,850 

1, 

,004 

7. 

,631 

5, 

.139 

1, 

,737 

0. 

.999 

0. 

.721 

Average  annual  rate:     0.6059  cfs. 
Total  annual  yield:     20.99  area  inches 
Peak  flow:     5.2955  cfs,  1400  hrs.   26  May 


MILLER  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1964  -  SEPTEMBER  1965- 
DAY  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUNE  JULY  AUG  SEPT 


1 

0. 

2421 

0.2905 

0.3662 

0.2705 

0.2542 

0. 

2204 

0. 

1903 

2. 

3292 

2. 

3601 

1. 

0731 

0. 

47  08 

0. 

2242 

2 

0. 

2398 

0. 

2905 

0.3124 

0.2705 

0.2504 

0. 

2204 

0. 

1903 

2. 

,4053 

2. 

2951 

1. 

0486 

0. 

.4595 

0. 

2204 

3 

0. 

2173 

0. 

2905 

0.3013 

0.2705 

0.2396 

0. 

2204 

0. 

1903 

2. 

1303 

2. 

1488 

1. 

0101 

0. 

.4558 

0. 

2204 

4 

0. 

2141 

0. 

2905 

0.2905 

0.2692 

0.2354 

0. 

2204 

0. 

1903 

2. 

,0725 

2. 

1377 

0. 

9742 

0. 

.4445 

0. 

2204 

5 

0. 

2204 

0.2905 

0.2905 

0.2605 

0.2354 

0. 

2204 

0. 

1903 

1. 

,8306 

2. 

.0851 

0. 

9541 

0. 

.4407 

0. 

2204 

6 

0. 

2297 

0.2905 

0. 2997 

0.2605 

0.2354 

0. 

2204 

0. 

1903 

1. 

.5533 

2. 

0312 

0. 

9322 

0. 

.4370 

0. 

2204 

7 

0. 

2366 

0. 

2830 

0.4437 

0.2525 

0.2354 

0. 

2204 

0. 

1903 

1, 

.3051 

1. 

9915 

0. 

.9124 

0, 

.4257 

0. 

2204 

8 

0. 

2431 

0. 

2805 

0.3700 

0.2571 

0.2354 

0. 

.2128 

0. 

,1903 

1. 

.1292 

1. 

.8984 

0. 

.8269 

0. 

,4220 

0. 

2204 

9 

0. 

.2440 

0. 

2805 

0.3055 

0.2605 

0. 2354 

0. 

2104 

0. 

.1903 

0. 

.9717 

1. 

9814 

0. 

.7098 

0, 

,4107 

0. 

2204 

10 

0. 

2954 

0. 

2805 

0.2900 

0.2605 

0.2354 

0. 

.2104 

0. 

.1903 

0, 

.9760 

1. 

9822 

0. 

.6234 

0. 

,4070 

0. 

2204 

11 

0. 

3317 

0. 

2805 

0.2805 

0.2544 

0. 2354 

0. 

2104 

0. 

1903 

1. 

1019 

1. 

9233 

0. 

.6211 

0. 

,3957 

0. 

2204 

12 

0. 

3212 

0. 

2805 

0.2834 

0.2504 

0.2354 

0. 

2104 

0. 

.1828 

1. 

.3448 

1. 

.9123 

0. 

6098 

0. 

,3919 

0. 

2204 

13 

0. 

3206 

0. 

2805 

0.2905 

0.2504 

0.2354 

0. 

.2104 

0. 

.1728 

1. 

.4389 

1. 

7483 

0. 

6023 

0. 

,3806 

0. 

2204 

14 

0. 

3008 

0. 

2730 

0.2905 

0.2504 

0.2354 

0. 

2104 

0. 

1703 

1. 

.8519 

1. 

6842 

0. 

5910 

0. 

,3809 

0. 

2204 

15 

0. 

.2905 

0. 

2705 

0.2851 

0.2318 

0.2354 

0. 

,2104 

0, 

.187  9 

2. 

.2760 

1. 

.6148 

0. 

.5910 

0, 

,3694 

0. 

2204 

16 

0. 

2905 

0. 

2705 

0.2705 

0.2508 

0.2354 

0. 

,2028 

0. 

2190 

2. 

.8868 

1. 

5628 

0. 

.5798 

0. 

,3656 

0. 

2204 

17 

0. 

2905 

0. 

2705 

0.2751 

0.2204 

0.2354 

0. 

.2003 

0. 

2544 

3. 

.3609 

1. 

5145 

0. 

.5760 

0. 

,3543 

0. 

2204 

18 

0. 

.2905 

0. 

.2705 

0.2805 

0.2204 

0.2354 

0. 

.2003 

0. 

.2818 

3. 

.3751 

1. 

4387 

0. 

.5647 

0, 

,3469 

0. 

.2204 

19 

0. 

2905 

0. 

2/05 

0.2755 

0.2204 

0.2354 

0. 

2003 

0. 

.6919 

3. 

.4751 

1. 

.4017 

0. 

.5610 

0. 

,3318 

0. 

2204 

20 

0. 

.2905 

0. 

2629 

0.2805 

0.2204 

0.2354 

0. 

.2003 

1. 

.1121 

3. 

,67  08 

1. 

.3516 

0. 

.5572 

0, 

,3180 

0. 

.2204 

21 

0. 

.2905 

0. 

2550 

0.2721 

0.3531 

0.2354 

0. 

.2003 

1. 

.3832 

3. 

,6529 

1. 

.3153 

0, 

,5459 

0. 

,4689 

0. 

2204 

22 

0. 

.2905 

0. 

2467 

0.3471 

0.4858 

0.2354 

0, 

.2003 

1. 

.5354 

3. 

,4967 

1. 

.2776 

0. 

,5422 

0. 

,3489 

0. 

2204 

23 

0. 

.2905 

0. 

.2504 

0.8350 

0.4858 

0.2354 

0, 

,2003 

1, 

.6720 

3, 

,2285 

1, 

,2232 

0, 

,5309 

0, 

,3030 

0. 

.2204 

24 

0. 

.2905 

0. 

2486 

0.8219 

0.3254 

0.2354 

0. 

,2003 

1. 

.3633 

2. 

,7518 

1. 

,0269 

0. 

,5309 

0. 

,2820 

0. 

2204 

25 

0. 

.2905 

0. 

2890 

0.4591 

0.2300 

0.2354 

0. 

,2003 

1. 

.3656 

2, 

,4569 

1. 

,2846 

0. 

,5197 

0. 

,2490 

0. 

.2104 

26 

0. 

,2905 

0. 

.2864 

0.3749 

0.2204 

0.2242 

0, 

.1928 

1. 

.2932 

2, 

,2108 

1. 

,3547 

0. 

,5159 

0. 

.2457 

0. 

2058 

27 

0. 

,2905 

0. 

.2880 

0.3011 

0.2223 

0.2204 

0. 

.1903 

1. 

.2602 

2. 

,1017 

1. 

,2630 

0. 

.5046 

0. 

.2373 

0. 

2003 

28 

0. 

,2905 

0. 

2779 

0.2759 

0.2344 

0.2204 

0. 

,1903 

1. 

.3034 

2. 

,1865 

1. 

,1805 

0. 

.5009 

0. 

.2304 

0. 

2058 

29 

0, 

,  2905 

0. 

.2679 

0. 2705 

0.2254 

0. 

,1903 

1. 

.5572 

2, 

,4036 

1. 

,1300 

0. 

,4896 

0. 

.2304 

0. 

2085 

30 

0, 

,2905 

0. 

2657 

0.2705 

0.3360 

0, 

,1903 

2. 

.1010 

2. 

,5865 

1. 

,0991 

0, 

,4858 

0. 

.2304 

0. 

2008 

31 

0. 

,  2905 

0.2705 

0.2907 

0. 

,1903 

2. 

,5825 

0. 

,4746 

0, 

.  2329 

Average 

rate,  cfs 

0. 

,2770 

0. 

.2756 

0.3412 

0.  2712 

0.2352 

0. 

,2056 

0, 

,6734 

2, 

,2948 

1. 

,6404 

0. 

,6633 

0, 

.3569 

0. 

.2174 

Total  yield,  inches 

0, 

,811 

0. 

.781 

0.  999 

0.794 

0.622 

0. 

,602 

1. 

,908 

6. 

,719 

4. 

,648 

1. 

,  942 

1. 

,045 

0. 

616 

Average 

annual  rate: 

0. 

,6210 

cf  s 

Total  annual  yield:     22.51  area  inches 
Peak,  flow:     3.8128  cfs,  0800  hrs.   20  May 
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MILLER  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1965  -  SEPTEMBER  1966. 


DAY 

1 
2 
3 
4 
5 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0.2003 

0.1603 

0.2003 

0.1803 

0.1903 

0. 

1903 

0, 

.4345 

0.6421 

0, 

.7839 

0.3782 

0.2104 

0, 

.2127 

0.2003 

0.1603 

0.2003 

0.1803 

0.1903 

0. 

,1903 

0, 

.4614 

0.7815 

0, 

.7496 

0.3515 

0.2104 

0, 

.2028 

0.2003 

0.1603 

0.2003 

0.1803 

0.1903 

0. 

,1903 

0, 

.3879 

2.1105 

0, 

.7279 

0.3531 

0.2028 

0, 

.2003 

0.2003 

0.1603 

0.1903 

0.1803 

0.1903 

0. 

,1903 

0, 

.3362 

1.1541 

0, 

.7151 

0.3337 

0.2003 

0. 

.1964 

0.2003 

0.1603 

0.1803 

0.1803 

0.1903 

0. 

,1903 

0. 

.3137 

1.2328 

0. 

,6924 

0.3083 

0.2003 

0. 

.1903 

6 

0.2003 

0.1603 

0.1728 

0.1803 

0.1903 

0. 

,1903 

0. 

,3108 

1, 

.4812 

0. 

,6746 

0.2980 

0.2003 

0. 

.1903 

7 

0.1928 

0.1603 

0.1703 

0.1828 

0.1903 

0. 

1903 

0. 

,3509 

1. 

.5853 

0. 

,6527 

0.2806 

0.1968 

0. 

,1903 

8 

0.1903 

0.1603 

0.1778 

0.1903 

0.1903 

0. 

1878 

0. 

,4342 

1. 

.6240 

0. 

,6386 

0.2653 

0.1949 

0. 

,1903 

9 

0.1903 

0.1603 

0.1803 

0.1991 

0.1903 

0. 

,1803 

0. 

.5366 

1. 

.9817 

0. 

.6258 

0.2613 

0.1974 

0. 

.1903 

10 

0.1903 

0.1603 

0.1803 

0.1978 

0.1903 

0. 

,1730 

0. 

,5619 

3, 

.8148 

0. 

,6048 

0.2541 

0.1974 

0. 

,1903 

11 

0.1903 

0.1678 

0.1803 

0.1903 

0.1903 

0. 

,1402 

0. 

4768 

3. 

3527 

0. 

,5735 

0.2442 

0.1978 

0. 

1930 

12 

0.1903 

0.1722 

0.1803 

0.1903 

0.1903 

0. 

.1327 

0. 

,4107 

2. 

5883 

0. 

,5622 

0.2354 

0.1974 

0. 

1903 

13 

0.1903 

0.1728 

0.1803 

0.1903 

0.1903 

0. 

,1465 

0. 

,3697 

2. 

1457 

0, 

,5400 

0.2279 

0.1978 

0. 

,1903 

14 

0.1878 

0.1795 

0.1803 

0.1903 

0.1903 

0. 

.1745 

0, 

,3594 

1. 

9349 

0. 

.5199 

0.2243 

0.1974 

0. 

,2204 

15 

0.1978 

0.3965 

0.1803 

0.1903 

0.1903 

0. 

,2513 

0. 

,3882 

1. 

7681 

0. 

.5234 

0.2125 

0.1964 

0. 

,1903 

16 

0.1903 

0.2202 

0.1803 

0.1903 

0. 

,1903 

0. 

,2705 

0. 

,4780 

1. 

,6929 

0. 

,5128 

0.2177 

0.2039 

0. 

1903 

17 

0.1828 

0.4550 

0.1803 

0.1903 

0. 

,1903 

0. 

,2554 

0. 

5403 

1. 

,6337 

0. 

,4868 

0.2201 

0.2103 

0. 

1828 

18 

0.1803 

0.2991 

0.1803 

0.1903 

0. 

,1903 

0. 

,2504 

0. 

,5666 

1. 

,5373 

0. 

,4924 

0.2235 

0.2143 

0. 

1803 

19 

0.1803 

0.2755 

0.1803 

0.1903 

0. 

.1903 

0. 

,2495 

0. 

,4990 

1. 

,4356 

0, 

.4699 

0.2249 

0.1987 

0. 

,1803 

20 

0.1728 

0.2424 

0.1803 

0.1903 

0. 

,1903 

0. 

,2242 

0. 

,4470 

1. 

,3795 

0. 

,4505 

0.2250 

0.1982 

0. 

,1803 

21 

0.1728 

0.2128 

0.1803 

0.1903 

0.1903 

0. 

2204 

0. 

,4248 

1. 

,3409 

0. 

,4564 

0.2298 

0.1978 

0. 

1803 

22 

0.1803 

0.2104 

0.1803 

0.1903 

0.1903 

0. 

,2204 

0. 

.3835 

1. 

.2957 

0, 

.4539 

0.2243 

0.1962 

0. 

,1803 

23 

0.1728 

0.2133 

0.1803 

0.1903 

0.1903 

0. 

2204 

0. 

,3581 

1. 

,1979 

0. 

,4261 

0.2187 

0.1903 

0. 

,1803 

24 

0.1703 

0.2083 

0.1803 

0.1903 

0.1903 

0. 

,2204 

0. 

,3819 

1. 

.1032 

0. 

,4264 

0.2382 

0.2016 

0. 

,1824 

25 

0.1703 

0.1997 

0.1803 

0.1903 

0.1903 

0. 

,2042 

0. 

.4498 

1. 

.0498 

0. 

,4176 

0.2313 

0.2008 

0. 

,1803 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 


0.1703 

0. 

1903 

0.1803 

0.1903 

0.1703 

0. 

1903 

0.1803 

0.1903 

0.1803 

0. 

1928 

0.1803 

0.1903 

0.1628 

0. 

2003 

0.1803 

0.1903 

0.1603 

0. 

2003 

0.1803 

0.1903 

0.1603 

0.1803 

0.1903 

0.1834 

0. 

,2068 

0.1820 

0.1906 

0.537 

0. 

586 

0.533 

0.558 

0.3603 

cfs. 

0.1903 
0.1903 
0.1903 


0.1902 
0.503 


0. 

,2411 

0. 

5478 

1.0102 

0. 

,3901 

0.2301 

0.2047 

0. 

1803 

0. 

2744 

0. 

5475 

0.9637 

0. 

,3615 

0.2257 

0.2075 

0. 

1803 

0. 

,2942 

0. 

5428 

0.9090 

0. 

,3669 

0.2183 

0.2075 

0. 

1803 

0. 

,3168 

0. 

5481 

0.8787 

0. 

,3609 

0.2156 

0.2062 

0. 

1803 

0. 

,3456 

0. 

,5732 

0.8530 

0. 

,3739 

0.2104 

0.2033 

0. 

1803 

0. 

,3738 

0.8162 

0.2104 

0.2078 

0, 

,2223 

0, 

,4471 

1.5253 

0. 

,5343 

0.2514 

0.2015 

0. 

1885 

0. 

.651 

1. 

,267 

4.466 

1, 

.514 

0.736 

0.590 

0. 

534 

12.48  area  inches 


Peak  flow:     4.9283  cfs.,  1100  hrs.  10  May 

MILLER  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1966  -  SEPTEMBER  1967. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


Average  annual  rate:     0.5034  cfs. 
Total  annual  yield:     17.38  area  inches 
Peak  flow:     4.1514  cfs,  1600  hrs.,  23  May 


SEPT 


1 

0.1803 

0.1803 

0. 

1803 

0. 

1803 

0.1803 

0. 

1903 

0. 

2429 

0. 

2880 

1. 

,8667 

1. 

1088 

0. 

,3400 

0. 

,2581 

2 

0.1803 

0.1803 

0. 

1803 

0. 

1803 

0.1803 

0. 

1928 

0. 

2204 

0. 

,2838 

2. 

.1920 

1. 

,0138 

0. 

,3343 

0. 

,2638 

3 

0.1803 

0.1803 

0. 

,1803 

0. 

,1803 

0.1803 

0. 

,2003 

0. 

,2354 

0. 

,2928 

1. 

.9231 

0. 

.8986 

0, 

.3274 

0. 

,2636 

4 

0.1803 

0.1803 

0. 

,1803 

0. 

1803 

0.1803 

0. 

2003 

0. 

2663 

0. 

,3371 

2. 

.0612 

0. 

,9116 

0. 

.3171 

0. 

,2629 

5 

0.1803 

0.1803 

0, 

.1803 

0. 

1803 

0.1803 

0. 

,2003 

0. 

,2785 

0. 

,4674 

1. 

.9960 

0. 

.9237 

0. 

,3111 

0. 

,2682 

6 

0.1803 

0.1803 

0, 

,1803 

0. 

1803 

0.1803 

0. 

2003 

0. 

,2734 

0. 

,7109 

1. 

,8053 

0. 

,9216 

0. 

,3087 

0. 

,2655 

7 

0.1803 

0.1803 

0. 

,1803 

0. 

,1803 

0.1803 

0. 

,2003 

0. 

,3015 

0. 

,9908 

1. 

,  9099 

0. 

,9216 

0. 

,2999 

0. 

2559 

8 

0.1803 

0.1803 

0. 

,1803 

0. 

,1803 

0.1803 

0. 

,2003 

0. 

,3061 

1. 

,1981 

1. 

.7165 

0. 

,8661 

0. 

,2992 

0. 

,2761 

9 

0.1803 

0.1803 

0. 

,1803 

0. 

,1803 

0.1803 

0. 

,2099 

0. 

,2817 

1. 

.5987 

1. 

.6599 

0. 

,7734 

0. 

2971 

0. 

2671 

10 

0.1803 

0.1803 

0, 

,1803 

0. 

1803 

0.1803 

0. 

2242 

0. 

,2769 

i. 

,4207 

1, 

,5966 

0. 

7038 

0. 

2927 

0. 

2559 

11 

0.1803 

0.1803 

0. 

1803 

0. 

1803 

0.1803 

0. 

2392 

0. 

,2832 

0. 

,9249 

1, 

.5511 

0. 

,6549 

0. 

,2905 

0, 

,2605 

12 

0.1803 

0.1803 

0. 

1803 

0. 

1803 

0.1803 

0. 

2504 

0. 

,2872 

0. 

,6511 

1. 

.8214 

0. 

6417 

0. 

,2888 

0. 

,2605 

13 

0.1803 

0.1803 

0. 

,1803 

0. 

1803 

0.1803 

0. 

2504 

0. 

,3028 

0. 

5569 

1. 

.8156 

0. 

,6355 

0. 

2863 

0. 

2605 

14 

0.1803 

0.1803 

0. 

,1803 

0. 

1803 

0.1803 

0. 

2504 

0. 

,3118 

0. 

,5212 

1. 

.8652 

0, 

,6389 

0. 

,2851 

0. 

,2605 

15 

0. 1803 

0.1803 

0. 

,1803 

0. 

1803 

0.1803 

0. 

2504 

0. 

,3481 

0. 

,6458 

1. 

.8931 

0. 

,6467 

o. 

2846 

0. 

]550 

16 

0.1803 

0.1803 

0. 

,1803 

0. 

1803 

0.1803 

0. 

2721 

0. 

,3356 

1. 

1044 

1. 

.8704 

0. 

7152 

0. 

2772 

0. 

2504 

17 

0.1803 

0.1803 

0. 

,1803 

0. 

,1803 

0.1803 

0. 

3231 

0. 

,3403 

1. 

,4759 

1. 

,7165 

0. 

6380 

0. 

2776 

0. 

2504 

18 

0.1803 

0.1678 

0. 

,1803 

0. 

1803 

0.1803 

0. 

3381 

0. 

,3850 

2. 

0367 

1. 

,5799 

0. 

6195 

0. 

2761 

0. 

2504 

19 

0.1803 

0.1803 

0. 

,1803 

0. 

,1803 

0.1803 

0. 

3111 

0. 

,3994 

2. 

3154 

1. 

,5928 

0. 

6001 

0. 

2748 

0. 

2504 

20 

0.1803 

0.1803 

0. 

,1803 

0. 

,1803 

0.1803 

0. 

2905 

0. 

,3619 

2. 

,3025 

1. 

,5583 

0. 

5691 

0. 

2705 

0. 

2464 

21 

0.1803 

0. 1803 

0. 

1803 

0. 

1803 

0.1803 

0. 

,3037 

0. 

,3321 

2, 

.5337 

1. 

.5470 

0. 

,5441 

0. 

,2705 

0. 

,2445 

22 

0.1803 

0.1803 

0. 

1803 

0. 

,1803 

0.1803 

0. 

,3299 

0. 

3093 

3. 

.0783 

1. 

.5197 

0. 

,5168 

0. 

,2705 

0. 

,2559 

23 

0.1803 

0.1803 

0. 

,1803 

0. 

,1803 

0.1803 

0, 

.3437 

0. 

,2942 

3, 

.5115 

1. 

.5320 

0, 

,4968 

0. 

,2688 

0. 

,2504 

24 

0.1803 

0.1803 

0. 

1803 

0. 

,1803 

0.1803 

0. 

,3356 

0. 

,2830 

3. 

.6682 

1. 

.4754 

0. 

,4445 

0. 

,2677 

0. 

,2504 

25 

0.1803 

0.1803 

0. 

,1803 

0. 

.1803 

0.1803 

0. 

.3259 

0. 

,2842 

3. 

.3930 

1. 

.3898 

0. 

.4311 

0. 

,2677 

0. 

,2504 

26 

0.1803 

0. 

1803 

0. 

1803 

0. 

1803 

0.1803 

0, 

,3206 

0. 

.3096 

3. 

,0717 

1. 

,3486 

0.4142 

0. 

2674 

0. 

2401 

27 

0.1803 

0. 

1803 

0. 

1803 

0. 

1803 

0.1803 

0. 

,3256 

0. 

,3312 

3. 

,1201 

1. 

2719 

0.3988 

0. 

2684 

0. 

2354 

28 

0.1803 

0. 

1803 

0. 

,1803 

0. 

,1803 

0.1803 

0. 

.2880 

0. 

.3318 

2. 

.9031 

1. 

,2697 

0.3785 

0. 

,2682 

0. 

2354 

29 

0.1803 

0. 

1803 

0. 

1803 

0. 

1803 

0. 

,2855 

0. 

,3206 

2. 

,6703 

1. 

,2250 

0.3597 

0. 

2721 

0. 

2354 

30 

0.1803 

0. 

,1803 

0. 

1803 

0. 

1803 

0, 

,2605 

0. 

,3055 

2. 

,8603 

1. 

1768 

0.3806 

0. 

2661 

0. 

2662 

31 

0.1803 

0. 

1803 

0. 

,1803 

0. 

,2504 

2. 

,5853 

0.3664 

0. 

2663 

Average  rate, 

,  cfs 

0.1803 

0. 

,1800 

0. 

,1803 

0. 

,1803 

0.1803 

0. 

,2633 

0. 

,3406 

1. 

,7264 

1. 

6541 

0.6493 

0. 

2869 

0. 

2548 

Total  yield, 

inches 

0.528 

0. 

510 

0. 

,528 

0, 

,528 

0.477 

0. 

,771 

0, 

.863 

5. 

,055 

4. 

687 

1.901 

0. 

840 

0. 

722 
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MILLER  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1967-SEPTEMBER  1968. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.2807 

0 

2329 

0 

2204 

2 

0.2717 

0 

2345 

0 

2204 

3 

0.2605 

0 

2295 

0 

2204 

4 

0.2605 

0 

2354 

0 

2204 

5 

0. 3145 

0 

2354 

0 

2204 

6 

0.2674 

0 

2354 

0 

2204 

7 

0.2525 

0 

2354 

0 

2204 

8 

0.2504 

0 

2354 

0 

2204 

9 

0.2504 

0 

2354 

0 

2204 

10 

U .  ZjU'* 

0 

2354 

0 

2204 

11 

0.2504 

0. 

2354 

0 

2204 

12 

0.2492 

0. 

2354 

0 

2204 

13 

0.2354 

0 

2354 

0 

2204 

14 

0.2354 

0.2210 

0.2204 

15 

0. 

2204 

0 

2204 

16 

0.2354 

0. 

2204 

0 

2204 

17 

0.2354 

0. 

2204 

0 

2204 

18 

0.2354 

0 

2204 

0 

2204 

19 

0.2354 

0. 

2204 

0 

2204 

0. 

2204 

0 

2204 

21 

0.2354 

0. 

2204 

0 

2204 

22 

0.2354 

0. 

2108 

0 

2204 

23 

0.2354 

0. 

2104 

0 

2204 

24 

0.2354 

0. 

2104 

0 

2204 

25 

0.2311 

0. 

2104 

0 

2204 

26 

0.2354 

0. 

2008 

0 

2204 

27 

0.2354 

0. 

2003 

0 

2204 

0  Q 

u .  z jy z 

0. 

2112 

0 

2204 

29 

0.2354 

0. 

2204 

0 

2204 

30 

0.2354 

0. 

2204 

0 

2204 

31 

0.2354 

0 

2204 

rate,  cfs 

0.2462 

0. 

2237 

0. 

2203 

eld,  inches 

0.  721 

0. 

634 

0. 

645 

annual  rate: 

0.6186 

cfs . 

Total  annual  yield:     21.41  area  inches 
Peak  flow:     ^-0149  cfs.  1300  hrs.  29  May 


JAN 

FEB 

MAR 

0. 

2204 

0 

2204 

0. 

3806 

0. 

2204 

0 

2204 

0. 

3806 

0 

2204 

0 

2204 

0, 

3806 

0 

2204 

0 

2204 

0. 

3806 

0. 

2204 

0 

2204 

0 . 

3806 

0. 

2204 

0 

2204 

0. 

3806 

0. 

2204 

0 

2204 

0. 

3806 

0. 

2204 

0 

2204 

0. 

3806 

0. 

2204 

0 

2204 

0. 

3806 

0 . 

2204 

0 

2204 

0 . 

3806 

0. 

2204 

0 

2204 

0. 

3806 

0. 

2204 

0 

2204 

0. 

3806 

0. 

2204 

0.2204 

0. 

3806 

0. 

2204 

0.2204 

0. 

3806 

0 . 

2204 

0 

2204 

0 . 

3806 

0. 

2204 

0 

2204 

0. 

3806 

0. 

2204 

0 

2204 

0. 

3806 

0. 

2204 

0 

2204 

0. 

3888 

0. 

2204 

0 

2229 

0. 

4076 

0 . 

2204 

0 

3176 

0 . 

41 88 

0. 

2204 

0 

3775 

0. 

4338 

0. 

2204 

0 

3806 

0. 

4489 

0. 

2204 

0 

3806 

0. 

4733 

0. 

2204 

0 

3806 

0. 

5347 

0. 

2204 

0 

3806 

0. 

6180 

0. 

2204 

0 

3806 

0. 

7077 

0. 

2204 

0 

3806 

0. 

8531 

0. 

2204 

0. 

3806 

1. 

0476 

0. 

2204 

0. 

3806 

1. 

3050 

0. 

2204 

1. 

4745 

0. 

2204 

1. 

1657 

0.2203 

0. 

2734 

0. 

5403 

0. 

645 

0. 

749 

1. 

582 

APR  MAY  JUNE 


0 

7529 

1 

0091 

2 

5877 

0 

5059 

1 

3995 

3 

2308 

0 

3653 

1 

5942 

3 

4704 

0 

2836 

1 

7056 

3 

4556 

0 

2  700 

2 

0820 

3 

2491 

0 

2076 

1 

706  7 

3 

0019 

0 

2141 

1 

1710 

2 

7721 

0 

204 1 

1 

1603 

2 

5915 

0 

2041 

1 

4280 

2 

5374 

0 

2796 

1 

7836 

2 

4640 

0 

4007 

1 

9573 

2 

3828 

0 

5748 

1 

9941 

2 

3311 

0 

5450 

1 

9284 

2 

22  79 

0 

4226 

1 

6396 

2 

0708 

0 

4783 

1 

3049 

1 

9  745 

0 

4965 

1 

0516 

1 

8727 

0 

3994 

1 

009  3 

1 

7852 

0 

3199 

1 

1800 

1 

7322 

0 

2824 

1 

8444 

1 

6548 

0 

2596 

2 

5792 

1 

5602 

0 

2354 

3 

4086 

1 

4850 

0 

2191 

3 

2178 

1 

4263 

0 

2145 

2 

6403 

1 

39  35 

0 

2 104 

2 

31  70 

1 

3343 

0 

2104 

2 

1459 

1 

2526 

0 

2104 

2 

2061 

1 

1983 

0 

2104 

2 

5541 

1 

1820 

0 

3095 

3 

0922 

1 

2037 

0 

4595 

3 

7407 

1 

1817 

0 

7064 

3 

7812 

1 

1261 

3 

3347 

0 

3490 

2 

0632 

2 

0575 

0 

989 

6 

041 

5 

830 

JULY  AUG  SEPT 


1 

0792 

0 

3819 

0 

2744 

1 

0391 

0 

3766 

0 

2717 

0 

9922 

0 

4295 

0 

2717 

0 

9691 

0 

3813 

0 

2696 

0 

9362 

0 

3619 

0 

2659 

0 

8917 

0 

3384 

0 

2634 

0 

8211 

0 

3243 

0 

2584 

0 

7738 

0 

3190 

0 

2586 

0 

7534 

0 

3562 

0 

2605 

0 

7112 

0 

3309 

0 

2559 

0 

6330 

0 

3043 

0 

2527 

0 

6079 

0 

2994 

0 

2504 

0 

6483 

0 

2909 

0 

2515 

0 

5525 

0 

4482 

0 

2642 

0 

5343 

0 

3963 

0 

2605 

0 

5134 

0 

3324 

0 

2605 

0 

5034 

0 

6695 

0 

2605 

0 

4821 

0 

4066 

0 

2552 

0 

4724 

0 

4123 

0 

2504 

0 

4617 

0 

3074 

0 

2706 

0 

4558 

0 

302  7 

0 

2466 

0 

4464 

0 

5227 

0 

2504 

0 

4476 

0 

4216 

0 

2538 

0 

4407 

0 

3359 

0 

2544 

0 

4389 

0 

3006 

0 

2504 

0 

4376 

0 

2803 

0 

2295 

0 

4364 

0 

2929 

0 

2504 

0 

4195 

0 

2774 

0 

2504 

0 

4132 

0 

2788 

0 

2504 

0 

4038 

0 

2792 

0 

2504 

0 

3919 

0 

2782 

0 

6155 

0 

3559 

0 

.2576 

1 

804 

1 

042 

0 

.730 

84 


Hellhole 


Hellhole  watershed  is  one  of  four  small  (96  acres), 
northeast-facing  drainages  in  the  Farmington  Canyon 
network  (fig.  10).  A  12-inch  flume  was  installed  at  the 
6.800-foot  elevation  and  streamflow  records  were  taken 
for  16  years  from  1937  through  1959. 

The  geology,  topography,  and  vegetation  is  quite 
similar  to  the  larger  Miller  Creek  watershed  immediately 
to  the  west.  There  are  prominent  rock  outcrops  on 
Hellhole  near  the  lower  reaches  of  this  very  steep 
(41  percent)  stream  channel.  The  midslopes  between 
7,000  and  7,800  feet  are  the  steepest  and  are  the  most 
densely  forested.  Conifers  and  aspen  appear  throughout 
the  drainage,  but  brushlands  predominate  in  the  upper 
one-third  of  this  catchment. 


GAGING  STATION 


▼ 


Figure  10.— Topographic  map  of 
Hellliole  Creek  watershed. 
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HELLHOLE  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  19 36-SEPTEMBER  1937. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0700 

0 

4273 

2 

5764 

0 

2701 

0 

0700 

0 

0  700 

2 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0700 

0 

5107 

2 

3000 

0 

2201 

0 

0  700 

0 

0  700 

3 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0700 

0 

6840 

2 

1337 

0 

2001 

0 

0700 

0 

0  700 

4 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0  700 

0 

8671 

1 

9932 

0 

2001 

0 

0  700 

0 

0  700 

5 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0700 

1 

0781 

1 

8831 

0 

1531 

0 

0  700 

0 

0700 

6 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0  700 

1 

3772 

1 

84  7  7 

0 

2118 

0 

0700 

0 

0  700 

7 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0700 

1 

6401 

1 

4920 

0 

1701 

0 

0  700 

0 

0  700 

8 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0700 

1 

8596 

1 

2707 

0 

1401 

0 

0700 

0 

0700 

9 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0700 

1 

9542 

1 

2644 

0 

1401 

0 

0  700 

0 

0700 

10 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0  700 

1 

9311 

1 

1806 

0 

1201 

0 

0  700 

0 

0700 

11 

0.0500 

0 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0 

0700 

2.0303 

1 

1606 

0 

1000 

0.0700 

0 

0700 

12 

0.0500 

0 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0 

0  700 

2.0232 

1 

1319 

0 

0882 

0.0  700 

0 

0700 

13 

0.0500 

0 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0 

0  700 

2.0638 

1 

0  706 

0 

0  700 

0.0700 

0 

0540 

14 

0.0500 

0 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0 

1695 

2.6098 

0 

9753 

0 

0  700 

0.0  700 

0 

0500 

15 

0.0500 

0 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0 

362  3 

3.3056 

0 

86  34 

0 

0700 

0.0700 

0 

0500 

16 

0.0500 

0.0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

3560 

3 

12  73 

0 

7729 

0 

0  700 

0 

0700 

0 

0500 

17 

0.0219 

0.0500 

0.0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

3004 

3 

1834 

0 

7004 

0 

0  700 

0 

0700 

0 

0500 

18 

0.0500 

0.0500 

0.0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

2435 

3 

7358 

0 

6203 

0 

0  700 

0 

0  700 

0 

0500 

19 

0.0500 

0.0500 

0.0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

2823 

4 

0197 

0 

5568 

0 

0  700 

0 

0700 

0 

0500 

20 

0.0500 

0.0500 

0.0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

3402 

3 

1767 

0 

5190 

0 

0700 

0 

0  700 

0 

0500 

21 

0.0500 

0.0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

3948 

3 

1634 

0.4803 

0 

0  700 

0 

0700 

0 

0500 

22 

0.0500 

0.0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0655 

0 

4361 

3 

5094 

0.4673 

0 

0700 

0 

0  700 

0 

0500 

23 

0.0500 

0.0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0  700 

0 

4136 

3 

6945 

0.4402 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0500 

24 

0.0500 

0.0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0700 

0 

3902 

3 

7931 

0.4402 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0500 

25 

0.0500 

0.0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0700 

0 

4161 

3 

5718 

0.4202 

0 

0700 

0 

0  700 

0 

0500 

26 

0 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0. 

0500 

0 

0  700 

0 

5240 

3 

5219 

0 

4040 

0 

0  700 

0 

0  700 

0 

0500 

27 

0 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0. 

0500 

0 

0700 

0 

6474 

3 

4811 

0 

3502 

0 

0  700 

0 

0700 

0 

0500 

28 

0 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0700 

0 

5803 

3 

5017 

0 

3251 

0 

0  700 

0 

0  700 

0 

0500 

29 

0 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0 

0700 

0 

4603 

3 

4594 

0 

3002 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0500 

30 

0 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0 

0700 

0 

4336 

3 

3769 

0 

2902 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0500 

31 

0.0500 

0 

0500 

0 

0  700 

3 

0125 

0 

0700 

0 

0  700 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0.0500 
0.  384 


0.0500 
0.  384 


0.0500 
0.  34  7 


0.0563 
0.433 


0.  2554 

1.  89  7 


2.5707 
19. 738 


1.0077 
7.488 


0. 1079 
0.828 


0.0700 
0.538 


0.0582 
0.432 


Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


HELLHOLE  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1937-SEPTEMBER  1938. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0. 

0500 

0 

0500 

0.0600 

0 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0 

0  700 

0 

8513 

1.  1027 

0 

.2422 

0 

0  700 

0 

.0500 

2 

0. 

0500 

0. 

0500 

0.0500 

0.0500 

0.0500 

0. 

0500 

0 

0700 

0 

6634 

1.0206 

0 

2201 

0 

0700 

0 

.0500 

3 

0. 

0500 

0. 

0500 

0.0600 

0 

0500 

0.0500 

0. 

0500 

0 

0  700 

0 

5313 

0.9734 

0 

.1795 

0 

.0700 

0 

.0500 

4 

0. 

0500 

0. 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0.0500 

0. 

0500 

0 

0  700 

0 

4642 

0.8855 

0 

1562 

0 

0  700 

0 

.0500 

5 

0. 

0500 

0. 

0500 

0.0600 

0 

0500 

0.0500 

0. 

0500 

0 

0700 

0 

4240 

0. 7938 

0 

1201 

0 

0  700 

0 

.0500 

6 

0. 

0500 

0. 

0500 

0.0600 

0 

0500 

0.0500 

0. 

0500 

0 

0  700 

0 

3919 

0.6741 

0 

.1000 

0 

0  700 

0 

.0500 

7 

0. 

0500 

0. 

0500 

0.0600 

0 

0500 

0.0500 

0. 

0500 

0 

0  700 

0 

3502 

0.6203 

0 

1000 

0 

.0700 

0 

.0500 

8 

0. 

0500 

0. 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0 

0  700 

0 

3348 

0.5428 

0 

.1000 

0 

.0700 

0 

.0500 

9 

0.0500 

0. 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0.0500 

0. 

0500 

0 

0  700 

0 

349  3 

0.5094 

0 

1000 

0 

.0700 

0 

.0500 

10 

0. 

0500 

0. 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0.0500 

0. 

0500 

0 

0700 

0 

4111 

0.4794 

0 

1000 

0 

.0700 

0 

.0500 

11 

0. 

0500 

0. 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0.0500 

0. 

0500 

0 

0700 

0 

4807 

0.4482 

0 

1000 

0 

0  700 

0 

.0500 

12 

0. 

0500 

0 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0.0500 

0. 

0500 

0 

0700 

0 

6039 

0.4402 

0 

1000 

0 

0700 

0 

.0500 

13 

0. 

0500 

0. 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0.0500 

0. 

0500 

0 

0700 

0 

79  79 

0.4402 

0 

1000 

0 

0700 

0 

.0500 

14 

0. 

0500 

0 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0.0500 

0. 

0500 

0 

0700 

1 

0702 

0,4361 

0 

1000 

0 

0  700 

0 

0500 

15 

0. 

0500 

0 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0.0500 

0. 

0654 

0 

0700 

1 

2732 

0.4088 

0 

1000 

0 

0700 

0 

0500 

16 

0. 

0500 

0 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0.0500 

0. 

0700 

0 

0700 

1 

5160 

0.3948 

0 

1000 

0 

.0700 

0 

0500 

17 

0. 

0500 

0 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0.0500 

0. 

0700 

0 

0821 

1 

5208 

0.3589 

0 

1000 

0 

0700 

0 

0500 

18 

0. 

0500 

0. 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0.0500 

0. 

0  700 

0 

1374 

1 

4816 

0.3402 

0 

1000 

0 

0700 

0 

.0500 

19 

0. 

0500 

0. 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0.0500 

0. 

0700 

0 

382  3 

1 

2536 

0.3075 

0 

1000 

0 

0700 

0 

0500 

20 

0. 

0500 

0. 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0.0500 

0. 

0700 

0 

4402 

1 

0579 

0.2501 

0 

1000 

0 

0700 

0 

0500 

21 

0. 

0500 

0 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0.0500 

0. 

0700 

0 

4352 

0 

9105 

0.2501 

0 

1000 

0 

0700 

0 

0500 

22 

0. 

0500 

0. 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0.0500 

0. 

0700 

0 

6118 

0 

7771 

0.2501 

0 

1000 

0 

0544 

0 

0500 

23 

0. 

0500 

0. 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0.0500 

0. 

0  700 

0 

6908 

0 

8031 

0.2001 

0 

0800 

0 

0500 

0 

0500 

24 

0. 

0500 

0 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0.0500 

0. 

0  700 

0. 

6495 

0 

9138 

0.1401 

0 

0  700 

0 

0500 

0 

0500 

25 

0. 

0500 

0. 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0.0500 

0. 

0  700 

0 

6560 

1 

0923 

0.1401 

0 

0700 

0 

0500 

0 

0500 

26 

0. 

0500 

0. 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0.0500 

0.0700 

0 

6220 

1 

2945 

0.1217 

0 

0  700 

0 

0500 

0 

0500 

27 

0. 

0500 

0. 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0.0500 

0. 

0  700 

0,5503 

1 

3999 

0.1000 

0 

0  700 

0 

0500 

0 

0500 

28 

0. 

0500 

0,0500 

0.0500 

0.0500 

0.0500 

0. 

0700 

0 

5736 

1. 

4241 

0.1000 

0 

0700 

0 

0500 

0 

0500 

29 

0. 

0500 

0.0600 

0.0500 

0 

0500 

0. 

0  700 

0 

7271 

1 

3099 

0.1209 

0 

0700 

0 

0500 

0 

0500 

30 

0. 

0500 

0. 

0500 

0.0500 

0,0500 

0,0  700 

0 

9455 

1 

3269 

0.2554 

0 

0700 

0 

0500 

0 

0500 

31 

0. 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0. 

0  700 

1 

2340 

0 

0700 

0 

0500 

Average  rate,  cfs 

0. 

0500 

0 

0500 

0.0500 

0 

0500 

0.0500 

0. 

0609 

0 

2875 

0 

9133 

0.4369 

0 

1051 

0 

0637 

0 

0500 

Total  yield,  inches 

0. 

384 

0. 

372 

0.  384 

0 

384 

0.347 

0, 

467 

2 

136 

7 

013 

3.246 

0 

807 

0 

489 

0 

372 

Average  annual  rate; 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.1806  cfs. 
35.401  area  Inches 
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HELLHOLE  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1938-SEPTEMBER  1939. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

1 

0 

0500 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0500 

0 

0500 

2 

0 

0500 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0500 

0 

0500 

3 

0 

0500 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0500 

0 

0500 

4 

0 

0500 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0500 

0 

0500 

5 

0 

0500 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0500 

0 

0500 

7 

0 

0500 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0500 

0. 

0500 

8 

0 

0500 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0500 

0 

0500 

9 

0 

0500 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0500 

0 

0500 

10 

0 

0500 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0500 

0 

0500 

11 

0. 

0500 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0500 

0. 

0500 

12 

0 

0500 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0500 

0 

0500 

13 

0 

0500 

0 

0700 

0 

0558 

0.0500 

0 

0500 

14 

0 

0500 

0 

0700 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

15 

0.0500 

0 

0700 

0 

0500 

0.0500 

0. 

0500 

16 

0 

0500 

0 

0700 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

17 

0. 

0500 

0 

0700 

0 

0500 

0.0500 

0 

0500 

18 

0 

0500 

0 

0700 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

19 

0 

0500 

0 

0700 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

20 

0.0500 

0 

0700 

0 

0500 

0.0500 

0 

0500 

21 

0 

0500 

0 

0700 

g 

0500 

0 

0500 

Q 

0500 

22 

0.0500 

0 

0700 

0 

0500 

0.0500 

0 

0500 

23 

0 

0500 

0 

0700 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

24 

0 

0500 

0 

0700 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

25 

0.0500 

0. 

0700 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

26 

0 

0500 

0 

0700 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

27 

0 

0500 

0. 

0700 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

28 

0.0500 

0 

0700 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

29 

0 

0500 

0. 

0700 

0 

0500 

0 

0500 



30 

0. 

0500 

0. 

0700 

0. 

0500 

0.0500 

31 

0.0500 

0. 

0500 

0 

0500 



rate,  cfs 

0 

0500 

0 

0700 

0 

0580 

0 

0500 

0 

0500 

.eld,  inches 

0.387 

0. 

520 

0 

4A5 

0 

387 

0 

3A7 

annual  rate: 

0 

1721 

cfs 

Total  annual  yield:  15.048  area  inches 
Peak  flow: 


HELLHOLE  CREEK  DSICHARGE,  CUBIC  FEET  PER 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

1 

0.0500 

0. 

0500 

0. 

0500 

0.  0500 

0. 

0500 

2 

0.0500 

0. 

0500 

0. 

0500 

0.  0500 

0. 

0500 

3 

0.0500 

0. 

0500 

0. 

0500 

0.0500 

0. 

0500 

4 

0.0500 

0. 

0500 

0. 

0500 

0.  0500 

0. 

0500 

5 

0.0500 

0. 

0500 

0. 

0500 

0.  0500 

0. 

0500 

6 

0.0500 

0. 

0500 

0. 

0500 

0.  0500 

0. 

0500 

7 

0.0500 

0. 

0500 

0. 

0500 

0.  0500 

0 

0500 

8 

0.0600 

0. 

0500 

0. 

0500 

0.  0500 

0 

0500 

9 

0.0896 

0. 

0500 

0. 

0500 

0.  0500 

0 

0500 

10 

0. 1000 

0. 

0500 

0 

0500 

0.  0500 

0 

0500 

11 

0. 1000 

0. 

0500 

0. 

0500 

0.  0500 

0 

0500 

12 

0.0800 

0. 

0500 

0. 

0500 

0.  0500 

0 

0500 

13 

0.0700 

0. 

0500 

0. 

0500 

0. 

0500 

0 

0500 

14 

0.0700 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

15 

0.0700 

0. 

0500 

0. 

0500 

0. 

0500 

0 

0500 

16 

0.0700 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

17 

0.0600 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

18 

0.0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

19 

0.0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

20 

0.0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

21 

0.0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500. 

0 

0500 

22 

0.0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

23 

0.0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

24 

0.0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

25 

0.0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

26 

0.0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

27 

0.0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

28 

0.0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

29 

0.0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

30 

0.0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

31 

0.0500 

0 

0500 

0 

0500 

rate,  cfs 

0.0588 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

ield,  inches 

0.451 

0 

372 

0 

384 

0 

384 

0 

359 

annual  rate: 

0.1351 

cfs 

Total  annual  yield:  12.390  area  inches 
Peak  flow: 


MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0 

0500 

0 

3777 

0 

6241 

n 

vj  . 

U  jUU 

0. 

0500 

U 

0500 

0 

0500 

0 

3502 

0 

8488 

4402 

n 
u . 

0.0500 

n 
U , 

n  An 

0 

0500 

0 

3210 

0 

9885 

Q 

4402 

n 

U  J  uu 

0. 

0500 

U . 

n^nn 

0 

0500 

0 

2593 

1 

0818 

n 

4202 

u . 

UDUU 

0.0500 

U . 

0500 

0 

0500 

0 

2001 

0 

9755 

0 

4202 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

2201 

0 

9530 

0 

4102 

Q 

UJUU 

0.0500 

U . 

U  jUU 

0 

0500 

0 

2501 

1 

0456 

Q 

Ann? 

n 
u 

n  son 

0.0500 

A 

U . 

n  nn 
U  jUU 

0 

0500 

0 

2701 

1 

1581 

g 

4002 

n 
u 

U  JUU 

0 

0500 

u 

0 

0500 

0 

3002 

1 

2507 

0 

4002 

Q 

u  J  uu 

0. 

0500 

A 

u . 

U  DUU 

0 

0500 

0 

3302 

1 

3007 

0 

3802 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

3502 

1 

2558 

0 

3502 

Q 

n  son 

0. 

0500 

u 

U_)UU 

0 

0500 

0 

3740 

1 

2440 

Q 

3302 

Q 

0 

0500 

u 

U  jUU 

0 

0500 

0 

3602 

1 

2307 

0 

3002 

0 

0500 

0 

0500 

Q 

U  JUU 

0 

0500 

0 

3802 

1 

2632 

0 

2701 

g 

0500 

0 

0500 

n 

U 

ujuu 

0 

0500 

0 

4204 

1 

2032 

0 

2701 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

4492 

1 

2190 

0 

2401 

Q 

0500 

0 

0500 

A 
U 

U  JUU 

0 

0500 

0 

4761 

1 

1907 

0 

1524 

0 

0500 

0 

0500 

Q 

0500 

0 

0500 

0 

5069 

1 

2004 

Q 

1401 

Q 

u  J  uu 

0 

0500 

u 

U  juu 

0 

0500 

0 

4944 

1 

1006 

Q 

1401 

g 

0500 

0 

0500 

n 
u 

u  J  uu 

0 

0500 

0 

4423 

1 

0506 

0 

1401 

0 

0500 

0.0500 

0 

0500 

Q 

0500 

0 

4027 

0 

9805 

0 

1 401 

g 

0500 

0 

0500 

g 

n^nn 

U  JUU 

0 

0500 

0 

3777 

0 

8692 

0 

1401 

g 

0500 

0 

0500 

g 

0500 

0 

0500 

0 

3072 

0 

7404 

0 

1401 

g 

0500 

0 

0500 

g 

0500 

0 

0500 

0 

2278 

0 

6604 

0 

1 401 

g 

0500 

0 

0500 

g 

0500 

0 

0500 

0 

3644 

0 

6003 

0 

1 401 

g 

0500 

0 

0500 

g 

0500 

0 

0500 

0 

4402 

0 

5103 

0 

1201 

0 

0500 

0.0500 

0 

0500 

Q 

0500 

0 

4940 

0 

4803 

0 

1 000 

g 

0500 

0 

0500 

g 

0500 

0 

0479 

0 

5374 

0 

4703 

0 

0800 

g 

0500 

0.0500 

g 

0500 

0 

2201 

0 

5545 

0 

4603 

0 

0600 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

3002 

0 

5582 

0 

4577 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

3852 

0 

4058 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0743 

0 

3799 

0 

9297 

0 

2531 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

571 

2 

823 

7 

138 

1 

880 

0 

387 

0 

387 

0 

372 

SECOND,  OCTOBER  1 939-SEPTEMBER  1940. 


MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0 

0500 

0 

0500 

0 

3710 

0 

4229 

0 

1031 

0 

0320 

0 

0280 

0 

0500 

0 

0500 

0 

3910 

0 

4101 

0 

0700 

0.0320 

0 

0280 

0 

0500 

0 

0500 

0 

5203 

0 

3986 

0 

0700 

0 

0320 

0 

0280 

0 

0500 

0 

0500 

0 

6316 

0 

3694 

0 

0700 

0 

0320 

0 

0280 

0. 

0500 

0 

0500 

0 

6379 

0. 

4277 

0 

0700 

0 

0320 

0 

0280 

0 

0500 

0 

0500 

0 

6170 

0 

3152 

0 

0700 

0 

0320 

0 

0280 

0 

0500 

0 

0500 

0 

6295 

0 

2693 

0 

0600 

0.0320 

0 

0280 

0 

0500 

0 

0500 

0 

6512 

0 

2339 

0 

0500 

0 

0320 

0 

0280 

0 

0500 

0 

0600 

0 

7058 

0 

2255 

0 

0500 

0.0320 

0 

0280 

0 

0500 

0 

0700 

0 

8184 

0 

2001 

0 

0500 

0 

0320 

0 

0280 

0 

0500 

0 

0700 

0 

9464 

0 

1729 

0 

0500 

0.0320 

0 

0280 

0 

0500 

0 

0865 

1 

0658 

0 

1401 

0 

0500 

0 

0320 

0 

0280 

0 

0500 

0 

1397 

1 

1083 

0 

1401 

0 

0500 

0 

0320 

0. 

0280 

0 

0500 

0 

2201 

1 

1298 

0 

1401 

0 

0500 

0 

0320 

0 

0280 

0 

0500 

0 

3035 

1 

1406 

0 

1401 

0 

0500 

0 

0320 

0. 

0280 

0 

0500 

0 

3731 

1 

1406 

0 

1401 

0 

0500 

0 

0320 

0 

0280 

0 

0500 

0 

3902 

1 

1406 

0 

1201 

0 

0500 

0.0320 

0 

0280 

0 

0500 

0 

3902 

1 

0773 

0 

1000 

0 

0500 

0 

0320 

0 

0280 

0 

0500 

0 

3950 

0 

9724 

0 

1000 

0 

0500 

0 

0320 

0 

0280 

0 

0500 

0 

4310 

0 

8583 

0 

1000 

0 

0500 

0 

0320 

0 

0280 

0 

0500 

0 

4803 

0 

7735 

0 

1000 

0 

0500 

0 

0320 

0 

0280 

0 

0500 

0 

4803 

0 

7164 

0 

1000 

0 

0500 

0.0320 

0 

0280 

0 

0500 

0 

4650 

0 

6604 

0 

1000 

0 

0500 

0 

0320 

0 

0280 

0 

0500 

0 

4682 

0 

6330 

0 

1000 

0 

0500 

0 

0300 

0 

0280 

0 

0500 

0 

5620 

0 

6087 

0 

1000 

0 

0500 

0 

0280 

0 

0320 

0 

0500 

0 

6197 

0 

5753 

0 

0800 

0 

0480 

0 

0280 

0 

0380 

0 

0500 

0 

5603 

0 

5303 

0 

0700 

0 

0450 

0 

0280 

0 

0430 

0 

0500 

0 

4753 

0 

4978 

0 

0700 

0 

0430 

0 

0280 

0 

0480 

0 

0500 

0 

4402 

0 

4736 

0 

0700 

0 

0400 

0 

0280 

0 

0500 

0 

0500 

0 

4102 

0 

4490 

0 

0700 

0 

0360 

0 

0280 

0 

0600 

0 

0500 

0 

4394 

0 

0340 

0 

0280 

0 

0500 

0 

2764 

0 

7391 

0 

1809 

0 

0535 

0 

0311 

0 

0314 

0 

384 

2 

.054 

5 

675 

1 

344 

0 

411 

0 

238 

0 

234 

87 


HELLHOLE  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1940-SEPTEMBER  1941. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0.0800 

0. 

0700 

0.1201 

0.0120 

0.0200 

0 

0500 

0 

0600 

0 

5200 

1 

9800 

0 

2900 

0 

1400 

0 

1100 

2 

0. 1000 

0. 

0700 

0.1401 

0.0120 

0.0200 

0 

0500 

0 

0600 

0 

6000 

1 

8800 

0 

2900 

0 

1400 

0 

1100 

3 

0. 1000 

0. 

0700 

0. 1401 

0.0120 

0.0200 

0 

0500 

0 

0600 

0 

5900 

1 

7700 

0 

2900 

0 

1400 

0 

1100 

4 

0. 1000 

0. 

0700 

0.1401 

0.0120 

0.0200 

0.0500 

0. 

0600 

0 

6200 

1 

7200 

0 

2700 

0 

1200 

0 

1000 

5 

0. 1000 

0. 

0800 

0.1401 

0.  0120 

0.0200 

0 

0500 

0 

1000 

0 

7100 

1 

6  700 

0 

2700 

0 

1200 

0 

1000 

6 

0. 1000 

0. 

1000 

0. 1401 

0.  0120 

0.  0180 

0 

0500 

0. 

1000 

0 

5200 

1 

6500 

0 

2500 

0 

1200 

0 

1000 

7 

0.1000 

0. 

1000 

0. 1401 

0.0120 

0.0160 

0 

0500 

0 

1000 

0 

6800 

1 

7200 

0 

2500 

0 

1200 

0 

0900 

8 

0. 1000 

0. 

1000 

0. 1401 

0.0120 

0.0160 

0 

0500 

0 

1400 

0 

6800 

3 

1600 

0 

2300 

0 

1200 

0 

0900 

9 

0.1000 

0. 

1000 

0.1401 

0.0110 

0.  0180 

0.0500 

0. 

1400 

0 

5200 

2 

4300 

0 

2000 

0 

1400 

0 

.0800 

10 

0. 1000 

0. 

1000 

0.1401 

0.0100 

0.0200 

0.0500 

0 

1700 

1 

2700 

1 

6  700 

0 

2000 

0 

1400 

0 

0800 

11 

0. 1000 

0. 

0900 

0.1401 

0.0100 

0.0200 

0 

0500 

0 

1700 

2 

3200 

1 

2300 

0 

2000 

0 

1400 

0 

0800 

12 

0.1000 

0. 

0900 

0. 1401 

0.0100 

0.0200 

0 

0500 

0 

1700 

2 

5500 

0 

7900 

0 

1700 

0 

1700 

0 

0800 

13 

0. 1000 

0. 

0900 

0.1401 

0.0100 

0.0200 

0 

0400 

0 

1700 

2 

4900 

0 

6000 

0 

1700 

0 

1100 

0 

0800 

14 

0.1000 

0. 

0900 

0. 1201 

0.0100 

0.0200 

0 

0200 

0. 

1700 

2 

3200 

0 

5400 

0 

1700 

0 

1100 

0 

0800 

15 

0.1000 

0. 

0900 

0.  0700 

0.0100 

0.0200 

0 

0200 

0. 

1700 

2 

2100 

0 

4800 

0 

1700 

0 

1100 

0 

0800 

16 

0. 1000 

0. 

0900 

0.0400 

0.0100 

0.0200 

0 

0200 

0. 

1700 

1 

9300 

0 

4400 

0 

1600 

0. 

1200 

0 

0900 

17 

0. 1000 

0. 

0900 

0.0200 

0.0100 

0.0200 

0 

0200 

0. 

1700 

1 

2300 

0 

4100 

0 

1600 

0 

1200 

0 

0900 

18 

0.1000 

0. 

0900 

0.0120 

0.0100 

0.0200 

0 

0200 

0. 

1700 

1 

5200 

0 

4000 

0 

1600 

0 

1300 

0 

0900 

19 

0.1000 

0.  0900 

0.0040 

0.0100 

0.0200 

0 

0200 

0 

1700 

1 

2  700 

0 

3900 

0 

1600 

0. 

1300 

0 

0900 

20 

0. 1000 

0.0900 

0.0050 

0.0100 

0.0400 

0 

0400 

0. 

1700 

0 

9200 

0 

3600 

0 

1600 

0 

1300 

0 

0900 

21 

0.1000 

0. 

0900 

0.0060 

0.0100 

0.0500 

0 

0500 

0. 

1700 

0 

8500 

0.3600 

0 

1600 

0 

1300 

0 

0900 

22 

0.0800 

0.  0900 

0.  0060 

0.  0100 

0.0500 

0 

0500 

0. 

2000 

0 

7900 

0 

3400 

0 

1600 

0 

1300 

0 

1400 

23 

0.0700 

0.0900 

0.0060 

0.0110 

0.0500 

0 

0500 

0. 

2200 

1 

0500 

0 

3200 

0 

1600 

0 

1200 

0 

2000 

24 

0.0700 

0. 

0900 

0.0070 

0.0130 

0.0500 

0 

0500 

0. 

2900 

1 

1800 

0 

3000 

0 

1600 

0 

1200 

0 

1500 

25 

0.0700 

0. 

0900 

0.0080 

0.0140 

0.0500 

0 

0500 

0 

3200 

1 

2700 

0 

3000 

0 

1600 

0 

1100 

0 

1400 

26 

0. 0700 

0. 

0900 

0.  0090 

0. 0140 

0.0500 

0 

0500 

0 

2900 

1 

3200 

0 

2900 

0 

1 700 

0 

1100 

0 

.  1000 

27 

0.0700 

0.0900 

0.0100 

0.0140 

0.0500 

0 

0500 

0. 

3400 

1 

3700 

0 

2900 

u 

i  /uu 

0 

1100 

u 

1  nnn 

.  iUUU 

28 

0.0700 

0.  0900 

0.0110 

0.0140 

0.0500 

0 

0500 

0. 

3300 

1 

4200 

0 

2900 

0 

1600 

0 

1100 

0 

.0900 

29 

0.0700 

0.0900 

0.0120 

0.  0180 

0.0500 

0. 

3900 

1 

6200 

0 

2900 

0 

1400 

0 

1100 

0 

.0900 

30 

0.0700 

0.0900 

0.0120 

0.0200 

0 

0500 

0 

4300 

1 

9  300 

0 

2900 

0 

1400 

0 

1100 

0 

0900 

31 

0.0700 

0.0120 

0.0200 

0 

0500 

2 

0400 

0 

1400 

0. 

1100 

rate 

,  cfs 

0.0900 

0. 

0887 

0.0700 

0.0121 

0.0289 

0 

0436 

0 

1900 

1 

3000 

0 

9500 

0 

1900 

0 

1200 

0 

.1000 

eld. 

inches 

0.691 

0. 

659 

0.538 

0.093 

0.200 

0 

335 

1. 

380 

9 

9  80 

7 

020 

1 

470 

0 

950 

0 

.750 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.2650  cfs. 
24.066  area  inches 


HELLHOLE  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1941-SEPTEMBER  1942. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0.0800 

0 

0600 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0200 

0 

0400 

0 

1700 

1 

.3200 

0 

2500 

0 

1500 

0 

.0  700 

2 

0.0800 

0 

0600 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0.0200 

0 

0400 

0 

1700 

1 

.5200 

0 

2500 

0 

1400 

0 

.0600 

3 

0.0800 

0 

0600 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0200 

0 

0400 

0 

1700 

1 

.7700 

0 

2300 

0 

1400 

0 

.0600 

4 

0.0800 

0 

0600 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0200 

0 

0400 

0 

1700 

2 

.2100 

0 

2000 

0 

1400 

0 

.0600 

5 

0.0800 

0 

0600 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0200 

0 

0400 

0 

1700 

2 

.  3200 

0 

2000 

0 

1300 

0 

.0600 

6 

0.0800 

0 

0600 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0,0200 

0 

0400 

0 

1700 

2 

.4300 

0 

2000 

0 

1300 

0 

0600 

7 

0.0800 

0 

0600 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0200 

0 

0400 

0 

2300 

2 

.5500 

0 

2000 

0 

1300 

0 

0600 

8 

0.0800 

0 

0600 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0300 

0 

0400 

0 

4000 

2 

.5500 

0 

2000 

0 

1300 

0 

.0600 

9 

0.0800 

0 

0600 

0.0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0300 

0 

0400 

0 

6200 

2 

.4300 

0 

2200 

0. 

1300 

0 

.0500 

10 

0.0800 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0400 

0 

0400 

0 

7100 

2 

2600 

0 

2200 

0 

1200 

0 

.0500 

11 

0.0800 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0400 

0 

1100 

0 

4400 

2 

.2100 

0 

2000 

0 

1100 

0 

0500 

12 

0.0800 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0400 

0 

1800 

0 

5000 

1 

7700 

0 

2000 

0 

1000 

0 

0500 

13 

0.0800 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0200 

0 

0400 

0 

2400 

0 

4600 

1 

.3700 

0 

1900 

0 

1000 

0 

0500 

14 

0.0600 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0200 

0 

0400 

0 

3000 

0 

5000 

1 

.0900 

0 

1700 

0 

1000 

0 

0500 

15 

0.0600 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0200 

0 

0400 

0 

3500 

0 

3800 

0 

.9600 

0 

1700 

0 

1000 

0 

0500 

16 

0.0600 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0200 

0 

0400 

0 

3300 

0 

4800 

0 

.9200 

0 

1700 

0 

1000 

0 

0500 

17 

0.0600 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0200 

0 

0400 

0 

3300 

0 

4600 

0 

.9200 

0 

1700 

0 

1000 

0 

0500 

18 

0.0600 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0200 

0 

0400 

0 

3300 

0 

4600 

0 

.7900 

0 

1700 

0 

1000 

0 

0500 

19 

0.0600 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0200 

0 

0400 

0 

3300 

0 

5200 

0 

.6500 

0 

1700 

0 

1000 

0 

0500 

20 

0.0600 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0200 

0 

0400 

0 

3300 

0 

6800 

0 

.6200 

0 

1600 

0 

1000 

0 

0500 

21 

0 

0500 

0 

0500 

0.0500 

0.0500 

0.0200 

0.0400 

0 

4800 

0 

7900 

0 

4800 

0 

1600 

0 

1000 

0 

0600 

22 

0 

0500 

0 

0500 

0.0500 

0.0500 

0.0200 

0.0400 

0 

8500 

1 

2300 

0 

4300 

0 

1600 

0 

1000 

0 

0  700 

23 

0 

0500 

0 

0500 

0.0500 

0.0500 

0.0200 

0.0400 

0 

8500 

1 

5000 

0 

4000 

0 

1500 

0 

0900 

0 

0800 

24 

0 

0500 

0 

0500 

0.0500 

0.0500 

0.0200 

0.0400 

0 

6200 

1 

7200 

0 

3600 

0 

1500 

0 

0900 

0 

1200 

25 

0 

0500 

0 

0500 

0.0500 

0.0500 

0.0200 

0.0400 

0 

3800 

2 

1500 

0 

3300 

0 

1500 

0 

0800 

0 

1000 

26 

27 
28 
29 
30 
31 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.0500 
0.0500 
0.0500 
0.0500 
0.0600 
0.0600 

0.0600 
0.503 


0.0500 
0.0500 
0.0500 
0.0500 
0.0500 


0.0500 
0.394 


0.0500 
0.0500 
0.0500 
0.0500 
0.0500 
0.0500 

0.0500 
0.384 


0.2300  cfs. 
22.276  area  inches 


0.0500 
0.0500 
0.0500 
0.0500 
0.0500 
0.0500 

0.0500 
0.384 


0.0200 
0.0200 
0.0200 


0.0300 
0.228 


0 

0400 

0. 

3000 

2. 

9  700 

0 

3300 

0 

1500 

0 

0800 

0 

1000 

0.0400 

0 

2  700 

2. 

4300 

0 

3000 

0 

1500 

0 

0800 

0 

1000 

0 

0400 

0 

2  700 

1. 

7700 

0 

3000 

0 

1500 

0 

0800 

0 

1000 

0 

0400 

0 

2  700 

1. 

5000 

0. 

2  700 

0 

1500 

0 

0800 

0 

1000 

0 

0400 

0 

2000 

1. 

2  700 

0 

2700 

0 

1500 

0 

0800 

0 

1000 

0 

0400 

1. 

2  700 

0 

1500 

0 

0700 

0 

0300 

0 

2600 

0. 

8500 

1 

0200 

0 

1800 

0 

1100 

0 

0700 

0 

267 

1. 

912 

6. 

554 

8. 

949 

1 

389 

0 

812 

0 

500 

88 


HELLHOLE  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1942-SEPTEMBER  1943. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0.1000 

0, 

,0200 

0, 

,0200 

0. 

.0200 

0, 

,0300 

0, 

,0400 

0, 

.1301 

0, 

,5770 

U  . 

,  4642 

0 . 

,  1601 

0. 

.1000 

0. 

.  1000 

2 

0. 1000 

0, 

.0200 

0, 

,0200 

0. 

.0200 

0. 

,0200 

0. 

,0400 

0. 

,1601 

0, 

,6270 

U  , 

,  480  3 

0 . 

,  1601 

0, 

.1000 

0 . 

.  1000 

3 

0. 1000 

0, 

,0200 

0, 

,0200 

0. 

0200 

0, 

,0200 

0. 

,0400 

0, 

.1601 

0, 

,7954 

0 . 

,  4402 

0 , 

,  160 1 

0. 

.  1000 

0, 

.  1000 

4 

0. 1000 

0, 

,0200 

0, 

,0200 

0. 

.0200 

0. 

,0200 

0. 

,0400 

0, 

,1601 

0, 

,9  355 

0. 

,4502 

0. 

,  1601 

0, 

.1000 

0. 

.1000 

5 

0.1000 

0, 

,0200 

0, 

,0200 

0. 

0179 

0, 

,0200 

0. 

,0400 

0. 

,1601 

0. 

.9005 

0. 

,4596 

0. 

,1322 

0. 

.1000 

0. 

.1000 

6 

0.0774 

0, 

,0200 

0, 

,0200 

0. 

,0300 

0, 

,0200 

0. 

,0400 

0, 

,  1801 

0. 

.9120 

(J  . 

0 , 

,  1000 

0. 

.1000 

0 . 

.  1000 

7 

0.0700 

0, 

,0200 

0, 

,0200 

0. 

0200 

0. 

,0200 

0, 

,0400 

0. 

,2101 

0, 

.7804 

U . 

0 . 

,0800 

0, 

,1000 

0 . 

.  1000 

8 

0.0700 

0. 

,0200 

0, 

,0200 

0. 

,0200 

0, 

,0200 

0. 

,0400 

0. 

,2062 

0, 

.6804 

r\ 
U  . 

r\ 
u . 

.  UoUU 

0. 

,  1000 

0 . 

,  1000 

9 

0.0700 

0, 

,0200 

0, 

,0200 

0. 

0200 

0, 

,0200 

0. 

,0400 

0. 

.2001 

0. 

,5903 

0. 

.4402 

0. 

,0800 

0, 

,1000 

0. 

,1000 

10 

0.0700 

0, 

,0200 

0. 

,0200 

0. 

0200 

0, 

,0200 

0, 

,0400 

0. 

,2001 

0, 

,5446 

0, 

.4202 

0. 

.0800 

0, 

,1000 

0. 

,1000 

11 

0.0700 

0, 

,0200 

0.0200 

0. 

0200 

0. 

,0200 

0. 

,0400 

0, 

,2001 

0, 

,4803 

n 

\j  . 

A 
U  . 

.  U  OUU 

0, 

,1000 

A 

u , 

,  iUUU 

12 

0.0700 

0, 

,0200 

0, 

,0200 

0. 

0200 

0, 

,0200 

0. 

.0400 

0. 

,1801 

0. 

,4603 

u . 

A 

U  , 

.  UOUU 

0, 

.1000 

A 

u , 

1  AAA 

,  iUUU 

13 

0.0700 

0. 

,0200 

0. 

,0200 

0. 

0200 

0. 

,0200 

0. 

,0400 

0. 

,1601 

0. 

,4603 

u , 

A 
U  . 

.  UOUU 

0, 

.1000 

A 
U  . 

.  IUUU 

14 

0.0700 

0, 

,0200 

0. 

,0200 

0. 

0200 

0, 

,0200 

0. 

.0400 

0. 1901 

0. 

,4603 

f\ 

u , 

A 
U  , 

.  UOUU 

0. 

,1000 

A 
U  . 

1  AAA 
.  IUUU 

15 

0.0700 

0, 

,0200 

0, 

,0200 

0. 

0200 

0. 

,0200 

0, 

.0400 

0. 

,2139 

0. 

,4502 

0. 

.4155 

0. 

.0800 

0, 

,1000 

0. 

,1000 

16 

0.0700 

0, 

,0200 

0. 

,0200 

0. 

0200 

0, 

,0200 

0, 

.0400 

0. 

,2201 

0. 

,4402 

0. 

.3802 

0, 

.0800 

0, 

,1000 

0, 

,1000 

17 

0.0700 

0, 

,0200 

0. 

.0200 

0. 

0200 

0, 

,0200 

0. 

.0400 

0, 

,2701 

0, 

,3877 

0. 

.3602 

0, 

.0800 

0, 

.1201 

0, 

,1000 

18 

0.0700 

0, 

,0200 

0. 

.0200 

0. 

0200 

0, 

,0200 

0. 

.0400 

0. 

,3102 

0. 

,3302 

0. 

.3302 

0 

.0800 

0, 

.1201 

0. 

,1000 

19 

0.3427 

0, 

,0200 

0, 

.0200 

0. 

0200 

0, 

,0200 

0. 

.0400 

0, 

,3302 

0. 

,3072 

0. 

.3302 

0, 

.0800 

0, 

.1201 

0. 

,1000 

20 

0.1000 

0, 

.0200 

0. 

.0200 

0. 

0200 

0. 

,0200 

0. 

.0400 

0. 

,3702 

0. 

,3273 

0. 

.3302 

0. 

.0800 

0. 

.1201 

0. 

,1000 

21 

0.0800 

0.0200 

0, 

,0200 

0.0200 

0, 

,0200 

0, 

,0400 

0.4903 

0. 

,3502 

0. 

,3154 

0, 

.0800 

0. 

1201 

0. 

.1000 

22 

0.0800 

0.0200 

0, 

,0200 

0.0200 

0. 

,0200 

0, 

,0400 

0.6403 

0. 

,3435 

0, 

,3002 

0, 

.0800 

0. 

.1201 

0. 

.1000 

23 

0.0946 

0.0200 

0. 

,0200 

0.0200 

0, 

,0200 

0. 

,0400 

0.5661 

0. 

,3735 

0. 

,2501 

0. 

.0800 

0. 

.1201 

0. 

.1000 

24 

0.0800 

0.0200 

0. 

,0200 

0.0200 

0. 

,0200 

0. 

,0400 

0.6189 

0, 

,3771 

0. 

,2001 

0. 

.0800 

0. 

.1038 

0, 

.1000 

25 

0.0700 

0.0200 

0. 

,0200 

0.0200 

0, 

,0300 

0. 

.0400 

0.6203 

0. 

.4136 

0. 

.1601 

0. 

.0800 

0. 

1000 

0. 

.1000 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.0400 
0.0300 
0.0284 
0.0200 
0.0200 
0.0200 

0.0782 
0.600 


0.0200 
0.0200 
0.0200 
0.0200 
0.0200 


0.0200 
0.149 


0.0200 
0.0200 
0.0200 
0.0200 
0.0200 
0.0200 

0,0200 
0. 154 


0.1390  cfs. 
12.650  area  inches 


0.0200 
0.0200 
0.0200 
0.0200 
0.0200 
0.0200 

0.0203 
0.156 


0.0400 
0.0400 
0.0400 


0.0229 
0. 159 


0. 

.0400 

0. 

.5203 

0. 

4002 

0, 

.1601 

0, 

,0800 

0.1000 

0. 

1000 

0, 

.0500 

0. 

.4102 

0. 

4002 

0. 

1601 

0, 

,0800 

0.1000 

0. 

1000 

0, 

.0700 

0. 

.4002 

0. 

4002 

0. 

.1646 

0, 

,0800 

0.1000 

0. 

1000 

0. 

.0719 

0. 

.4521 

0. 

4311 

0. 

,1601 

0, 

,0800 

0.1000 

0. 

1000 

0. 

.0900 

0. 

.4794 

0. 

4102 

0. 

,1601 

0, 

,0800 

0.1000 

0. 

1000 

0, 

.  1000 

0. 

4182 

0. 

,0800 

0.1000 

0, 

.0459 

0. 

.3137 

0. 

5086 

0, 

,3447 

0, 

,0927 

0.1047 

0. 

1000 

0. 

.352 

2. 

.331 

3. 

905 

2, 

,562 

0, 

,712 

0.804 

0. 

768 

HELLHOLE  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1943-SEPTEMBER  1944. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JU"NE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0.0800 
0.0800 

0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 

0.0800 
0.0850 
0.0900 
0.0900 
0.0900 

0.0900 
0.0900 
0.0930 
0.1481 
0.2151 


0 

.2501 

1. 

.0956 

0. 

.1951 

0 

.  1601 

0 

.0900 

0, 

.2501 

1. 

,5308 

0. 

.  1901 

0 

.1601 

0 

.0900 

0, 

.2301 

2, 

,0461 

0. 

.1901 

0 

.1501 

0 

.0900 

0, 

.2301 

2. 

,1212 

0. 

.1901 

0 

.1401 

0 

.0900 

0, 

.280 

1. 

,8260 

0, 

.1901 

0 

.1401 

0 

.0900 

0, 

.4002 

1, 

,5959 

0. 

.1901 

0 

.  1401 

0 

.0900 

0, 

.5903 

1, 

.4208 

0. 

,1901 

0 

.1401 

0 

.0900 

0. 

.7504 

1, 

.2307 

0, 

,1901 

0 

.  1401 

0 

.0900 

0, 

.8655 

1. 

.0506 

0. 

,1901 

0 

.1351 

0.0900 

0. 

.9955 

0. 

.8555 

0, 

,1901 

0 

.1301 

0.0900 

1, 

.0506 

0. 

.7004 

0, 

,1751 

0 

.1301 

0 

.0900 

1, 

,0506 

0. 

.6353 

0, 

.1601 

0, 

.1301 

0 

.1000 

1. 

,0956 

0. 

.5703 

0. 

.1601 

0. 

.1301 

0.0950 

1, 

.1606 

0. 

5053 

0. 

.1601 

0. 

.1301 

0, 

.0800 

1, 

,2257 

0. 

.4752 

0. 

1601 

0. 

.1301 

0, 

.0800 

1. 

,2957 

0. 

.4552 

0. 

1601 

0, 

.1301 

0, 

.0800 

1. 

.2407 

0. 

4452 

0. 

1601 

0. 

.  1301 

0.0800 

1. 

,  1056 

0. 

4402 

0. 

1601 

0. 1301 

0. 

,0850 

0. 

,9855 

0. 

4352 

0. 

1601 

0. 

.  1301 

0, 

,0900 

0. 

,8355 

0. 

4152 

0. 

1601 

0. 

.1301 

0. 

,0900 

0. 7304 

0. 

3902 

0. 

1601 

0. 

.  1301 

0. 

,0900 

0. 

,7304 

0.3802 

0. 

1601 

0. 

.1251 

0. 

,0900 

0.8555 

0. 

3702 

0. 

1601 

0. 

.1201 

0. 

,0900 

0. 

,9605 

0. 

3602 

0. 

1601 

0. 

.1000 

0. 

0900 

0. 

,9405 

0. 

3522 

0. 

1601 

0. 

.0800 

0. 

0900 

0. 

,8855 

0. 

3372 

0. 

1601 

0. 

.0800 

0. 

0900 

0.8204 

0. 

3152 

0. 

1601 

0. 

0800 

0. 

0900 

0. 7904 

0. 

2751 

0. 

1601 

0. 

.0850 

0.0900 

0.8204 

0. 

2401 

0. 

1601 

0. 

0900 

0. 

0900 

0. 

.9055 

0. 

2151 

0. 

1601 

0. 

,0900 

0. 

0900 

0. 

9605 

0. 

1601 

0. 

,0900 

0, 

.8158 

0. 

7695 

0. 

1704 

0. 

,  1228 

0. 

0890 

6. 

,263 

5. 

718 

1. 

308 

0. 

,943 

0. 

,662 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 
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HELLHOLE  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  194A-SEPTEMBER  1945. 


DAY 

OCT 

NOV 

Ut,L, 

JAN 

FEB 

1 

0 

0900 

0 

1000 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

2 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

3 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

4 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

C 
J 

u 

U  7  U  U 

u 

1  Ann 

n 
u 

U 

nonn 

u 

nann 
uy  uu 

6 

0 

0900 

0 

1600 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

7 

0 

0900 

0 

1600 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

8 

0 

0900 

0 

1000 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

9 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

iU 

n 
u 

u 

nonn 
uyuu 

u 

nonn 
uy  uu 

A 
U 

nonn 
uy  uu 

11 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

12 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

13 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

14 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

1 

Q 

0900 

Q 

npnn 

A 

u 

u  ?  uu 

n 
u 

U 

uy  uu 

16 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

17 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

18 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

19 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

?n 
^  \j 

Q 

0900 

n 

V 

u 

nonn 

u 

vyU\J 

A 

u 

n  Qnn 
u  y  uu 

21 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

22 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

23 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

24 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

25 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

26 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

27 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

28 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

29 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

30 

0 

0900 

0 

0900 

0.0900 

0 

0900 

31 

0.0900 

0 

0900 

0 

0900 

rate,  cfs 

0 

0900 

0 

1000 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

eld,  inches 

0. 

690 

0 

740 

0. 

690 

0.690 

0. 

620 

annual  rate: 

0 

2230 

cfs 

Total  annual  yield:  20.284  area  inches 
Peak  flow: 


HELLHOLE  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  P 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

I 

0 

0900 

0.0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

2 

0.0900 

0.0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

3 

0 

0700 

0.0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

4 

0 

0600 

0.0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

5 

0. 

0600 

0.0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

6 

0. 

0600 

0.0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

7 

0. 

0600 

0. 1200 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

8 

0. 

0600 

0. 1200 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

9 

0.0600 

0. 1200 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

10 

0. 

0800 

0. 1000 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

11 

0. 

0900 

0.0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

12 

0. 

0900 

0.0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

13 

0. 

0900 

0.0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

14 

0. 

0900 

0.0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

15 

0. 

0900 

0.0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

16 

0. 

0900 

0.0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

17 

0. 

0900 

0.0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

18 

0. 

0900 

0.0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

19 

0. 

0900 

0.0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

20 

0. 

0900 

0.0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

21 

0. 

0900 

0.0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

22 

0. 

0900 

0.0900 

0 

0900 

0.0900 

0 

0900 

23 

0. 

0900 

0.0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

24 

0. 

0900 

0.0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

25 

0. 

0900 

0.0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

26 

0. 

0900 

0.0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

27 

0. 

0900 

0.0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

28 

0. 

0900 

0.0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

29 

0. 

0900 

0.0900 

0 

0900 

0 

0900 

30 

0. 

0900 

0.0900 

0 

0900 

0.0900 

31 

0. 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

rate,  cfs 

0. 

0800 

0.0900 

0.0900 

0 

0900 

0 

0900 

eld,  inches 

0. 

640 

0.690 

0 

690 

0.690 

0 

620 

annual  rate: 

0. 

2180 

cfs  . 

Total  annual  yield:  19.881  area  inches 
Peak  flow: 


MAD 

ADD 

M  A  V 

rlAi 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0 

0900 

0 

0900 

0 

5000 

u 

A  9  nn 

DZUU 

A 
U 

9  AAA 

zuuu 

0 

0900 

A 
U 

1 100 

0 

0900 

0 

0900 

0 

5  700 

n 
U 

^  7nn 
J  /uu 

A 
U 

1  Ann 

i  DUU 

0 

0900 

0 

1 1 00 

0 

0900 

0 

0900 

0 

6600 

0 

6000 

0 

1400 

0 

0900 

0 

1100 

0 

0900 

0 

0900 

0 

9600 

0 

6000 

0 

1200 

0 

0900 

0 

1100 

u 

no  nn 
uy  uu 

A 
U 

nQnn 
uyuu 

1 
1 

1  A  AA 
i  hUU 

A 
U 

Q  Ann 
y  DUU 

A 
U 

1  9no 
i  zuu 

u 

0900 

A 

u 

1  AAA 

iUUU 

0 

0900 

0 

0900 

1 

2700 

n  Ann 

UHUU 

A 
U 

1  Ann 

i  DUU 

0 

0900 

A 

u 

AQ  AA 

uyuu 

0 

0900 

0 

0900 

1 

3700 

9 

n/.  nn 

UhUU 

A 
U 

1  Ann 

i  DUU 

0 

0900 

A 

u 

AQ  A  A 

uyuu 

0 

0900 

0 

0900 

1 

3200 

1 

6700 

0 

1600 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0900 

1 

2  700 

1 

5000 

0 

1400 

0 

0900 

0 

0900 

A 
U 

nonn 
uy  UU 

A 

u 

A  Q  A  A 

uyuu 

1 
i 

]^ 

1.  700 
J  /UU 

n 

U 

I  A  no 

i  hUU 

u 

uyuu 

A 
U 

OQOO 

uyuu 

0 

0900 

0 

0900 

1 

4200 

I 
1 

1  finn 

1  OUU 

A 

u 

1  9on 
i  zuu 

0 

0900 

A 
U 

OQ  A  A 

uyuu 

0 

0900 

0 

I  100 

1 

3  700 

A 
U 

Q  9nn 
y  zuu 

A 

u 

1  0  AA 

i  zUU 

0 

0900 

A 
U 

AQ  A  A 

Uy  uu 

0 

0900 

0 

1300 

1 

3  700 

0 

6800 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0800 

0 

0900 

0 

1500 

1 

2  300 

0 

5  300 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0  700 

A 
U 

nQnn 
uyuu 

A 

u 

1  7nn 
1  /uu 

1 
1 

n  cinn 

U  jUU 

A 
U 

AAnn 

HDUU 

A 
U 

OQnn 
uyuu 

A 

u 

OQnn 
uy  uu 

A 

u 

0  700 
U  /UU 

0 

0900 

0 

1900 

1 

0000 

U 

A  A  nn 
hhuu 

A 
U 

AQ  A  A 

uyuu 

0 

1000 

A 
U 

O  7AA 
U  /UU 

0 

0900 

0 

2100 

0 

9600 

A 
U 

A  inn 

H  JUU 

A 
U 

no  nn 
uy  uu 

0 

1100 

A 
U 

o  7on 
u  /uu 

0 

0900 

0 

2  300 

0 

9600 

0 

4000 

0 

0900 

0 

1100 

0 

0700 

0 

0900 

0 

2500 

0 

8800 

0 

4000 

0 

0900 

0 

1200 

0 

0700 

U 

AQ  AA 

uy  uu 

A 

U 

1  7AA 

z  /UU 

A 

u 

7    A  A 
/  jUU 

A 
U 

jOUU 

A 
U 

OQ  no 
uy  uu 

A 

u 

1  900 
i  ZUU 

fl 

u 

u  /uu 

0 

0900 

0 

2900 

0 

6600 

A 
U 

JOUU 

A 
U 

oQon 
uyuu 

0 

1100 

u 

u  /  uu 

0 

0900 

0 

3100 

0 

6200 

A 
U 

Ann 

t  UU 

n 
u 

nQ  nn 
uy  uu 

0 

1100 

n 
u 

0  700 
U  /  UU 

0 

0900 

0 

3200 

0 

6000 

0 

3400 

n 
u 

OQOO 
uy  uu 

0 

1100 

Q 

0  700 

0 

0900 

0 

3400 

0 

6000 

0 

3300 

0 

0900 

0 

1 100 

0 

0700 

0 

0900 

0 

3600 

0 

6200 

0 

3300 

0 

0900 

0 

1100 

0 

0  700 

0 

0900 

0 

3800 

0 

6800 

0 

3300 

Q 

1 100 

0 

1100 

0 

0800 

0 

0900 

0 

4000 

0 

7100 

0 

3300 

0 

1100 

0 

1100 

0 

0900 

0 

0900 

0 

4200 

0 

7100 

0 

3000 

0 

1100 

0 

1100 

0 

0900 

0 

0900 

0 

4400 

0 

7100 

0 

.2  700 

0 

1100 

0 

1100 

0 

0900 

0 

0900 

0 

4700 

0 

7100 

0.2300 

0 

1000 

0 

1100 

0 

0900 

0 

0900 

0 

6800 

0 

1000 

0 

1100 

0 

0900 

0 

2100 

0 

9200 

0 

.  7000 

0 

1100 

0 

1000 

0.0800 

0 

690 

1 

590 

7 

100 

5 

.194 

0 

880 

0 

7  70 

0 

630 

SECOND,  OCTOBER  1945-SEPTEMBER  1946. 


MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0 

0900 

0 

0900 

0 

9600 

0 

.  7300 

0 

2800 

0 

1200 

0 

.  1200 

0 

0900 

0 

0900 

0 

8800 

0 

.6800 

0 

2800 

0 

1200 

0 

.  1200 

0 

0900 

0 

1000 

0 

8500 

0 

2800 

0 

1200 

0 

.1100 

0 

0900 

0 

1100 

0 

8500 

0 

2800 

0 

1200 

0 

.1100 

0 

0900 

0 

1200 

0 

9200 

0 

2800 

0 

1200 

0 

.1100 

0 

0900 

0 

1300 

1 

0900 

0 

2800 

0 

1200 

0 

.1100 

0 

0900 

0 

1400 

1 

1400 

0 

2800 

0 

1200 

0 

.1100 

0 

0900 

0 

1500 

1 

1800 

0 

2800 

0 

1200 

0 

.  1100 

0 

0900 

0 

1600 

1 

1600 

0 

2400 

0 

1200 

0 

.1100 

0 

0900 

0 

1700 

1 

0500 

0 

2400 

0 

1200 

0 

.0900 

0 

0900 

0 

1800 

0 

8800 

0 

2400 

0 

1200 

0 

.0900 

0 

0900 

0 

1900 

0 

7500 

0 

2400 

0 

1200 

0 

.0900 

0 

0900 

0. 

2000 

0 

6800 

0 

2400 

0 

1600 

0 

.0900 

0 

0900 

0 

2000 

0 

6000 

0 

2400 

0 

1200 

0 

0900 

0 

0900 

0 

2100 

0 

5  700 

0 

2400 

0 

1200 

0 

0900 

0 

0900 

0 

3800 

0 

5700 

0 

2400 

0 

1200 

0 

0900 

0 

0900 

0. 

4400 

0 

5800 

0 

2400 

0 

1200 

0 

0900 

0 

0900 

0 

5  700 

0 

5800 

0 

2  300 

0 

1200 

0 

0900 

0 

0900 

0 

7500 

0 

5900 

0 

2000 

0 

1200 

0 

0900 

0 

0900 

0 

9200 

0 

5800 

0 

1900 

0 

1200 

0 

.0900 

0 

0900 

0. 

9200 

0 

6000 

0 

1900 

0 

1200 

0 

.0900 

0 

0900 

0 

7500 

0 

6000 

0 

1900 

0 

1200 

0 

0900 

0 

0900 

0 

6800 

0 

5  700 

0 

1900 

0 

1200 

0 

0900 

0 

0900 

0 

7100 

0 

5000 

0 

1900 

0 

1200 

0 

0600 

0 

0900 

0 

9200 

0 

4800 

0 

1700 

0 

1200 

0 

0600 

0 

0900 

1 

0500 

0 

4500 

0 

1700 

0 

1200 

0 

0600 

0 

0900 

1 

1800 

0 

4600 

0 

1700 

0 

1200 

0 

0600 

0 

0900 

1 

1400 

0 

7500 

0 

1700 

0 

1200 

0 

0600 

0 

0900 

1 

0900 

0 

8500 

0 

1700 

0 

1200 

0 

0600 

0 

0900 

1 

0  700 

0 

7900 

0 

1700 

0 

1200 

0 

0600 

0 

0900 

0 

7500 

0 

1200 

0 

1200 

0 

0900 

0 

4900 

0 

7500 

0 

.4200 

0 

2200 

0 

1200 

0 

0900 

0 

690 

3 

670 

5 

761 

3 

.  120 

1 

710 

0. 

9  30 

0 

670 

90 


HELLHOLE  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1946-SEPTEMBER  1947. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0. 

1200 

0, 

.0900 

0.0900 

0.0900 

0, 

.0900 

0, 

.0900 

0, 

.0900 

0. 7500 

0 

.5000 

0, 

.  1200 

0. 1 300 

0.0900 

2 

0. 

1200 

0, 

.0900 

0.0900 

0.0900 

0, 

.0900 

0. 

.0900 

0, 

.0900 

0. 

.9200 

0 

.4800 

0 

.1100 

0 . 1 300 

0 . 0900 

3 

0. 

1100 

0. 

.0900 

0.0900 

0.0900 

0.0900 

0, 

.0900 

0. 

.0900 

1. 

.3200 

0 

.4800 

0 

.1100 

0. 1200 

0 .0900 

4 

0. 

1100 

0, 

,0900 

0.0900 

0.0900 

0. 

.0900 

0, 

.0900 

0. 

.0900 

1, 

.5200 

0 

.4400 

0 

.1100 

0. 1200 

0.0900 

5 

0. 

1100  • 

0, 

,0900 

0.0900 

0.0900 

0, 

.0900 

0, 

.0900 

0. 

,0900 

1, 

.5700 

0 

.4200 

0 

.1100 

0. 1400 

0.0900 

6 

0. 

1100 

0, 

.0900 

0.0900 

0.0900 

0. 

.0900 

0. 

.0900 

0, 

.  1000 

1. 

.6200 

0 

.4000 

0 

.1100 

0. 1300 

0.0900 

7 

0. 

1100 

0, 

,0900 

0.0900 

0.0900 

0, 

.0900 

0, 

.0900 

0, 

.  1000 

1 , 

.7200 

0 

.3600 

0 

.1100 

0.1300 

0.0900 

8 

0. 

1100 

0. 

,0900 

0.0900 

0.0900 

0. 

.0900 

0, 

.0900 

0, 

.1100 

1, 

.  7200 

0 

.  3400 

0 

.1100 

0.1300 

0.0900 

9 

0. 

1100 

0, 

.0900 

0.0900 

0.0900 

0, 

.0900 

0. 

.0900 

0, 

.1100 

1, 

.6  700 

0 

.  3400 

0 

.1100 

0.1300 

0.0900 

10 

0.1100 

0, 

.0900 

0.0900 

0.0900 

0, 

.0900 

0 

.0900 

0. 

.1200 

1, 

.5  700 

0 

.3000 

0 

.1100 

0.1600 

0.0900 

11 

0.1100 

0, 

.0900 

0, 

.0900 

0. 

0900 

0, 

.0900 

0, 

.0900 

0, 

,  1200 

1 , 

,5000 

0, 

,3000 

0. 

,  1100 

0. 

,  1400 

0.0900 

12 

0. 1100 

0, 

.0900 

0, 

.0900 

0.0900 

0. 

.0900 

0. 

.0900 

0, 

,  1300 

1, 

.5000 

0. 

.  3300 

0, 

,1100 

0, 

,0900 

0.0900 

13 

0. 1100 

0, 

.0900 

0, 

.0900 

0. 

0900 

0, 

.0900 

0. 

.0900 

0. 

,  1300 

1. 

.  7200 

0. 

,  3300 

0, 

,1100 

0. 

,0900 

0.0900 

14 

0. 1100 

0, 

.0900 

0, 

.0900 

0. 

0900 

0. 

.0900 

0. 

.0900 

0. 

,  1400 

1, 

.  7700 

0, 

,3000 

0, 

,  1100 

0. 

,0900 

0.0900 

15 

0.0800 

0, 

.  0900 

0. 

.0900 

0. 

0900 

0, 

.0900 

0. 

.0900 

0. 

,  1500 

1 , 

.6  700 

0. 

.2  700 

0. 

,1100 

0. 

,0900 

0.0900 

16 

0.0800 

0, 

.0900 

0. 

.0900 

0. 

0900 

0, 

,0900 

0. 

.0900 

0, 

,  1600 

1, 

.5400 

0. 

,2500 

0, 

.1100 

0, 

,0900 

0.0900 

17 

0.0800 

0, 

.0900 

0, 

.0900 

0. 

0900 

0, 

,0900 

0. 

.0900 

0. 

,2000 

1, 

.5000 

0, 

,2500 

0. 

.0900 

0, 

,0900 

0.0900 

18 

0. 1200 

0, 

.0900 

0, 

.0900 

0. 

0900 

0. 

,0900 

0, 

.0900 

0. 

,2300 

1, 

.4100 

0. 

,2500 

0. 

.0900 

0, 

,0900 

0.0900 

19 

0.0800 

0. 

.0900 

0, 

.0900 

0. 

0900 

0. 

,0900 

0, 

.0900 

0, 

,2  700 

1, 

.3700 

0. 

,2100 

0. 

.0900 

0, 

.0900 

0.0900 

20 

0.0800 

0. 

.0900 

0, 

.0900 

0. 

0900 

0. 

,0900 

0, 

.0900 

0. 

,3000 

1. 

.2  700 

0, 

,2300 

0, 

.0900 

0, 

.0900 

0.0900 

21 

0.0800 

0. 

.0900 

0, 

.0900 

0. 

0900 

0. 

,0900 

0. 

.0900 

0. 

,3300 

1, 

.2300 

0. 

,2300 

0, 

.0900 

0, 

.0900 

0.0900 

22 

0.0800 

0, 

,0900 

0. 

.0900 

0. 

0900 

0. 

,0900 

0, 

.0900 

0. 

,  3400 

1, 

.2300 

0. 

,2300 

0. 

.0900 

0, 

.0900 

0.0900 

23 

0.0800 

0. 

,0900 

0, 

,0900 

0. 

0900 

0. 

,0900 

0, 

.0900 

0. 

,3300 

1, 

.  1400 

0. 

,2000 

0, 

.0900 

0, 

.0900 

0.1000 

24 

0.0800 

0. 

,0900 

0. 

,0900 

0.0900 

0. 

,0900 

0. 

,0900 

0. 

,3300 

1, 

,0300 

0. 

,1800 

0. 

.0900 

0, 

.0900 

0.1100 

25 

0.0800 

0. 

,0900 

0.0900 

0. 

0900 

0.0900 

0. 

.0900 

0. 

,  3300 

0. 

.9600 

0. 

,1600 

0, 

.0900 

0. 

.0900 

0. 1100 

26 

0.0800 

0. 

,0900 

0. 

,0900 

0. 

0900 

0. 

,0900 

0. 

,0900 

0, 

,3300 

0, 

.9600 

0. 

,1600 

0, 

.  1000 

0, 

.0900 

0.1100 

27 

0.0800 

0. 

,0900 

0, 

,0900 

0. 

0900 

0. 

,0900 

0, 

,0900 

0. 

,3300 

0. 

.8800 

0, 

,1600 

0, 

.1100 

0, 

.0900 

0.1100 

28 

0.0800 

0. 

,0900 

0.0900 

0.0900 

0.0900 

0, 

,0900 

0. 

,3600 

0, 

.7500 

0. 

,1600 

0, 

.1100 

0, 

.0900 

0.1100 

29 

0.0800 

0. 

,0900 

0, 

,0900 

0. 

0900 

0. 

,0900 

0, 

4400 

0, 

,  7100 

0. 

,  1200 

0, 

.  1200 

0. 

.0900 

0. 1100 

30 

0.0800 

0. 

,0900 

0.0900 

0.0900 

0, 

,0900 

0. 

,6200 

0, 

.6200 

0. 

,1200 

0, 

.1300 

0, 

.0900 

0.1100 

31 

0.0800 

0, 

,0900 

0.0900 

0, 

,0900 

0, 

.5400 

0, 

.1300 

0, 

.0900 

rate , 

,  cf s 

0. 1000 

0.0900 

0.0900 

0. 

0900 

0. 

,0900 

0. 

,0900 

0. 

,2100 

1, 

.1800 

0, 

,2800 

0, 

.1100 

0, 

.  1000 

0. 1000 

Leld, 

inches 

0.  730 

0, 

,670 

0. 

,690 

0. 

690 

0.620 

0. 

,690 

1. 

580 

9, 

.830 

2. 

,110 

0, 

.810 

0. 

.810 

0.  710 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield; 
Peak  flow: 


0.2110  cfs. 
19.940  area  inches 


HELLHOLE  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1948-SEPTEMBER  1949. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

0.1600 

0. 1100 

0.1000 

0. 1000 

0. 1000 

0. 

1000 

0. 

1000 

0. 

.6000 

1, 

.1800 

2 

0. 1400 

0. 1200 

0. 1000 

0. 1000 

0. 1000 

0. 

1000 

0. 

1000 

0, 

.6500 

1. 

,0600 

3 

0. 1300 

0.1000 

0. 1000 

0. 1000 

0. 1000 

0. 

1000 

0. 

1000 

0. 

.9200 

0, 

.9600 

4 

0.1200 

0. 1000 

0. 1000 

0. 1000 

0. 1000 

0. 

1000 

0. 

,1000 

1 , 

.0500 

0, 

.9200 

5 

0. 1600 

0. 1000 

0. 1000 

0. 1000 

0. 1000 

0. 

1000 

0. 

1200 

0, 

.8500 

0. 

.8500 

6 

0.1700 

0. 1000 

0. 1000 

0. 1000 

0. 1000 

0. 

,1000 

0, 

,1500 

0, 

.6600 

0, 

.7900 

7 

0. 1700 

0. 1000 

0. 1000 

0. 1000 

0. 1000 

0. 

1000 

0, 

,1800 

0. 

.6000 

8 

0.2000 

0. 1000 

0.1000 

0. 1000 

0. 1000 

0. 

,  1000 

0. 

,2200 

0, 

.6200 

9 

0.2000 

0. 1000 

0. 1000 

0. 1000 

0. 1000 

0. 

1000 

0. 

,2500 

0, 

.  7500 

10 

0.2000 

0. 1000 

0.1000 

0. 1000 

0. 1000 

0. 

.  1000 

0. 

.2  700 

1, 

.0200 

11  0.2000 

12  0.1400 

13  0.1600 

14  0.1600 

15  0.2300 

16  0.2000 

17  0.2000 

18  0.2000 

19  0.1600 

20  0.1600 

21  0.1600 

22  0.1600 

23  0.1600 

24  0.1600 

25  0.1600 

26  0.1200 

27  0.1100 

28  0.1100 

29  0.1100 

30  0.1100 

31  0.1100 

Average  rate,  cfs  0.1600 
Total  yield,  inches  1.220 


0. 

1000 

0. 

1000 

0. 

1000 

0 

0. 

1000 

0. 1000 

0. 

1000 

0 

0. 

1000 

0. 

1000 

0. 

1000 

0 

0. 

1000 

0. 

1000 

0. 

1000 

0 

0.1000 

0. 1000 

0. 

1000 

0 

0. 

1000 

0. 

1000 

0. 

1000 

0 

0.1000 

0. 

1000 

0. 1000 

0 

0. 

1000 

0. 

1000 

0. 

1000 

0 

0. 

1000 

0. 

1000 

0. 

1000 

0 

0. 

1000 

0. 

1000 

0. 

,1000 

0 

0. 

1000 

0. 

1000 

0. 

1000 

.0 

0, 

1000 

0. 

1000 

0. 

,  1000 

0 

0. 

1000 

0. 

1000 

0. 

1000 

0 

0. 

1000 

0. 

1000 

0. 

1000 

0 

0. 

1000 

0. 

.  1000 

0. 

,  1000 

0 

0. 

1000 

0. 

1000 

0, 

,  1000 

0 

0. 

1000 

0, 

.  1000 

0. 

,  1000 

0 

0, 

,  1000 

0, 

,  1000 

0. 

,  1000 

0 

0. 

,  1000 

0. 

,  1000 

0. 

,  1000 

0. 

,  1000 

0, 

,  1000 

0. 

,  1000 

0. 

,  1000 

0. 

,  1000 

0, 

,  1000 

0, 

,  1000 

0, 

,1000 

0 

0.750 

0. 

,770 

0, 

,7  70 

0 

1000 

0. 

1000 

0, 

.2900 

1, 

.  1800 

1000 

0. 

1000 

0. 

.  3000 

1 

.3200 

1000 

0. 

1000 

0. 

.3200 

1, 

.5200 

1000 

0. 

1000 

0, 

.  3400 

1, 

.7700 

1000 

0. 1000 

0. 

,3700 

1 

.9300 

1000 

0. 

1000 

0. 

,4000 

1 

.9000 

1000 

0. 

1000 

0. 

.4300 

2, 

.5500 

1000 

0. 

1000 

0. 

,4500 

2, 

.7900 

1000 

0. 

1000 

0. 

4800 

2, 

.6  700 

1000 

0. 

1000 

0. 

.5200 

2. 

.5800 

1000 

0. 

1000 

0. 

.5500 

2. 

.4900 

1000 

0. 

1000 

0. 

.6000 

2, 

.4600 

1000 

0. 

1000 

0. 

6600 

2. 

.  1500 

1000 

0. 

1000 

0. 

7100 

1. 

,9800 

1000 

0. 

1000 

0. 

8300 

1. 

,9000 

1000 

0. 

1000 

0. 

.  7900 

1, 

,8300 

1000 

0. 

1000 

0. 

.7500 

1, 

,  7700 

1000 

0. 

1000 

0. 

.8500 

1, 

.6900 

0. 

.  1000 

0. 

9200 

1 , 

.5700 

0. 

1000 

0. 

.7500 

1, 

.4200 

0. 

.1000 

1, 

.2300 

1000 

0. 

.  1000 

0. 

.4300 

1, 

.5619 

690 

0. 

.770 

3. 

.  190 

11, 

.990 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 
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HELLHOLE  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1955-SEPTEMBER  1956. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

0 

0500 

0 

4400 

0.6000 

0 

1800 

0 

1500 

0.0800 

2 

0 

0600 

0 

4500 

0 

5400 

0 

1800 

0 

1500 

0.0800 

3 

0.0600 

0 

4700 

0.5200 

0 

1600 

0 

1500 

0.0800 

A 

0 

0600 

0 

5200 

0 

4800 

0 

1600 

0 

1400 

0.0800 

5 

0 

0600 

0 

6000 

0 

4500 

0 

1600 

0 

1400 

0.0800 

6 

0 

0  700 

0 

6200 

0 

4400 

0 

1600 

0 

1400 

0.0800 

7 

0 

0700 

0 

6500 

0 

4  300 

0 

1600 

0 

1400 

0.0800 

8 

0 

0700 

0 

6500 

0 

4000 

0 

1600 

0 

1200 

0.0800 

9 

0 

0800 

0 

6500 

0 

4000 

0 

1600 

0 

1200 

0.0800 

10 

0 

0800 

0 

6500 

0 

3800 

0 

1600 

0 

1200 

0.0800 

11 

0. 

1000 

0 

6200 

0 

3800 

0 

1600 

0 

1200 

0.0800 

12 

0 

1200 

0 

6000 

0 

3600 

0 

1400 

0 

1100 

0.0800 

13 

0 

1400 

0 

5  700 

0 

3600 

0 

1300 

0 

1100 

0.0800 

14 

0. 

1600 

0 

5200 

0 

3400 

0 

1300 

0 

1100 

0.0800 

15 

0 

2000 

0 

5200 

0 

3400 

0 

1300 

0 

1000 

0.0800 

16 

0 

2300 

0 

5600 

0 

3400 

0 

1300 

0 

1000 

0.0800 

17 

0 

2500 

0 

5  700 

0 

3300 

0 

1200 

0 

1000 

0.0800 

18 

0 

2  700 

0 

6000 

0 

3000 

0 

1200 

0 

0800 

0.0800 

19 

0 

2900 

0 

6400 

0 

2  700 

0 

1200 

0 

0800 

0.0800 

20 

0 

3400 

0 

7100 

0 

2700 

0 

1200 

0 

0800 

0.0800 

21 

0 

3900 

0 

8800 

0 

2900 

0 

1200 

0 

0800 

0.0800 

22 

0 

4300 

1 

0000 

0 

2800 

0 

1000 

0 

0800 

0.0800 

23 

0. 

4600 

1 

1400 

0 

2  700 

0 

1000 

0 

0800 

0.0800 

24 

0. 

5200 

1 

1400 

0 

2  700 

0 

0800 

0 

0800 

0.0800 

25 

0 

5200 

1 

1400 

0 

2  300 

0 

0900 

0 

0800 

0.0800 

26 

0 

5400 

1 

0900 

0 

2  300 

0 

1000 

0 

0800 

0.0800 

27 

0,6000 

1 

0300 

0 

2000 

0 

1100 

0 

0800 

0.0800 

28 

0 

5200 

0 

8800 

0 

1800 

0 

1200 

0 

0800 

0.0800 

29 

0 

4600 

0 

7100 

0 

1800 

0 

1300 

0 

0800 

0.0800 

30 

0 

4300 

0 

6800 

0 

1800 

0 

1400 

0 

0800 

0.0800 

31 

0 

6200 

0 

1400 

0 

0800 

Average  rate,  cfs 

0 

2500 

0 

7100 

0 

3400 

0 

1300 

0 

1000 

0.0800 

Total  yield,  inches 

1 

890 

5 

420 

2 

540 

1 

030 

0 

810 

0.590 

Average  annual  rate : 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


HELLHOLE  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1956-SEPTEMBER  1957. 


OAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0.0800 

0 

0900 

0 

0800 

0 

1800 

1.5200 

0.3300 

0 

1600 

0. 1200 

2 

0.0800 

0 

0900 

0 

0800 

0 

3000 

1.6200 

0.3300 

0 

1600 

0.1200 

3 

0.0800 

0 

0900 

0 

0800 

0 

3900 

1.7  700 

0. 3200 

0 

1600 

0. 1200 

4 

0.0800 

0 

0900 

0 

0800 

0 

4400 

1 . 8800 

0. 3000 

0 

1600 

0. 1200 

5 

0.0800 

0 

0800 

0 

0500 

0 

4800 

2.0400 

0. 3000 

0 

1200 

0. 1200 

6 

0.0800 

0 

0800 

0 

0500 

0 

6000 

1 

9800 

0 

2800 

0 

1200 

0. 

1200 

7 

0.0800 

0 

0800 

0 

0500 

0 

7700 

1 

7700 

0 

2  700 

0 

1200 

0 

1200 

8 

0,0800 

0 

0800 

0 

0500 

0 

8800 

1 

6  700 

0 

2  700 

0 

1200 

0 

1200 

9 

0.0800 

0 

0800 

0 

0300 

0 

0500 

0 

9200 

1 

5700 

0 

2  700 

0 

1200 

0 

1200 

10 

0.0800 

0 

0800 

0 

0300 

0 

0500 

0 

9200 

1 

4200 

0 

2  700 

0 

1200 

0 

1200 

11 

0 

0800 

0 

0800 

0.0400 

0 

0500 

0 

7500 

1 

3700 

0 

2700 

0 

1200 

0 

1200 

12 

0 

0800 

0 

0800 

0.0500 

0 

0500 

0 

6500 

1 

2  700 

0 

2  700 

0 

1200 

0 

1200 

13 

0 

0800 

0 

0800 

0.0500 

0 

■1000 

0 

7500 

1 

1400 

0 

2700 

0 

1200 

0 

1200 

14 

0 

0800 

0 

0800 

0.0600 

0 

1300 

1 

0000 

0 

9600 

0 

2500 

0 

1200 

0 

1200 

15 

0 

0800 

0 

0800 

0.0  700 

0 

1300 

1 

0000 

0 

8700 

0 

2300 

0 

1200 

0 

1200 

16 

0.0900 

0.0800 

0.0700 

0 

1300 

0 

8800 

0 

7700 

0 

2300 

0. 

1200 

0 

1200 

17 

0.0900 

0.0800 

0 

1300 

0 

7900 

0 

7300 

0 

2300 

0 

1200 

0 

1200 

18 

0.1000 

0,0800 

0 

1300 

0 

8800 

0 

6800 

0 

2000 

0 

1200 

0 

1200 

19 

0.1000 

0.0500 

0 

1300 

1 

2100 

0 

6200 

0 

1800 

0 

1200 

0 

1200 

20 

0. 1100 

0.0200 

0 

1300 

1 

0900 

0 

6000 

0 

1800 

0 

1200 

0 

1200 

21 

0. 

1100 

0 

0200 

0 

1400 

0 

7900 

0 

5900 

0 

1800 

0 

1400 

0 

1200 

22 

0. 

1200 

0 

0200 

0 

1400 

0 

6500 

0 

5300 

0 

1800 

0 

1400 

0 

1200 

23 

0. 

1200 

0 

0200 

0 

1200 

0 

6000 

0 

4800 

0 

1800 

0 

1400 

0 

1200 

24 

0. 

1100 

0 

0500 

0 

1200 

0 

6000 

0 

4500 

0 

1800 

0 

1400 

0 

1200 

25 

0. 

1100 

0 

0500 

0. 

1200 

0 

6700 

0 

4400 

0 

1800 

0 

1400 

0 

1200 

26  0.1100 

27  0.1100 

28  0.1000 

29  0.1000 

30  0.1000 

31  0,1000 

Average  rate,  cfs  0.0900 
Total  yield,  inches  0,710 


0.0200 

0. 

1200 

0 

7900 

0 

4300 

0 

1800 

0 

1300 

0. 

1200 

0,0200 

0. 

1200 

0 

9600 

0 

4200 

0 

1800 

0 

1300 

0. 

1200 

0.0200 

0. 

1200 

1 

0900 

0 

3800 

0 

1800 

0 

1300 

0. 

1200 

0.0200 

0. 

1200 

1 

2  300 

0 

3600 

0 

1600 

0 

1300 

0. 

1200 

0.0200 

0. 

1400 

1 

3200 

0 

3300 

0 

1600 

0 

1300 

0. 

1200 

0.0500 

1 

4200 

0 

1600 

0 

1200 

0. 

1000 

0 

8100 

1. 

0200 

0 

2300 

0 

1300 

0. 

1200 

0. 

740 

6 

190 

7 

590 

1 

780 

0 

990 

0, 

890 

Average  annual  rate; 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 
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HELLHOLE  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1957-SEPTEMBER  1958. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

0 

1200 

0 

1200 

0 

0800 

0 

2500 

1 

2  700 

0 

2000 

0 

1400 

0 

1200 

2 

0. 

1200 

0. 

1200 

0 

0800 

0 

3300 

1 

1400 

0 

1800 

0 

1200 

0 

1000 

3 

0 

1200 

0 

1200 

0 

0800 

0 

4000 

1 

0000 

0 

1600 

0 

1200 

0 

1200 

4 

0. 

1200 

0 

1200 

0 

0800 

0 

5000 

0 

9200 

0 

1600 

0 

1200 

0 

1200 

5 

0 

1200 

0 

1200 

0 

0800 

0 

6500 

0 

7500 

0 

1600 

0 

1200 

0 

1200 

6 

0 

1200 

0 

1200 

0 

7700 

0 

6200 

0 

1600 

0 

1200 

0 

1200 

7 

0. 

1200 

0 

1200 

0 

8500 

0 

6000 

0 

1600 

0 

1200 

0 

1200 

8 

0 

1200 

0 

1200 

0 

7900 

0 

4800 

0 

1600 

0 

1200 

0 

1200 

9 

0 

1200 

0 

1200 

0 

7500 

0 

4  700 

0 

1600 

0 

1600 

0 

1200 

10 

0 

1200 

0 

1000 

0 

8500 

0 

4600 

0 

1600 

0 

1600 

0 

1200 

11 

0 

1200 

0 

0800 

1 

0000 

0 

4500 

0 

1600 

0 

1400 

0 

0800 

12 

0 

1200 

0 

0800 

1 

0500 

0 

4400 

0 

1600 

0 

1200 

0 

0800 

13 

0 

1200 

0 

0800 

0 

9200 

0 

4500 

0 

1600 

0 

1200 

0 

1200 

14 

0 

1200 

0 

0800 

0 

8500 

0 

4500 

0 

1600 

0 

1200 

0 

1200 

15 

0 

1200 

0 

0800 

0 

8200 

0 

4300 

0 

1600 

0 

1600 

0 

1200 

16 

0 

1200 

0 

0800 

0 

9600 

0 

4000 

0 

1200 

0 

1400 

0 

1200 

17 

0 

1200 

0 

0800 

1 

1400 

0 

3800 

0 

1200 

0 

1400 

0 

1200 

18 

0 

1200 

0 

0800 

1 

2  700 

0 

3600 

0 

1200 

0 

1400 

0 

1200 

19 

0 

1200 

0 

0800 

1 

5200 

0 

3300 

0 

1200 

0 

1200 

0 

1200 

20 

0. 

1200 

0 

0800 

1 

7200 

0 

2700 

0 

1200 

0 

0800 

0 

1200 

21 

0. 

1200 

0 

0800 

1 

9100 

0 

2  700 

0 

1200 

0 

1000 

0 

1200 

22 

0. 

1200 

0 

0800 

1 

9800 

0 

2  700 

0 

1200 

0 

1200 

0 

1200 

23 

0. 

1200 

0 

0800 

1 

9800 

0 

2  700 

0 

1200 

0 

1200 

0 

1200 

24 

0. 

1200 

0 

0800 

2 

0900 

0 

2  700 

0 

1600 

0 

1200 

0 

1200 

25 

0. 

1200 

0 

0800 

2 

2100 

0 

2  700 

0 

1600 

0 

1000 

0 

1200 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0 

1200 

0 

0800 

0 

1200 

0 

0800 

0 

1200 

0 

0800 

0 

1200 

0 

0800 

0 

1200 

0 

0800 

0 

1200 

0 

1200 

0 

0900 

0 

920 

0 

690 

2 

2100 

0 

2  300 

0 

1600 

0 

0800 

0 

1200 

2 

2600 

0 

2000 

0 

1600 

0 

0800 

0 

1200 

2 

1500 

0 

2000 

0 

1600 

0 

1200 

0. 

1200 

1 

9800 

0 

2000 

0 

1200 

0 

1200 

0 

1200 

1 

7700 

0 

2000 

0 

1200 

0 

1200 

0 

1200 

1 

5400 

0 

1200 

0 

1200 

1 

2  700 

0 

4700 

0 

1500 

0 

1200 

0 

1200 

9 

780 

3 

480 

1 

150 

0 

940 

0 

870 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


HELLHOLE  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1958-SEPTEMBER  1959. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


0. 1200 
0. 1200 
0. 1200 
0.1200 
0. 1200 


0. 1000 
0. 1000 
0. 1000 
0.0900 
0.0900 


0.1200 
0.1200 
0. 1200 
0. 1200 
0. 1200 


0.1000 
0.0900 
0.0800 
0.0800 
0.0800 


0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 


6 
7 
8 
9 
10 


0.1200 
0. 1200 
0. 1200 
0.1200 
0. 1200 


0.0900 
0.0900 
0.0900 
0.0900 
0.0900 


0. 1200 
0.1200 
0.1200 
0.1200 
0.1200 


0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 


0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 


11 
12 
13 
14 
15 


0. 1200 
0.1200 
0. 1100 
0.1100 
0. 1100 


0.0900 
0.0900 
0.0900 
0.0800 
0.0800 


0. 1200 
0. 1200 
0. 1200 
0.1200 
0.1200 


0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 


0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 


16  0.1100 

17  0.1100 

18  0.1100 

19  0.1100 

20  0.1100 

21  0.1100 

22  0.1100 

23  0.1100 

24  0.1000 

25  0.1000 

26  0.1000 

27  0.1000 

28  0.1000 

29  0.1000 

30  0.1000 

31  0.1000 

Average  rate,  cfs  0.1100 
Total  yield,  inches  0.850 


0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 


0.2000 
0.2000 
0.1800 
0.1600 
0. 1600 

0.1600 
0.1600 
0.1600 
0.1600 
0.1600 

0.1400 
0.1400 
0. 1400 
0. 1400 
0. 1200 


0.1200 
0. 1200 
0. 1200 
0.1200 
0. 1200 

0.1200 
0.1200 
0.1200 
0.1200 
0.1200 

0.1200 
0. 1200 
0. 1200 
0.1200 
0.1100 
0. 1000 

0. 1200 
0.910 


0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 

0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 

0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 

0.0800 
0.620 


0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 

0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 

0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 


0.0800 
0.590 


Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 
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Rice 


Rice  Creek  was  gaged  with  a  12-inch  flume  at  the 
7,020-foot  elevation,  and  streamflow  records  were  obtain- 
ed for  18  years  from  1937  through  1961.  It  has  a  mean 
yield  of  24  inches  per  year,  exceeded  only  by  Mud 
Creek.  More  than  half  of  Rice  is  above  7,800  feet  eleva- 
tion, is  northeast-facing,  and  the  upper  reaches  are 
prime  zones  for  deep  snowdrift  accumulation  (fig.  11). 

This  drainage  is  forested  with  conifers  and  aspen, 
primarily  on  the  north-facing  slopes.  Mountain 
brushfields  are  common  on  the  east-facing  slopes  and  in 
the  upper  portion  of  the  catchment.  As  on  Hellhole, 
there  are  prominent  rocky  outcrops  near  the  lower 
reaches  of  the  stream. 


Figure  11.— Topographic  map  of  Rice  Creek 
watershed. 
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RICE  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER     1936  -  SEPTEMBER  1937 


DAY  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 


1 

0, 

,0496 

0, 

,0687 

0. 

,0821 

2 

0, 

,0700 

0, 

,0700 

0. 

,0687 

3 

0, 

,0700 

0, 

.0600 

0. 

0744 

A- 

U  . 

r\~!C\r\ 
.  u  /  u  u 

U , 

,  UO'4-  i 

u , 

A79  1 
,  W  /  Z  i 

5 

0, 

,0700 

0, 

.0491 

0, 

,0787 

6 

0, 

,0654 

0. 

,0569 

0. 

,0650 

7 

0, 

,0841 

0. 

,0650 

0, 

,0691 

8 

0. 

,0598 

0, 

.0550 

0. 

,0596 

Q 

,  Uh-O  z 

n 
u , 

n 

u , 

.  u  /  uu 

10 

0, 

,0200 

0, 

.0241 

0. 

.0700 

11 

0, 

,0500 

0, 

.0527 

0. 

,0700 

12 

0. 

,0604 

0, 

.0383 

0, 

,0800 

13 

0, 

,0700 

0, 

.0614 

0, 

,0800 

Q 

0700 

Q 

0521 

0. 

0558 

15 

0. 

,0758 

0, 

.0700 

0, 

,0722 

16 

0, 

.0575 

0, 

.0441 

0, 

,0850 

17 

0.0215 

0. 

,0600 

0. 

.0600 

0. 

,0700 

18 

0.0887 

0, 

,0700 

0. 

,0700 

0, 

,0800 

1  Q 

f)    HQ  7 

u • uy J  / 

u . 

.  u  /  uu 

,  u  /  uo 

n 

.  uouu 

20 

0.0308 

0, 

,0694 

0, 

,0500 

0, 

,0654 

21 

0.0287 

0, 

,0675 

0, 

,0725 

0. 

.0602 

22 

0.0462 

0. 

,0700 

0. 

,0577 

0, 

,0756 

23 

0.0895 

0. 

0700 

0. 

,0125 

0. 

0800 

24 

0.0750 

0. 

,0371 

0, 

,0058 

0. 

.1066 

25 

0 . 0573 

0 . 

.  0225 

0 . 

,  0310 

0 . 

.  0800 

26 

0.0535 

0. 

,0612 

0. 

.0558 

0. 

1091 

27 

0.0450 

0. 

.0700 

0, 

,0725 

0. 

,0950 

28 

0. 

,0700 

0, 

,0766 

0. 

,  1002 

29 

0.0192 

0. 

,0666 

0. 

,1016 

30 

0.0425 

0. 

0466 

0. 

,1075 

^1 

0. 

,0687 

0. 

,1168 

Average  rate 

cfs 

0. 

.0616 

0, 

,0595 

0. 

,0769 

Total  yield 

inches 

0, 

.3294 

0, 

.3182 

0, 

.3719 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 

RICE  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  P 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

1 

0. 

,0700 

0. 

,0604 

0. 

,0600 

0, 

,0700 

0. 

,0700 

2 

0, 

.0796 

0. 

.0700 

0. 

,0700 

0. 

.0787 

0, 

,0700 

3 

0. 

,0700 

0, 

.0712 

0. 

,0700 

0. 

,0754 

0. 

.0700 

4 

0, 

,0700 

0. 

.0600 

0. 

,0700 

0. 

,0757 

0. 

.0757 

5 

0, 

,0658 

0. 

.1320 

0. 

,0700 

0, 

,0966 

0. 

.0700 

6 

0. 

.0583 

0.0725 

0, 

,0375 

0. 

,0700 

0, 

,0700 

7 

0. 

,0533 

0, 

,0600 

0. 

,0225 

0. 

,0700 

0. 

.0700 

8 

0. 

,0625 

0. 

,0687 

0. 

,0537 

0, 

,0700 

0. 

.0700 

9 

0. 

,0508 

0, 

,0641 

0. 

,0700 

0. 

,0700 

0. 

.0700 

10 

0. 

,0500 

0. 

,0616 

0. 

,0700 

0. 

,0575 

0, 

.0700 

11 

0. 

,0658 

0. 

,0571 

0. 

1574 

0. 

.0566 

0, 

.0920 

12 

0. 

,0741 

0, 

,0700 

0. 

1187 

0, 

,0092 

0, 

.1000 

13 

0.0779 

0.0625 

0. 

,0700 

0, 

,0571 

0, 

.1000 

14 

0. 

,0700 

0, 

,0446 

0. 

0700 

0. 

,0591 

0. 

.0858 

15 

0.2530 

0. 

,0762 

0. 

,0700 

0, 

,0683 

0, 

.0700 

16 

0. 

1141 

0. 

,0700 

0. 

0700 

0. 

,0608 

0. 

.0700 

17 

0. 

1187 

0. 

,0558 

0. 

.0769 

0. 

,0387 

0, 

,0700 

18 

0. 

,0986 

0, 

,0825 

0. 

.0600 

0, 

,0653 

0. 

,0700 

19 

0. 

,0779 

0. 

,0766 

0. 

0600 

0. 

.0764 

0, 

,0700 

20 

0. 

0750 

0. 

1225 

0. 

0608 

0. 

.0833 

0, 

,0700 

21 

0. 

,0754 

0. 

,1433 

0. 

0619 

0. 

.0700 

0. 

,0700 

22 

0. 

,0737 

0. 

,0800 

0. 

0600 

0. 

,0700 

0. 

,0700 

23 

0. 

.0433 

0. 

,0700 

0. 

0700 

0. 

,0700 

0. 

,0700 

24 

0. 

,0522 

0. 

,0889 

0. 

0700 

0. 

,0700 

0. 

,0700 

25 

0. 

.0700 

0, 

,0904 

0. 

,0700 

0. 

,0700 

0. 

.0700 

26 

0. 

,0700 

0, 

,0748 

0. 

,0700 

0. 

,0700 

0. 

0700 

27 

0. 

,0700 

0. 

,0700 

0. 

0700 

0. 

.0700 

0. 

0700 

28 

0. 

,0700 

0. 

,0600 

0. 

,0700 

0. 

.0700 

0. 

.0700 

29 

0. 

.0700 

0, 

.0500 

0. 

0800 

0. 

0700 

30 

0, 

.0700 

0. 

.0500 

0. 

,0800 

0. 

.0700 

31 

0. 

,0675 

0. 

,0700 

0. 

,0700 

Average  rate 

cfs 

0 

.0774 

0.0739 

0 

.0703 

0 

.0671 

0 

.0735 

Total  yield 

inches 

0 

.4143 

0 

.3824 

0 

.3761 

0 

.3588 

0 

.3551 

Average  annual  rate:     0.2924  cfs 
Total  annual  yield:     18.5488  inches 


MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0. 

,0700 

0, 

.0804 

0. 

,5619 

2 . 

.  2598 

0. 

,  3037 

0, 

.0700 

0.0700 

0, 

0700 

0. 

,3474 

0. 

,6173 

1 , 

.  9994 

0 . 

,  2939 

0. 

.0700 

0.0700 

0. 

,0775 

0. 

,4274 

0. 

,6681 

1 , 

.  8720 

0. 

,  2755 

0, 

.0700 

0.0700 

0. 

,0641 

0. 

,4307 

0, 

,7748 

2. 

.0586 

0. 

,2699 

0, 

.0700 

0.0700 

0. 

,0671 

0. 

,4408 

0, 

,9739 

2. 

.0969 

0, 

,2788 

0, 

.0700 

0.0700 

0.0691 

0, 

.4290 

0, 

,9306 

2 , 

.  1256 

0, 

,  2662 

0, 

.0700 

0.0700 

0. 

,0700 

0. 

,3920 

0. 

,6990 

2 , 

,  1194 

0, 

.  2222 

0, 

.0700 

0.0700 

u . 

,  u  /  uu 

0, 

.3341 

1, 

.4264 

2 . 

.  0915 

0. 

.  1999 

0, 

.0700 

0.0700 

0. 

,0700 

0. 

.3226 

1, 

,7503 

2, 

.0981 

0, 

,1699 

0 

.0700 

0.0700 

0. 

,0700 

0. 

.5709 

1, 

,7089 

2. 

,0011 

0. 

.  1400 

0. 

.0700 

0.0700 

0. 

,0700 

0, 

.7481 

1. 

.8486 

1 

"7  /.  "7/. 

0 . 

.  1400 

0 

.0700 

0.0700 

0. 

,0700 

0, 

.6768 

1, 

,7012 

1 

i  , 

t;  1  Id 

0 , 

,  1400 

0, 

.0700 

0.0700 

u . 

.  UoZ  J 

0. 

,6498 

1, 

,7122 

1 

i  , 

0  Q  *7  1 

0 , 

,  1400 

0 

.0700 

0.0700 

0. 

,  1000 

0. 

.6713 

2, 

,0115 

1, 

.1382 

0, 

,1400 

0, 

,0700 

0.0700 

0, 

,0757 

0. 

.6681 

2, 

,3818 

1, 

,0122 

0. 

.1400 

0, 

,0700 

0.0700 

0, 

,0733 

0, 

.6606 

2. 

.2891 

0 , 

,  9597 

0, 

.  1075 

0 

.0700 

0.0700 

0. 

,0687 

0. 

,6798 

2. 

.2575 

0 , 

,  9039 

0, 

.  0800 

0 

.0700 

0.0700 

0. 

,0700 

0. 

.6623 

2, 

.7604 

0 , 

,  7960 

0, 

.  0920 

0 

.0700 

0.0700 

0. 

,0700 

0, 

,6675 

3, 

.1332 

0, 

.7110 

0, 

.1000 

0 

.0700 

0.0700 

0. 

,0646 

0. 

.6257 

3, 

,3099 

0. 

.6502 

0, 

.0883 

0 

.0700 

0.0700 

0. 

,0675 

0, 

.6167 

3, 

,4427 

0 , 

.  6065 

0, 

.  0825 

0 

.0700 

0.0700 

0. 

,0598 

0. 

.6327 

3. 

.6960 

0 , 

.  5248 

0 , 

.  0700 

0 

.0700 

0.0700 

0. 

,0804 

0. 

.6257 

4, 

.3129 

u . 

/.  Q  1 

A 

u , 

.  U  /UU 

0 

.0700 

0.0700 

u , 

HQ  Q  1 

,  uoy  1 

0. 

.5996 

4, 

.7421 

n 

u , 

/.  71  1 

,  ^  /  i  i 

u 

,  Uo  io 

0 

.0700 

0.0700 

0. 

.0769 

0. 

,6071 

4, 

.4429 

0, 

.4482 

0, 

.0700 

0 

.0700 

0.0700 

0. 

.0833 

0. 

,6311 

4. 

,3029 

0, 

.4328 

0. 

.0700 

0 

.0700 

0.0700 

0. 

,6687 

0. 

.6473 

4, 

.3566 

0, 

.  3903 

0 

.  0700 

0 

.0700 

0.0700 

0. 

0800 

0. 

.6240 

4, 

,4579 

0. 

,3303 

0, 

.0700 

0 

.0700 

0.0700 

0. 

.0606 

0, 

.6269 

4, 

.2985 

0, 

,3199 

0, 

.0700 

0 

.0700 

0.0862 

0, 

,0500 

0, 

.5744 

3, 

,7989 

0, 

.3253 

0, 

.0700 

0 

.0700 

0.0721 

0. 

,0500 

2. 

.9326 

0, 

,0700 

0 

.0700 

0. 

.0712 

0 

.5557 

2 

.5256 

1 

.1934 

0 

.  1413 

0 

.0700 

0.0706 

0, 

.3812 

2, 

.8774 

13 

.5137 

6 

.1792 

0 

.7563 

0.3745 

0.3655 

:  SECOND, 

OCTOBER 

1937 

-  SEPTEMBER  1938 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0. 

.0700 

0 

.0700 

1 

.4639 

1 

.9344 

0 

.  1991 

0 

.  1000 

0. 1102 

0. 

.1583 

0 

.0700 

1 

.0835 

1 

.6249 

0 

.1699 

0 

.1000 

0.0700 

0, 

.1000 

0 

.0700 

0 

.6665 

1 

.3519 

0 

.1400 

0 

.1000 

0.0700 

0, 

.0700 

0, 

.0700 

0 

.4715 

1 

.0132 

0 

.1400 

0 

.1000 

0.0700 

0, 

.1000 

0 

.0700 

0 

.3957 

0 

.7498 

0 

.1400 

0 

.  1000 

0.0700 

0. 

.0800 

0, 

.0700 

0 

.3245 

0 

.5760 

0, 

.1400 

0 

.1000 

0.0700 

0. 

.0700 

0, 

.0700 

0 

.2231 

0, 

.4869 

0, 

,1400 

0 

.1000 

0.0700 

0, 

.0700 

0, 

.0700 

0 

.2561 

0, 

.4524 

0, 

,1400 

0. 

,1083 

0.0700 

0. 

.0400 

0, 

.0700 

0 

.3634 

0, 

.4336 

0.1400 

0, 

,1758 

0.0700 

0. 

.0217 

0, 

.0700 

0 

.5198 

0.4282 

0, 

,1400 

0. 

,1200 

0.0700 

0. 

.0775 

0. 

.0700 

0, 

..8312 

0. 

,4068 

0. 

,1400 

0. 

,  1000 

0.0700 

0, 

.1000 

0. 

.0700 

1, 

.3271 

0, 

.3707 

0. 

.  1400 

0, 

,1000 

0.0700 

0. 

.0800 

0, 

,0700 

2. 

.0977 

0, 

.3905 

0. 

.1400 

0. 

,1000 

0.0700 

0. 

.0700 

0,0600 

3. 

,0237 

0, 

.3651 

0. 1400 

0. 

,1000 

0.0700 

0. 

.0700 

0.0577 

3. 

,5281 

0. 

,2791 

0.1400 

0. 

,1000 

0.0700 

0. 

,0700 

0. 

.1318 

4, 

.1036 

0. 

,2079 

0. 

.1400 

0. 

.1000 

0.0700 

0, 

,0700 

0. 

.3320 

3. 

,8237 

0. 

,2021 

0. 

1400 

0. 

1000 

0.0700 

0. 

,0700 

0, 

.5359 

3. 

,  1403 

0. 

,1999 

0. 

.1400 

0. 

1000 

0.0700 

0. 

.0700 

0. 

,6958 

2. 

,1796 

0. 

,2199 

0.1400 

0. 

1000 

0.0700 

0. 

.0816 

0. 

.6082 

1, 

,5004 

0. 

,2820 

0. 

1400 

0. 

1000 

0.0700 

0, 

,0800 

0.6425 

1. 

,1509 

0. 

2399 

0. 

1400 

0. 

1000 

0.0700 

0. 

.  1000 

1, 

.2124 

1. 

,1930 

0. 

1999 

0. 

1400 

0. 

1000 

0.0700 

0. 

.1000 

1. 

,2817 

1. 

3770 

0. 

,1999 

0. 

1400 

0. 

1000 

0.0700 

0. 

,1000 

1. 

0564 

2. 

1111 

0. 

1999 

0. 

1200 

0. 

1000 

0.0700 

0.1000 

1. 

,0185 

2. 

.7429 

0. 

2021 

0. 

1000 

0. 

1000 

0.0700 

0. 

.1000 

0. 

8881 

3  _ 

0374 

0. 

1999 

0. 

1000 

0. 

1000 

0.0700 

0. 

.1000 

0. 

,6811 

3. 

1903 

0.1999 

0. 

1000 

0. 

1000 

0.0700 

0. 

.1000 

0. 

8279 

3. 

0608 

0. 

1874 

0. 

1000 

0. 

1000 

0.0700 

0. 

0765 

1. 

,2080 

2. 

7354 

0. 

2024 

0. 

1000 

0. 

0736 

r\  A7r\n 
U . U/UU 

0. 

.0700 

1. 

5108 

2. 

5301 

0. 

2968 

0. 

1000 

0. 

0700 

0.0700 

0. 

0700 

2 . 

3447 

0. 

1000 

0. 

1019 

0, 

.0827 

0, 

.4553 

1, 

.8322 

0.4700 

0. 

.1332 

0. 

1016 

0.0713 

0, 

.4427 

2, 

.3573 

9. 

.8032 

2. 

,4336 

0. 

7125 

0. 

5435 

0.3693 

95 


RICE  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1938-SEPTEMBER  1939. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0 

0700 

0 

1060 

0 

1000 

2 

0 

0700 

0 

1641 

0 

1000 

3 

0.0700 

0 

0700 

0 

0800 

4 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0700 

5 

0 

0700 

0 

0800 

0 

0700 

6 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0700 

7 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0700 

8 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0700 

9 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0700 

10 

0 

0700 

0 

0800 

0 

0700 

11 

0 

0700 

0 

1000 

0 

0700 

12 

0. 

0700 

0 

1000 

0 

0700 

13 

0.  0700 

0 

1000 

0 

0700 

14 

0 

0700 

0 

1000 

0 

0700 

15 

0 

0700 

0 

1000 

0 

0700 

16 

0 

0600 

0 

1108 

0 

0700 

17 

0 

2158 

0 

1400 

0 

0700 

18 

0 

0700 

0 

1400 

0 

0700 

19 

0 

0700 

0 

.1400 

0 

0700 

20 

0 

0700 

0 

1400 

0 

0546 

21 

0 

0700 

0 

1098 

0 

0500 

22 

0 

0700 

0 

2099 

0 

0500 

23 

0 

0700 

0 

2999 

0 

0500 

24 

0 

0700 

0 

2699 

0 

0500 

25 

0 

0700 

0 

2499 

0 

0500 

26 

0 

0700 

0. 

2199 

0 

0500 

27 

0 

0700 

0. 

1699 

0 

0500 

28 

0 

0700 

0. 

1091 

0 

0500 

29 

0 

0700 

0. 

1000 

0 

0500 

30 

0 

0869 

0. 

1000 

0 

0500 

31 

0 

1758 

0 

0500 

JAN 

0.0500 
0.0500 
0.0500 
0.0500 
0.0500 

0.0500 
0.0500 
0.0500 
0.0500 
0.0500 

0.0500 
0.0500 
0.0500 
0.0500 
0.0500 

0.0500 


FEB 


Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0.0783 
0.419 


0. 1286 
0.666 


0.0646 
0.346 


MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0 

1525 

2 

0748 

0 

4761 

0 . 

1999 

0 

1999 

0 . 

1000 

0 

2599 

2 

0756 

0 

4399 

0. 

1999 

0 

1699 

0. 

1000 

0 

4780 

2 

2393 

0 

4299 

0. 

1999 

0 

1400 

0. 

1000 

0 

5213 

2 

6130 

0 

4047 

0 

1999 

0 

1400 

0. 

1000 

0 

5736 

2 

8410 

0 

3970 

0. 

1999 

0 

1400 

0. 

1000 

0 

5098 

2 

7429 

0 

4153 

0 

1999 

0 

1400 

0. 

1200 

0 

4558 

2 

4068 

0 

3632 

0 

1999 

0 

1400 

0. 

1408 

0 

4674 

2 

2160 

0 

3299 

0 

1999 

0 

1400 

0. 

1400 

0 

5190 

2 

3799 

0 

3424 

0 

1999 

0 

1400 

0. 

1400 

0 

4628 

2 

7104 

0 

3199 

0 

1999 

0 

1400 

0 

1400 

0 

4020 

2 

8392 

0 

3199 

0 

1999 

0 

1400 

0. 

1518 

0 

3905 

2 

4268 

0 

3199 

0 

1999 

0 

1400 

0 

1699 

0 

4854 

2 

1381 

0 

3199 

0 

1999 

0 

1400 

0 

1662 

0 

5678 

2 

0269 

0 

3199 

0 

1999 

0 

1400 

0 

1400 

0 

5213 

2 

0273 

0 

3199 

0 

1999 

0 

1400 

0 

1400 

0 

4482 

1 

9711 

0 

3199 

0 

1999 

0 

1400 

0 

1083 

0 

4349 

1 

8994 

0 

3199 

0 

1999 

0 

1400 

0 

1000 

0 

4782 

1 

7895 

0 

3199 

0 

1999 

0 

1400 

0 

1000 

0 

5446 

1 

6195 

0 

3199 

0 

1999 

0 

1400 

0 

1000 

0 

6185 

1 

2467 

0 

3199 

0 

1999 

0 

1400 

0 

1000 

0 

0417 

0 

8564 

0 

9556 

0 

3199 

0 

1999 

0 

1200 

0 

1000 

0 

1000 

1 

1168 

0 

7893 

0 

3199 

0 

1999 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

1 

2563 

0 

6163 

0 

3199 

0 

1999 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1133 

1 

2730 

0 

5180 

0 

3199 

0 

1999 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1233 

1 

0593 

0 

4388 

0 

2999 

0 

1999 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1699 

0 

8931 

0 

4080 

0 

2899 

0 

1999 

0 

1058 

0 

1000 

0 

1699 

0 

8266 

0 

3953 

0 

2699 

0 

1999 

0 

1400 

0 

1000 

0 

1200 

0 

9914 

0 

4103 

0 

2199 

0 

1999 

0 

1233 

0 

1000 

0 

1000 

1 

3646 

0 

4199 

0 

1999 

0 

1999 

0 

1200 

0 

1000 

0 

1000 

1 

7612 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 
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3 
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8 

.655 

1 
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1 

070 

0 

707 

0 

597 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


RICE  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1939-SEPTEMBER  1940. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

0. 
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0. 
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0 
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0. 

0700 

0 
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0 
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0 
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0 
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0 

4769 
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3028 
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0 
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2 

0. 
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0. 
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0 
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0 
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0 
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0 
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0 

1999 

0 
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0 
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0 
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0 

0500 
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0. 
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0. 
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0. 
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Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0.  1032 
0.552 


0.0861 
0.446 


0.0700 
0.375 


0.0700 
0.375 


0.0714 
0.357 


0.1153 
0.617 


0.6050 
3. 133 


1.7607 
9.421 


0.2859 
1.480 


0.0937 
0.501 


0.0532 
0.285 


0.0602 
0.312 


Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.2812  cfs 
17.853  area  inches 
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SECOND,  OCTOBER  1940-SEPTEMBER1941 . 
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0, 

.4200 

1, 

,0000 

0, 

,2900 

0 

.1300 

0 

.1200 

0 

.0700 

0 . 

.  0400 

0 . 

.  3700 

0 , 

,  9200 

0 , 

,  2900 

0 

.  1300 

0 

.  1200 

0 

.  0700 

0. 

.0500 

0. 

.3900 

0, 

,8800 

0, 

,2900 

0 

.1200 

0 

.1200 

0 

.0700 

0. 

,0500 

0. 

.4000 

0, 

,8500 

0, 

,2900 

0 

.1200 

0 

.1200 

0 

.0700 

0, 

.0500 

0, 

.4200 

0, 

,7900 

0, 

,  2900 

0 

.  1100 

0 

.1200 

0 

.  0600 

0, 

.0639 

0. 

.4400 

0, 

,7100 

0, 

,2700 

0 

.1100 

0 

.1200 

0 

.0600 

0. 

.0900 

0 

,6800 

0 

.1000 

0 

.1200 

0. 

.0462 

0, 

.1900 

0. 

,9500 

0, 

,  6800 

0 

.  1800 

0 

.1100 

0 

.  0800 

0. 

.247 

0. 

.965 

5 

.071 

3 

.533 

0 

.949 

0 

.604 

0 

.428 

ECOND,  OCTOBER  194 1-SEPTEMBER 

1942. 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0, 

.0300 

0. 

.0500 

0, 

,2000 

2, 

.9100 

0, 

.5300 

0, 

.1000 

0 

.0800 

0, 

.0300 

0, 

.0500 

0, 

,2000 

3, 

,6800 

0 

.5100 

0, 

.1000 

0, 

.0800 

0. 

.0300 

0. 

.0500 

0, 

,2000 

3, 

,9500 

0 

.4800 

0, 

.0900 

0 

.0800 

0. 

.0300 

0. 

.1000 

0, 

,2000 

4, 

,2200 

0, 

.4600 

0, 

.0800 

0. 

.0800 

0. 

.0300 

0. 

,2000 

0, 

,2000 

4, 

.5700 

0 

.4500 

0. 

,0800 

0, 

,0800 

0. 

.0300 

0, 

,1400 

0, 

.2900 

5, 

,0700 

0, 

.4300 

0, 

,0800 

0. 

,0800 

0, 

.0300 

0, 

,1400 

0 

.4600 

5 , 

,0700 

0, 

.4200 

0, 

,0800 

0, 

,0800 

0, 

.0300 

0, 

,1400 

0, 

.6200 

4, 

,8500 

0, 

.4200 

0, 

,0800 

0, 

,0800 

0. 

.0300 

0. 

,2000 

0, 

.8500 

4, 

,5800 

0 

.4000 

0. 

,0800 

0, 

,0800 

0. 

.0300 

0, 

,4300 

0 

.9600 

4, 

,4300 

0, 

.3800 

0. 

,0800 

0.0800 

0, 

,0300 

0, 

,4600 

0, 

.9200 

4, 

,1600 

0. 

,3700 

0, 

,1000 

0. 

.0800 

0, 

,0300 

0, 

,5700 

0. 

.7500 

3. 

,6100 

0. 

.3600 

0. 

.0800 

0. 

,1100 

0. 

,0300 

0, 

,7100 

0, 

,6500 

3, 

,0300 

0. 

.3600 

0. 

,0800 

0. 

,1000 

0. 

,0300 

0. 

,8500 

0, 

,6000 

2. 

.7300 

0. 

.3500 

0. 

,0800 

0. 

0800 

0, 

,0300 

1, 

,0000 

0, 

,6200 

2, 

.5500 

0, 

.3300 

0. 

,0800 

0. 

0800 

0. 

,0300 

0, 

,9600 

0, 

,6500 

2. 

.3200 

0. 

.0330 

0. 

,0800 

0. 

0700 

0, 

,0300 

0, 

,9400 

0, 

,6500 

2. 

.0900 

0, 

.3300 

0. 

0800 

0. 

0700 

0, 

,0300 

0. 

.  7500 

0, 

,6800 

1. 

,8800 

0. 

,3200 

0. 

,0800 

0. 

0700 

0, 

,0300 

0. 

.6000 

0, 

,8500 

1. 

,5200 

0. 

,3200 

0. 

0800 

0. 

0700 

0. 

,0300 

0, 

.6200 

1, 

,1400 

1. 

,1400 

0. 

,3100 

0. 

0800 

0. 

0700 

0, 

,0300 

0. 

.9600 

1. 

.7700 

0. 

,9600 

0. 

,2900 

0. 

0800 

0. 

0700 

0, 

,0300 

1. 

.2300 

2. 

.8500 

0. 

,9200 

0. 

,2200 

0. 

0800 

0. 

0700 

0. 

,0300 

1. 

.1400 

4. 

.0800 

0. 

,8500 

0. 

2200 

0. 

0800 

0. 

0700 

0. 

,0300 

0. 

.8500 

5. 

.0000 

0. 

7100 

0, 

2000 

0. 

0800 

0. 

0700 

0. 

,0300 

0. 

.6600 

5. 

.0700 

0. 

5700 

0. 

2000 

0. 

0900 

0. 

0700 

0, 

,0300 

0. 

.6400 

5. 

.3700 

0. 

6000 

0. 

2000 

0 . 

0900 

0. 

0700 

0. 

,0300 

0. 

.4800 

4. 

.2200 

0. 

6200 

0. 

1400 

0. 

0900 

0. 

0700 

0, 

,0300 

0. 

.2900 

3. 

.4100 

0. 

,6400 

0. 

1400 

0. 

0900 

0. 

0700 

0. 

,0300 

0. 

.2500 

2. 

.9700 

0. 

6300 

0. 

1000 

0. 

0800 

0.0700 

0, 

,0300 

0, 

.2000 

2, 

.4900 

0. 

6000 

0. 

1000 

0. 

0800 

0. 

0700 

0, 

.0300 

2. 

.3800 

0. 

1000 

0. 

0800 

0. 

,0300 

0. 

,5200 

1. 

,6500 

2. 

5200 

0. 

3100 

0. 

0840 

0. 

0800 

0. 

,161 

2. 

.703 

8. 

,854 

13. 

024 

1. 

686 

0. 

447 

0. 

397 
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RICE  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1942  -  SEPTEMBER  1943. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0 

0700 

0 

1000 

0 

0737 

0 

2199 

0 

2699 

1 

9994 

1 

0289 

0. 

3499 

0 

0700 

2 

0 

0700 

0 

1000 

0 

0800 

0 

2199 

0 

3303 

2 

3540 

0 

9418 

0. 

3399 

0 

0700 

3 

0 

0700 

0 

1000 

0 

0800 

0 

2199 

0 

4265 

2 

4093 

0 

9397 

0. 

3249 

0 

0700 

4 

0 

0700 

0 

1000 

0 

0800 

0 

2199 

0 

4399 

2 

4189 

0 

9997 

0 

3199 

0 

0700 

5 

0 

0700 

0 

1000 

0 

0204 

0 

0800 

0 

2199 

0 

4399 

2 

2893 

1 

0247 

0 

2728 

0 

0700 

6 

0 

0638 

0 

1200 

0 

0600 

0 

0800 

0 

2199 

0 

4394 

1 

9594 

0 

9897 

0 

2499 

0 

0700 

7 

0 

0600 

0 

1799 

0 

0600 

0 

0800 

0 

2199 

0 

4998 

1 

6395 

1 

1197 

0 

2299 

0 

0700 

8 

0 

0600 

0 

2523 

0 

0600 

0 

0800 

0 

2199 

0 

4643 

1 

3696 

1 

1397 

0 

1999 

0 

0700 

9 

0 

0600 

0 

0600 

0 

0800 

0 

2199 

0 

4599 

1 

1397 

1 

0397 

0 

1999 

0 

0700 

10 

0 

0600 

0 

0600 

0 

0800 

0 

2199 

0 

4099 

1 

0440 

0 

9897 

0 

1999 

0 

0700 

11 

0 

2866 

0 

0600 

0 

0800 

0 

2199 

0 

3999 

0 

9597 

0 

8897 

0 

1999 

0 

0700 

12 

0 

0744 

0 

0600 

0 

0800 

0 

2199 

0 

3999 

0 

9197 

0 

7798 

0 

1999 

0 

0700 

13 

0 

0700 

0 

0600 

0 

0800 

0 

2199 

0 

3999 

0 

9656 

0 

7310 

0 

2325 

0 

0700 

14 

0 

0700 

0 

0600 

0 

0800 

0 

2199 

0 

5419 

1 

0364 

0 

7095 

0 

2499 

0 

0700 

15 

0 

0700 

0 

0600 

0 

0800 

0 

2199 

0 

7376 

1 

0197 

0 

7215 

0 

2499 

0 

0700 

16 

0 

0700 

0 

0600 

0 

0800 

0 

2199 

0 

8181 

0 

9597 

0 

6098 

0 

2199 

0 

0700 

17 

0 

0700 

0 

0600 

0 

0800 

0 

2199 

0 

8972 

0 

8560 

0 

5898 

0 

1999 

0 

1200 

0 

0800 

18 

0 

1683 

0 

0600 

0 

0800 

0 

2199 

0 

8935 

0 

7298 

0 

5398 

0 

1699 

0 

1699 

0 

0800 

19 

0 

2382 

0 

0600 

0 

0900 

0 

2199 

0 

9004 

0 

6898 

0 

5198 

0 

1400 

0 

1000 

0 

0800 

20 

0 

1799 

0 

0600 

0 

1000 

0 

2199 

1 

0166 

0 

7198 

0 

5098 

0 

1400 

0 

.1000 

0 

0800 

21 

0 

0700 

0 

0600 

0 

1100 

0 

2199 

0 

9201 

0 

7597 

0 

4853 

22 

0 

0700 

0 

060  0 

0 

1300 

0 

2199 

1 

2096 

0 

9635 

0 

4699 

23 

0 

0700 

0 

0600 

0 

1398 

0 

2299 

1 

4836 

1 

2417 

0 

4599 

24 

0 

0700 

0 

0600 

0 

1500 

0 

2299 

1 

8653 

1 

3196 

0 

4399 

25 

0 

0700 

0 

0600 

0 

1699 

0 

2299 

1 

9011 

1 

3896 

0 

4299 

0.0501 


0. 1000 
0. 1000 
0. 1000 
0.0841 
0.0800 


0.0900 
0.0900 
0.0800 
0.0800 
0.0800 


26 

0 

0806 

0 

0600 

0 

1899 

0 

2499 

1 

5945 

1 

3046 

0 

4099 

27 

0 

0806 

0 

0600 

0 

2099 

0 

2499 

1 

3196 

1 

2030 

0 

3499 

28 

0 

1000 

0 

0600 

0 

2199 

0 

2499 

1 

2696 

1 

0672 

0 

3899 

29 

0 

1000 

0 

0600 

0 

2599 

1 

2834 

0 

9955 

0 

3799 

30 

0 

1455 

0 

0600 

0 

2599 

1 

5433 

0 

8797 

0 

3599 

31 

0 

1691 

0 

0600 

0 

2653 

0 

9374 

Average  rate 

cfs  0.0962 
Total  yield 

inches  0.5148 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


OCT 


0.1051  0.2278 


0.8525 


0.5080 


1.2191  4.4143 


1.2755 
6.8248 


0.7009 
3.6295 


RICE  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1943  -  SEPTE>1BER  1944- 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


J  LINE 


JULY 


0.0800 
0.0800 
0.0700 
0.0700 
0.0700 
0.0415 


AUG 


0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 


0.0751 
0.3891 


SEPT 


0.0799 
0.0799 
0.0799 
0.0799 
0.0799 


0.0849 
0.0700 
0.0700 
0.0849 
0. 1200 


0.4999 
0.5098 
0.4898 
0.4898 
0.7098 


3.0090 
3.8690 
4.8485 
4.5488 
3.3611 


0.3499 
0.3398 
0.3398 
0.3398 
0. 3398 


0. 1900 
0. 1700 
0. 1401 
0. 1401 
0. 1299 


0.0849 
0.0849 
0.0849 
0.0830 
0.0799 


6 
7 
8 
9 
10 


0.0799 
0.0700 
0.0599 
0.0599 
0.0599 


0.1444 
0.1700 
0.0200 
0.0200 
0.2000 


1.1196 
1.4895 
1.6916 
1.8494 
2.0595 


2.7291 
2.4393 
2.2014 
1.9793 
1. 7194 


0.3398 
0.3398 
0. 3398 
0.3398 
0.3299 


0. 1200 
0. 1200 
0. 1099 
0. 1000 
0.0901 


0.0830 
0.0849 
0.0849 
0.0849 
0.0849 


11 
12 
13 
14 
15 


0. 1000 
0. 1200 
0.0849 
0.0700 
0.0700 


0. 1700 
0.0901 
0.0700 
0.0700 
0.0700 


2. 1515 
2. 1795 
2.2894 
2.5193 
2.8491 


1.4395 
1.2497 
1. 1099 
0.9696 
0.8397 


0.3200 
0.3200 
0. 3200 
0.3098 
0.3098 


0.0700 
0.0700 
0.0599 
0.0599 
0.0599 


0.0870 
0.0901 
0.0901 
0.0901 
0.0950 


16 
17 
18 
19 
20 


0.0700 
0.0700 
0.0769 
0.1670 
0.1599 


0.0700 
0. 0700 
0.0700 
0. 0700 


3.0892 
2. 9692 
2.4992 
1.9595 
1.6095 


0. 7397 
0.6499 
0.5798 
0.5199 
0.489,8 


0.3098 
0.3098 
0.2999 
0.2900 
0,2900 


0.0599 
0.0599 
0.0599 
0.0599 
0.0599 


0. 1000 
0. 1000 
0.1099 
0. 1200 
0. 1200 


21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 


0.0700 
0.0700 
0.0700 
0.0700 
0.0700 

0.0700 
0.0700 
0.0849 
0. 1000 
0. 1200 
0. 1200 


Average  rate 

cfs  0.0849 
Total  yield 

inches  0.4545 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield- 
Peak  flow: 


0.2000 
0.2000 
0.2000 
0.2000 

0.2000 
0.2249 
0.2799 
0.3598 
0.4398 


1. 5096 
1.6994 
2.0993 
2. 2314 
2.0095 

1. 7994 
1. 7994 
1.9795 
2.2693 
2.5292 
2.6393 

0.1858 
0.9940 


0.4699 
0.4499 
0.4299 
0.4098 
0.3950 

0.4098 
0.4098 
0. 3799 
0. 3598 
0.3598 


1.4455 
7.4850 


0.2900 
0.2900 
0.2900 
0.2799 
0.2700 

0.2599 
0.2499 
0. 2299 
0.2000 
0.2000 
0.2000 


0.2980 
1.5943 


0.0599 
0. 0599 
0.0599 
0.0599 
0.0599 

0.0599 
0.0599 
0.0599 
0.0750 
0.0901 
0.0870 


0. 0858 
0.4592 


0. 1099 
0.1000 
0. 1000 
0. 1000 
0. 1000 

0.0901 
0.0799 
0.0799 
0.0799 
0.0799 


0.0921 
0.4767 
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RICE  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

1 

0 

0820 

0 

1200 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

2 

0 

0820 

0 

0850 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

3 

0 

0820 

0 

0850 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

4 

0 

0820 

0 

0850 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

5 

0 

0820 

0 

2900 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

6 

0 

0820 

0 

1000 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

7 

0 

0820 

0 

0850 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

8 

0 

0820 

0 

0700 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

9 

0 

0820 

0 

1400 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

10 

0 

0820 

0 

2900 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

11 

0 

0820 

0 

2900 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

12 

0 

0820 

0 

2900 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

13 

0 

0820 

0 

3200 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

14 

0 

0820 

0 

3050 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

15 

0 

0820 

0 

3050 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

16 

0 

0820 

0 

3050 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

17 

0 

0820 

0 

3600 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

18 

0 

0820 

0 

4350 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

19 

0 

0820 

0 

4600 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

20 

0 

0820 

0 

4400 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

21 

0 

0820 

0 

4300 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

22 

0 

0820 

0.4200 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

23 

0 

0820 

0 

4000 

0. 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

24 

0 

0820 

0 

3600 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

25 

0 

0820 

0 

3400 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

26 

0 

0820 

0 

3200 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

27 

0 

0820 

0 

2900 

0 

2000 

0 

2000 

0. 

2000 

28 

0 

0820 

0 

2500 

0. 

2000 

0. 

2000 

0 

2000 

29 

0 

0850 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

30 

0 

0850 

0 

2000 

0. 

2000 

0 

2000 

"" 

31 

0 

1000 

0. 

2000 

0. 

2000 

Average  rate 

cfs 

0 

0828 

0 

2690 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

Total  yield 

inches 

0 

4429 

1 

3929 

1. 

0701 

0 

0701 

0 

9666 

Average  annual  rate:     0.5009  cfs 
Total  annual  yield:     31.6255  inches 


RICE  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

1 

0 

0580 

0 

0700 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

2 

0 

0580 

0 

0700 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

3 

0 

0580 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

4 

0 

0580 

0 

0700 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

5 

0 

0580 

0 

0850 

c 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

6 

0 

0580 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

7 

0 

0580 

0 

085C 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

8 

0 

0580 

0. 

0850 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

9 

0 

0580 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

10 

0 

0580 

0. 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

11 

0 

0620 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

12 

0 

0580 

0. 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

13 

0 

0500 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

14 

0 

0500 

0 

1000 

0 

ICOO 

0 

1000 

0 

1000 

15 

0 

0250 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

16 

0 

0400 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

17 

0 

0380 

0 

1000 

0 

1000 

0. 

1000 

0. 

1000 

18 

0 

0380 

0 

1000 

0 

1000 

0. 

1000 

0 

1000 

19 

0 

0400 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

20 

0 

0500 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

21 

0 

0600 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

22 

0 

0600 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0. 

1000 

23 

0 

0700 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

24 

0 

1000 

0.1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

25 

0 

0850 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

26 

0 

0820 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

27 

0 

0820 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

28 

0 

0820 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

29 

0 

0820 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

30 

0 

0820 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

31 

0.0850 

0 

1000 

0 

1000 

Average  rate 

c  f  s 

0 

0613 

0 

0955 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

Total  yield 

inches 

0 

3281 

0 

4945 

0 

5351 

0 

5351 

0 

4833 

Average  annual  rate-     0.4182  cfs 
Total  annual  yield:      26.392  inches 


SECOND,  OCTOBER  1944  -  SEPTEMBER  1945 


MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0 

.2000 

0 

.2500 

7 

.7200 

1 

.6950 

0 

.  3900 

0 

.  1200 

0.0680 

0 

.  2000 

0 

.2500 

1 

.  7700 

1 

.6700 

0 

.  3600 

0 

.1000 

0.0680 

0 

.  2000 

0 

.  2500 

1 

.8800 

1 

.6700 

0 

.3500 

0 

.  1000 

0.0680 

0 

.  2000 

0 

.2500 

2 

.  1800 

1 

.6450 

0 

.3300 

0 

.0850 

0.0680 

0 

.2000 

0 

.  2500 

2 

.4300 

2 

.  1500 

0 

.3050 

0 

.0700 

0.0680 

0 

.2000 

0 

.2500 

2 

.  7900 

4 

.8500 

0 

.2700 

0 

.0700 

0.0680 

0 

.  2000 

0 

.  2500 

3 

.  1000 

4 

.6400 

0 

.2500 

0 

.0700 

0.0680 

0 

.2000 

0 

.  2500 

3 

.  1000 

3 

.5400 

0 

.2250 

0 

.  0700 

0.0680 

0 

.  2000 

0 

.2500 

3 

.  1000 

2 

.9700 

0 

.2000 

0 

.0500 

0.0680 

0 

.2000 

0 

.  2500 

3 

.2200 

2 

.6100 

0 

.  2000 

0 

.  1000 

0.0680 

0 

.2000 

0 

.2500 

3 

.3500 

2 

.2600 

0 

.2000 

0 

.0700 

0.0680 

0 

.  2000 

0 

.2500 

3 

.4100 

2 

.1500 

0 

.2000 

0 

.  1000 

0.0680 

0 

.  2000 

0 

.  2500 

3 

.6100 

1 

.9300 

0 

.1400 

0 

.0700 

0.0680 

0 

.  2000 

0 

.  2900 

3.4100 

1 

.6700 

0 

.1000 

0 

.0600 

0. 0680 

0 

.  2500 

0 

.  3200 

2 

.5500 

1 

.  5200 

0 

.  1000 

0 

.0580 

0. 0680 

0 

.2500 

0 

.3600 

1 

.9800 

1 

.3200 

0 

.1000 

0 

.0580 

0.0680 

0 

.  2500 

0 

.4000 

2 

.0100 

1 

.1400 

0 

.0850 

0 

.0580 

0.0700 

0 

.2500 

0 

.4300 

2 

.2600 

1 

.0000 

0 

.0850 

0 

.0580 

0.0700 

0 

.  2500 

0 

.4800 

2 

.2100 

0 

.8800 

0 

.0850 

0 

.3200 

0.0700 

0 

.2500 

0 

.5200 

1 

.9300 

0 

.  7500 

0 

.  0850 

0 

.  1200 

0.0700 

0 

.2500 

0 

.6000 

1 

.5200 

0 

.6800 

0 

.0970 

0 

.0580 

0.0700 

0 

.2500 

0 

.6800 

1 

.2700 

0 

.6200 

0 

.0970 

0 

.0580 

0. 0700 

0 

.2500 

0 

.8300 

1 

.2500 

0 

.5850 

0 

.0970 

0 

.0580 

0.0700 

0 

.  2500 

0 

.  9600 

1 

.5950 

0 

.5200 

0 

.0970 

0 

.0600 

0.0700 

0 

.  2500 

1 

.  0900 

2 

.0900 

0 

.4600 

0 

.  1000 

0 

.0680 

0.0600 

0 

.2500 

1 

.2300 

2 

.3800 

0 

.4500 

0 

.  1000 

0 

.0680 

0.0580 

0 

.2500 

1 

.3200 

2 

.2350 

0 

.4350 

0 

.  1160 

0 

.0680 

0.0580 

0 

.2500 

1 

.5000 

2 

.3200 

0 

.4200 

0 

.  1400 

0 

.0680 

0.0580 

0 

.2500 

1 

.5700 

2 

.3500 

0 

.4100 

0 

.1400 

0 

.0680 

0.0580 

0 

.2500 

1 

.6700 

2 

.2100 

0 

.3950 

0 

.  1200 

0 

.0680 

0.0580 

0 

.2500 

1 

.9800 

0 

.  1200 

0 

.0680 

0 

.2274 

0 

.5883 

2 

.3616 

1 

.5678 

0 

.  1705 

0 

.0812 

0.0666 

1 

.2168 

3 

.0205 

12 

.6361 

8 

.1183 

0 

.9120 

u 

SECOND, 

OCTOBER  1945  - 

SEPTEMBER  1946 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0, 

1000 

0. 

3020 

2. 

4900 

1. 

6450 

0. 

3750 

0. 

2780 

0. 1320 

0. 

1000 

0. 

2620 

1. 

9800 

1. 

6700 

0. 

3720 

0. 

2620 

0. 1000 

0. 

1000 

0. 

2000 

1. 

9050 

1. 

8300 

0. 

3720 

0. 

2500 

0.0850 

0. 

1000 

0. 

2500 

2. 

1500 

1. 

9050 

0. 

3750 

0. 

2100 

0. 0730 

0. 

1000 

0. 

3050 

2. 

4900 

1. 

8000 

0. 

3750 

0. 

2250 

0. 0730 

0. 

1000 

0. 

3300 

2. 

9400 

1. 

6200 

0. 

3660 

0. 

2200 

0.0730 

0. 

1000 

0. 

3300 

2. 

7300 

1. 

3450 

0. 

3600 

0. 

2150 

0. 0730 

0. 

1000 

0. 

3810 

2. 

5980 

1. 

1400 

0. 

3600 

0. 

2150 

0.0730 

0. 

1000 

0. 

4180 

2. 

5200 

0. 

9400 

0. 

3500 

0. 

2050 

0.0730 

0. 

1000 

0. 

4410 

2. 

0650 

0. 

8200 

0. 

3460 

0. 

2050 

0. 0660 

0. 

1000 

0. 

4660 

1. 

7200 

0. 

7100 

0. 

3460 

0. 

2000 

0.0700 

0. 

1000 

0. 

5100 

1. 

4200 

0. 

6350 

0. 

3460 

0. 

2000 

0.0700 

0. 

1000 

0. 

5610 

1. 

1800 

0. 

5700 

0. 

3400 

0. 

1700 

0. 0700 

0. 

1000 

0. 

6180 

1. 

1400 

0. 

4800 

0. 

3340 

0. 

1000 

0.0700 

0. 

1000 

0. 

8500 

1. 

0900 

0. 

4600 

0. 

3300 

0. 

1000 

0.0700 

0. 

1000 

1. 

1400 

1. 

1600 

0. 

4420 

0. 

3380 

0. 

1000 

0.0850 

0. 

1000 

1. 

3950 

1. 

3450 

0. 

4380 

0. 

3380 

0. 

1000 

0. 0970 

0. 

1080 

1. 

9300 

1. 

6200 

0. 

4900 

0. 

3380 

0. 

1000 

0. 1000 

0. 

1120 

2. 

1500 

1. 

7200 

0. 

4060 

0. 

3380 

0. 

0850 

0. 1000 

0. 

1200 

2. 

3200 

1. 

6200 

0. 

4020 

0. 

3200 

0. 

0850 

0.0850 

0. 

1280 

2. 

3200 

1. 

5700 

0. 

4000 

0. 

3200 

0. 

0850 

0.0790 

0. 

1360 

1. 

9800 

1. 

5350 

0. 

4000 

0. 

3200 

0. 

1000 

0 . 0700 

0. 

1460 

1. 

9050 

I. 

3700 

0. 

4000 

0. 

3020 

0. 

1400 

0.0700 

0. 

1700 

2. 

0900 

1. 

1400 

0. 

4040 

0. 

3050 

0. 

1320 

0. 0700 

0. 

1880 

2. 

4050 

0. 

9600 

0. 

3900 

0. 

3050 

0. 

1320 

0. 0700 

0. 

2150 

2. 

8500 

0. 

8500 

0. 

3900 

0. 

3050 

0. 

1320 

0.0700 

0. 

2200 

3. 

3500 

0. 

8200 

0. 

3900 

0. 

3020 

0. 

1320 

0. 0700 

0. 

2700 

3. 

3800 

1. 

2950 

0. 

3900 

0. 

2900 

0. 

1320 

0.0700 

0. 

3300 

3. 

2200 

1. 

4200 

0. 

3750 

0. 

2900 

0. 

1320 

0.0700 

0. 

3300 

3. 

0650 

1. 

4200 

0. 

3750 

0. 

2700 

0. 

1320 

0.0700 

0. 

3200 

1. 

5000 

0. 

2900 

0. 

1000 

0. 

1449 

1. 

3908 

1. 

6698 

0. 

7887 

0. 

3315 

0. 

1572 

0.0782 

0. 

7755 

7. 

2016 

8. 

9343 

4, 

0841 

1. 

7740 

0. 

8413 

0.4051 

99 


RICE  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1946-SEPTEMBER  1947. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

r  tiD 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JUDf 

AUG 

SEPT 

1 

0 

2900 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

1 

8300 

1 

0000 

0 

1700 

0 

1200 

0 

0600 

o 

z 

ri 
U 

lUUU 

U 

1  Ann 

u 

lUUU 

u 

lUUU 

u 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

z 

2500 

0 

9200 

0 

1400 

0 

1200 

0 

0600 

i 

0 

1000 

0 

1000 

u 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

2 

9100 

0 

8500 

0 

1400 

0 

1200 

0 

0500 

U 

uyuu 

U 

1000 

u 

lUUU 

u 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

3 

3500 

0 

7100 

0 

1400 

0 

1400 

0 

0500 

5 

0 

0900 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

3 

5400 

0 

6500 

0 

1400 

0 

1200 

0 

0500 

6 

0 

0800 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

3 

6800 

0 

5200 

0 

1400 

0 

1200 

0 

0500 

7 

0 

0800 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

3 

8800 

0 

5800 

0 

1400 

0 

1000 

0 

0500 

8 

0 

0800 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

3 

5800 

0 

5400 

0 

1400 

0 

0900 

0 

0500 

9 

0 

0800 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

3 

1600 

0 

5500 

0 

1500 

0 

0900 

0 

0500 

10 

0 

0800 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1700 

2 

9100 

0 

4800 

0 

1600 

0 

2000 

0 

0500 

11 

0 

1200 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

2400 

2 

4900 

0 

5000 

0 

1600 

0 

0700 

0 

0500 

1  0 

U 

lUUU 

u 

lUUU 

u 

lUUU 

u 

lUUU 

u 

1000 

0 

1000 

0 

3100 

2500 

0 

5700 

0 

1600 

0 

0600 

0 

0500 

1  Q 
Ij 

U 

lUUU 

U 

1  r\r\r\ 

lUUU 

U 

lUUU 

u 

lUUU 

u 

lUUU 

0 

1000 

0 

3900 

z 

7300 

0 

5700 

0 

1400 

0 

0500 

0 

0500 

U 

lUUU 

U 

lUUU 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

4600 

3 

0300 

0 

5700 

0 

1400 

0 

0500 

0 

0500 

Id 

U 

UbUU 

U 

lUUU 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

5  300 

z 

9100 

u 

J  / UU 

u 

1400 

0 

0500 

0 

0500 

16 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

6200 

2 

8500 

0 

5800 

0 

1200 

0 

0600 

0 

0500 

1  / 

U 

.xUUU 

U 

iUUU 

U 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

0  ouu 

z 

7300 

0 

5800 

0 

1000 

0 

0600 

0 

0500 

1  Q 

lo 

U 

U 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

6400 

z 

7900 

0 

5400 

0 

1400 

0 

0500 

0 

0500 

ly 

U 

l4UU 

U 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

5  900 

z 

8500 

0 

4800 

0 

1200 

0 

0600 

0 

0500 

on 

U 

1400 

U 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

6500 

" 

8500 

0 

5000 

0 

1000 

0 

0600 

0 

0500 

21 

0 

1400 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

8500 

2 

8500 

0 

4500 

0 

1000 

0 

0600 

0 

0500 

22 

0 

1400 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

6800 

2 

7900 

0 

4400 

0 

1200 

0 

0600 

0 

0500 

23 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

5400 

2 

4900 

0 

4200 

0 

1200 

0 

0600 

0 

0500 

24 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

5000 

2 

1700 

0 

4000 

0 

1200 

0 

0600 

0 

0500 

25 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

5300 

2 

0500 

0 

3200 

0 

1200 

0 

0600 

0 

0500 

26 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

5500 

2 

0400 

0 

2200 

0 

1000 

0 

0500 

0 

0500 

27 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

7900 

1 

9800 

0 

2200 

0 

1000 

0 

0500 

0 

0500 

28 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

7900 

1 

7200 

0 

2200 

0 

0900 

0 

0600 

0 

0500 

29 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

9400 

I 

4200 

0 

2000 

0 

0900 

0 

0500 

0 

0500 

30 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

1 

3700 

1 

2300 

0 

2000 

0 

0900 

0 

0600 

0 

0500 

31 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

1 

1400 

0 

0900 

0 

0600 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0.1100 
0.580 


0.1000  0.1000 
0.520  0.540 


0.1000 
0.540 


0.1000 
0.480 


0.1000 
0.540 


0.4500  2.6000 
2.380  13.910 


0.5100 
2.670 


0.1300 
0.680 


0.0800 
0.430 


0.0500 
0.270 


Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.3700  cfs 
23.540  area  inches 


RICE  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1948-SEPTEMBER  1949. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

0 

0800 

0 

0700 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

1 

2300 

2 

1800 

2 

0 

0800 

0 

1200 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

1 

3700 

1 

8800 

3 

0 

0800 

0 

1400 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

1 

9300 

1 

6700 

4 

0 

0800 

0 

1700 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

2 

2600 

1 

5700 

5 

0 

0800 

0 

1400 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

1 

8800 

1 

5200 

6  0.0900  0.1000  0.1000  0.1000  0.1000  0.1000  0.1000  1.5000  1.5000 

7  0.0900  0.1000  0.1000  0.1000  0.1000  0.1000  0.1000  1.2300 

8  0.0800  0.1000  0.1000  0.1000  0.1000  0.1000  0.1000  1.2500 

9  0.0800  0.1000  0.1000  0.1000  0.1000  0.1000  0.1000  1.6200 
10  0.0800  0.1000  0.1000  0.1000  0.1000  0.1000  0.1000  2.1800 


11 

0 

0800 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1800 

2 

6700 

12 

0 

0700 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

2600 

2 

8200 

13 

0 

0700 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

3400 

3 

2500 

14 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

4200 

3 

8800 

15 

0 

3100 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

5000 

4 

0100 

16 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

5800 

3 

5400 

17 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

6700 

4 

8900 

18 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

7500 

5 

3000 

19 

0 

0800 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

8800 

4 

9300 

20 

0 

0800 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

1 

5000 

4 

4900 

21 

0 

0800 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

1 

1400 

4 

1500 

22 

0 

0800 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

1 

1400 

3 

8800 

23 

0 

0800 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

1 

4200 

3 

4800 

24 

0 

0800 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

1 

8300 

3 

6100 

25 

0 

0700 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

1 

9800 

3 

5400 

26 

0 

0700 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

1 

8300 

3 

7400 

27 

0 

0700 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

1 

8300 

3 

7400 

28 

0. 

0700 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0. 

1000 

0 

1000 

1. 

9800 

3 

5400 

29 

0 

0700 

0. 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

2. 

0000 

3 

3500 

30 

0 

0700 

0. 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

1. 

6200 

2 

9300 

31 

0 

0700 

0 

1000 

0 

1000 

0 

1000 

2 

5500 

Average  rate,  cfs  0.0900  0.1000      0.1000      0.1000      0.1000      0.1000      0.8000  3.0600 

Total  yield,  inches  0.470  0.540        0.540        0.540        0.480        0.540        4.120  16.350 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak,  flow: 
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RICE  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1955-SEPTEMBER  1956. 


DA3f 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

0 

2000 

0 

8500 

1 .4200 

2 

0.  2000 

0 

9200 

1.2300 

3 

0.  2000 

1 

1800 

1.0000 

4 

0 

2000 

1 

6200 

0.9400 

5 

0 

2250 

1 

8300 

0.8800 

6 

0 

2000 

1 

8550 

0. 7500 

7 

0 

2000 

1 

8300 

0.6800 

8 

0 

2000 

1 

7700 

0.6200 

9 

0 

2000 

1 

7200 

0.5700 

10 

0 

2500 

1 

6200 

0.5000 

11 

0 

3050 

1 

4200 

0.4600 

12 

0 

3500 

1 

1800 

0.4400 

13 

0 

3600 

1 

0000 

0.4200 

14 

0 

.  3600 

0 

8500 

0.4000 

15 

0 

.3600 

0 

8500 

0.4000 

16 

0 

.4300 

1 

0000 

0.3400 

17 

0 

.5700 

1 

1400 

0. 3200 

18 

0 

.6800 

1 

3700 

0.3050 

19 

0 

.  7500 

1 

7700 

0.2900 

20 

0 

.  9600 

2 

4900 

0.2900 

21 

1 

.  1600 

2 

7900 

0.2900 

22 

1 

.2300 

2 

9700 

0. 2500 

23 

1 

.2700 

3 

1000 

0. 2500 

24 

1 

.2700 

3 

2200 

0. 2500 

25 

1 

.2700 

3 

2200 

0.2500 

26 

1 

.3950 

3 

0300 

0. 2500 

1 

.5000 

Z 

7  inn 

n   0  Qnn 
U . Z jUU 

28 

1 

.2700 

2 

4300 

0.2250 

29 

1 

.0500 

2 

0100 

0.2000 

30 

0 

.8650 

1 

7700 

0.2000 

31 

1 

6700 

rate,  cfs 

0.6490 

1 

8450 

0.4890 

Leld,  inches 

3.362 

9 

.874 

2.532 

0.2000 
0.1400 
0.1400 
0.1400 
0.1400 

0.1400 
0.1400 
0.1400 


0.0850 
0.0850 
0.0850 
0.0850 
0.0850 

0.0850 
0.0850 
0.0850 
0.0850 
0.0850 

0.0850 
0.0850 
0.0850 
0.0850 
0.0850 

0.0870 
0.0890 
0.0910 
0.0930 
0.0940 

0.0960 
0.0980 
0.1000 
0.1000 
0.1000 

0.1000 
0.1000 
0.1000 
0.1000 
0.1000 
0.1000 

0.0910 
0.487 


0.1000 
0.1000 
0.1000 
0.1000 
0.1000 

0.1000 
0.1000 
0.1000 
0.1000 
0.1000 

0.1000 
0.1000 
0.1000 
0.1000 
0.1000 

0.1000 
0.1000 
0.1000 
0.1000 
0.0960 

0.0910 
0.0870 
0.0830 
0.0790 
0.0740 

0.0700 
0.0700 
0.0700 
0.0700 
0.0700 


0.0920 
0.476 


Average  annual  rate : 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


RICE  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1956-SEPTE>IBER  1957. 


DAY 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 


OCT 

0.0700 
0.0700 
0.0850 
0.0850 
0.0850 

0.0850 
0.0850 
0.0850 
0.0850 
0.0850 

0.0850 
0.1000 
0.1000 
0.1000 
0.1000 

0.1000 
0.1000 
0.0850 
0.0850 
0.0850 

0.0850 
0.0700 
0.0700 
0.0700 
0.0700 


NOV 

0.0700 
0.0700 
0.0700 
0.0700 
0.0700 

0.0700 
0.0700 
0.0730 
0.0770 
0.0800 

0.0830 
0.0870 
0.0900 
0.0930 
0.0970 

0.1000 
0.1000 
0.1000 
0.1000 
0.1000 

0.1000 
0.1000 
0.1000 
0.1000 
0.1000 


DEC 

0.1000 
0.1000 
0.1000 
0.1000 
0.1000 

0.1000 
0.1000 
0.1000 
0.1000 
0.1000 

0.1000 
0.0700 
0.0700 
0.0700 
0.0700 

0.0700 
0.0700 
0.0700 
0.0700 
0.0700 

0.0700 
0.0700 
0.0700 
0.0700 
0.0700 


JAN 

0.0700 
0.0700 
0.0700 
0.0700 
0.0700 

0.0700 
0.  0700 
0.0700 
0.0700 
0.0700 

0.0700 
0.0700 
0.0700 
0.0700 
0.0700 

0.0700 
0.0700 
0.0700 
0.0700 
0.0700 

0.0700 
0.0700 
0.0700 
0.0700 
0.0700 


26 

0.0700 

0 

1000 

0. 

0700 

0. 

0700 

27 

0.0700 

0 

1000 

0. 

0700 

0. 

0700 

28 

0.0700 

0 

1000 

0. 

0700 

0. 

0700 

29 

0.0700 

0 

1000 

0. 

0700 

0. 

0700 

30 

0.0700 

0 

1000 

0. 

0700 

0. 

0700 

31 

0.0700 

0 

0700 

0. 

0700 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0.0830 
0.444 


0.0890 
0.461 


0.0810 
0.432 


0.0700 
0.374 


FEB 

0.0700 
0.0700 
0.0700 
0.  0700 
0.0700 

0. 0700 
0.0700 
0.0700 
0.0700 
0.0700 

0.0700 
0.0700 
0.0700 
0.0700 
0.0700 

0.0700 
0.0700 
0.0700 
0.0700 
0.0700 

0.0700 
0.0700 
0.0700 
0.0700 
0.0700 

0.0700 
0.0700 


0.0700 
0.338 


MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0 

0700 

0 

1400 

0 

4500 

4 

.0800 

0 

.4800 

0 

.0700 

0 

.0850 

0 

0700 

0 

1200 

0 

6500 

4 

.2200 

0 

.4500 

0 

.0700 

0 

.0850 

0 

0700 

0 

1200 

0 

7500 

4 

.7100 

0 

.4300 

0 

.0700 

0 

.0850 

0 

0700 

0 

1200 

0 

9200 

5 

.0000 

0 

.4200 

0 

.0700 

0 

.0850 

0 

0700 

0 

1200 

1 

1800 

5 

.2200 

0 

.4000 

0 

.0700 

0 

.0700 

0 

0700 

0 

1400 

1 

5200 

5 

.2200 

0 

.3900 

0 

.0700 

0 

.0740 

0 

0700 

0 

1400 

1 

9300 

4 

.8150 

0 

.3600 

0 

.0700 

0 

.0790 

0 

0700 

0 

1400 

2 

0400 

4 

.1600 

0 

.3200 

0 

.0700 

0 

.0830 

0 

0700 

0 

1400 

1 

9550 

3 

.7400 

0 

.2900 

0 

.0700 

0 

.0870 

0 

0700 

0 

1400 

1 

9300 

3 

.7400 

0 

.2900 

0.0700 

0 

0910 

0 

0700 

0 

1520 

1 

6700 

3 

.1600 

0 

2900 

0 

0850 

0 

0960 

0 

0700 

0 

1700 

1 

3700 

2 

6700 

0 

2000 

0 

0700 

0 

1000 

0 

0700 

0 

1880 

1 

5000 

2 

4900 

0 

1700 

0 

0700 

0 

0960 

0 

0700 

0 

2000 

1 

9300 

2 

1200 

0 

1200 

0 

0700 

0 

0910 

0 

0700 

0 

2350 

1 

7700 

1 

8300 

0 

1200 

0 

0700 

0 

0870 

0 

0700 

0 

2660 

1 

7200 

1 

6200 

0 

1200 

0 

0700 

0 

0830 

0 

0700 

0 

3810 

1 

6700 

1 

5000 

0 

1200 

0 

0700 

0 

0790 

0 

0700 

0 

3750 

1 

8800 

1 

3200 

0 

1000 

0 

0700 

0 

1000 

0 

0700 

0 

2700 

2 

4900 

1 

3200 

0 

1000 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0700 

0 

1400 

2 

1500 

1 

3200 

0 

1000 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0700 

0 

1400 

1 

5200 

1 

2700 

0 

1000 

0 

1000 

0 

0700 

0 

0700 

0 

1200 

1 

1400 

1 

1400 

0 

1000 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0700 

0 

1200 

0 

9600 

1 

0250 

0 

0850 

0 

0740 

0. 

0700 

0 

0700 

0 

1000 

0. 

9200 

0 

0880 

0 

0850 

0 

0790 

0. 

0700 

0 

0700 

0 

1000 

1. 

1400 

0.7900 

0 

0700 

0 

0830 

0. 

0600 

0 

0700 

0 

1000 

1. 

6200 

0 

7500 

0. 

0700 

0. 

0870 

0. 

0600 

0 

0700 

0. 

1000 

2. 

0900 

0 

6800 

0. 

0700 

0. 

0910 

0. 

0600 

0 

0700 

0 

1000 

2 . 

4600 

0 

6350 

0. 

0700 

0. 

0960 

0. 

0600 

0 

0700 

0. 

1000 

2. 

8500 

0. 

6000 

0. 

0700 

0. 

1000 

0. 

0600 

0 

0700 

0. 

2900 

3. 

2200 

0. 

5200 

0. 

0700 

0. 

0850 

0. 

0600 

0 

1000 

3. 

6800 

0. 

0700 

0. 

0850 

0 

0710 

0. 

1660 

1. 

7120 

2. 

4180 

0. 

1980 

0. 

0760 

0. 

0780 

0 

380 

0. 

857 

9. 

161 

12. 

521 

1. 

058 

0. 

408 

0. 

403 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.3735  cfs 
26.837  area  inches 
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RICE  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1957-SEPTEMBER  1958. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

1 

0 

0600 

0 

0580 

0 

0700 

0 

0820 

2 

0 

0600 

0 

3200 

0 

0700 

0 

0820 

3 

0 

0600 

0 

1400 

0 

0700 

0 

0820 

4 

0 

0600 

0 

1400 

0 

0700 

0 

0820 

5 

0 

0600 

0 

1400 

0 

0700 

0 

0820 

6 

0 

0600 

0 

1000 

0 

0700 

0 

0820 

7 

0. 

0610 

0 

0850 

0 

0700 

0 

0820 

8 

0 

0620 

0 

0700 

0 

0700 

0. 

0820 

9 

0 

0620 

0 

0700 

0 

0700 

0. 

0820 

10 

0 

0630 

0 

0700 

0 

0700 

0. 

0820 

11 

0.  0640 

0 

0700 

0 

0700 

0. 

0820 

12 

U. 

Uu  ou 

0 

0700 

0 

0700 

0. 

0820 

1 3 

n 
U . 

uo  ou 

0 

0700 

0 

0700 

0. 

0820 

lA 

0. 

0670 

0 

0700 

0. 

0680 

0 

0820 

15 

0. 

0670 

0 

0700 

0. 

0660 

0 

0820 

16 

0. 

0680 

0 

0700 

0. 

0640 

0 

0820 

1 7 

0. 

0690 

0 

0700 

0 

0620 

0. 

0820 

0 

0700 

u 

A  7  n  r\ 
U/OU 

A 

u 

0700 

u. 

0820 

1  Q 

0 

0700 

u 

A  7  A  A 
U  /OU 

A 

u 

0820 

(J. 

0820 

0  A 
ZU 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0820 

0 

0820 

21 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0820 

0. 

0820 

L  Z 

0 

0700 

0 

A  7  A  A 
U  /  (JO 

A 

u 

A  Q  0  A 

u. 

UoZU 

T  1 
l  J 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0820 

0 . 

0820 

0  /, 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0820 

0 . 

0820 

0 

Zj 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0820 

0. 

0820 

26 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0820 

0. 

0820 

27 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0820 

0. 

0820 

9  Q 
/O 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0820 

0. 

0820 

29 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0820 

0. 

0820 

30 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0820 

0. 

0820 

31 

0 

0700 

Q 

UO  u 

n 
u . 

UO  CiU 

Average  rate,  cfs 

0 

0660 

0 

0870 

0 

0740 

0 

0820 

Total  yield,  inches 

0 

354 

0 

452 

0 

398 

0 

439 

Average  annual  rate: 

0 

4643 

cfs 

FEB 

0.  0820 
0.  0820 
0.  0820 
0.0820 
0.0820 

0.0820 
0.0820 
0.0820 
0.  0820 
0.0820 

0.  0820 
0.0820 
0.0820 
0.0820 
0. 0820 

0.0820 
0.0820 
0.0820 
0.0820 
0.0820 

0.0820 
0.0820 
0.0820 
0.0820 
0.0820 

0.0820 
0.0820 
0.0820 


0.0820 
0.396 


MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0. 

0820 

0 

0940 

0 

4600 

3 

0650 

0 

2700 

0. 

2250 

0 

2500 

0. 

0820 

0 

1060 

0 

6200 

2 

8500 

0 

2500 

0. 

2000 

0. 

2250 

0. 

0820 

0 

1190 

0 

8800 

2 

5500 

0 

2700 

0. 

2000 

0. 

1700 

0. 

0820 

0 

1310 

1 

0900 

2 

2100 

0 

2900 

0. 

2000 

0 

1700 

0. 

0820 

0 

1430 

1 

3700 

1 

9550 

0 

2900 

0. 

2000 

0 

1700 

0 

0820 

0 

1550 

1 

8300 

1 

8300 

0 

2700 

0 

1400 

0 

1400 

0. 

0820 

0 

1670 

1 

8800 

1 

7200 

0 

2500 

0 

1700 

0 

1400 

0. 

0820 

0 

1800 

1 

6200 

1 

5000 

0 

2500 

0 

2000 

0 

1400 

0. 

0820 

0 

1920 

1 

6200 

1 

3700 

0 

2500 

0 

2000 

0 

1400 

0 

0820 

0 

2040 

1 

9800 

1 

1400 

0 

2500 

0 

2000 

0 

1400 

0 

0820 

0 

2160 

2 

2100 

1 

0000 

0 

2500 

0 

2000 

0 

2000 

0. 

0820 

0 

2280 

2 

2100 

0 

9200 

0 

2250 

0 

2000 

0 

2000 

0 

0820 

0 

2400 

1 

9300 

0 

8800 

0 

2250 

0 

1700 

0 

2250 

0 

0820 

0 

2530 

1 

7700 

0 

7900 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2250 

0 

0820 

0 

2650 

1 

7700 

A 

0 

7  300 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2250 

0 

0820 

0 

2770 

2 

3200 

0 

6500 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2250 

0 

0820 

0 

2890 

2 

9700 

0 

6000 

0 

2000 

0 

2250 

0 

2000 

0. 

0820 

0 

3010 

3 

5400 

0 

5400 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

0 

0820 

0 

3140 

4 

2200 

0 

5000 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

0 

0820 

0 

3260 

5 

0700 

U 

40UU 

u 

zuuu 

0 

2000 

U 

zuuu 

0. 

0820 

0 

3380 

5 

6700 

0 

4600 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

0 

0820 

0 

3500 

5 

8200 

0 

4450 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

0 

0620 

0 

3620 

5 

9000 

0 

4300 

0 

2000 

0 

2250 

0 

2000 

0 

0820 

0 

3750 

5 

9000 

0 

4200 

0 

2000 

0 

2000 

0 

1700 

0 

0820 

0 

3870 

5 

7500 

0 

4000 

0 

2000 

0 

2000 

0 

1700 

0 

0820 

0 

3990 

5 

6700 

0 

3900 

0 

2000 

0 

2000 

0 

1700 

0 

0820 

0 

4110 

5 

4400 

0 

3400 

0 

2000 

0 

2000 

0 

1700 

0 

0820 

0 

4230 

4 

9300 

0 

3300 

0 

2000 

0 

2500 

0 

1700 

0 

0820 

0 

4360 

4 

3900 

0 

3050 

0 

2000 

0 

2900 

0 

1700 

0 

0820 

0 

4480 

4 

0100 

0 

2900 

0 

2000 

0 

2900 

0 

1700 

0 

0820 

3 

5100 

0 

2250 

0 

2700 

0 

0820 

0 

2710 

3 

1730 

1 

0360 

0 

2250 

0 

2080 

0 

1860 

0 

439 

1 

403 

16 

975 

5 

366 

1 

202 

1 

114 

0 

962 

Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


29.50  area  inches 


RICE  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1958-SEPTEMBER  1959. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

0 

1700 

0 

1400 

1 

0000 

1 

1800 

0 

2500 

0 

1400 

0 

1400 

2 

0 

1700 

0 

1400 

0 

9600 

1 

2300 

0 

2500 

0 

1400 

0 

1400 

3 

0 

1700 

0 

1400 

0 

6500 

1 

3200 

0 

2500 

0 

1400 

0 

1400 

4 

0 

1700 

0 

1400 

0 

5000 

1 

3200 

0 

2500 

0 

1400 

0 

1400 

5 

0 

1700 

0 

1400 

0 

4500 

1 

3200 

0 

2000 

0 

1400 

0 

1400 

6 

0 

1700 

0 

1400 

0 

4400 

1 

2700 

0 

2000 

0 

1400 

0 

1400 

7 

0 

1700 

0 

1400 

0 

4  300 

1 

1400 

0 

2000 

0 

1400 

0 

1400 

8 

0 

1700 

0 

1400 

0 

4700 

1 

0500 

0 

2000 

0 

1400 

0 

1400 

9 

0 

1700 

0 

1400 

0 

6000 

0 

9200 

0 

2000 

0 

1400 

0 

1400 

10 

0 

1700 

0 

1400 

0 

7100 

0 

8500 

0 

2000 

0 

1400 

0 

1400 

11 

0 

1700 

0 

1400 

0 

8500 

0 

7100 

0 

1700 

0 

1400 

0 

1400 

12 

0 

1400 

0 

1400 

1 

0000 

0 

6200 

0 

1400 

0 

2000 

0 

1400 

13 

0 

1400 

0 

1400 

0 

3200 

1 

2700 

0 

5400 

0 

1400 

0 

2000 

0 

1400 

14 

0 

1400 

0 

1400 

0 

3750 

1 

4200 

0 

5000 

0 

1400 

0 

2000 

0 

1400 

15 

0 

1400 

0 

1400 

0 

3600 

1 

3950 

0 

4800 

0 

1400 

0 

1700 

0 

2000 

16 

0 

1400 

0 

1400 

0 

3400 

1 

3700 

0 

4600 

0 

1400 

0 

1400 

0 

2500 

17 

0 

1400 

0 

1400 

0 

3200 

1 

1800 

0 

4350 

0 

1400 

0 

1400 

0 

2500 

18 

0 

1400 

0 

1400 

0 

3050 

1 

0500 

0 

4200 

0 

1400 

0 

1400 

0 

2500 

19 

0 

1400 

0 

1400 

0 

3050 

0 

9200 

0 

4100 

0 

1400 

0 

2500 

0 

2900 

20 

0 

1400 

0 

2500 

0 

7500 

0 

4000 

0 

1400 

0 

3050 

0 

2500 

21 

0 

1400 

0 

1000 

0 

7100 

0 

3900 

0 

1400 

0 

2700 

0 

2000 

22 

0 

1400 

0 

1200 

0 

6350 

0 

3200 

0 

1400 

0 

2000 

0 

2000 

23 

0 

1400 

0 

2500 

0 

6650 

0 

2900 

0 

1400 

0 

2000 

0. 

2000 

24 

0 

1400 

0 

4100 

0 

7300 

0 

2900 

0 

1400 

0 

2000 

0 

2000 

25 

0 

1400 

0 

4500 

0 

8800 

0 

2900 

0 

1400 

0 

1700 

0 

2500 

26 

0 

1400 

0 

7500 

1 

0500 

0 

3200 

0 

1400 

0 

1400 

0 

2000 

27 

0 

1400 

0 

6500 

1 

1400 

0 

3200 

0 

1400 

0 

1400 

0. 

2000 

28 

0 

1400 

0 

5400 

1 

1600 

0 

3200 

0 

1400 

0 

1400 

0. 

1400 

29 

0 

1400 

0 

5700 

1 

1800 

0 

2900 

0 

1400 

0 

1400 

0. 

1200 

30 

0 

1400 

0 

7300 

1 

1800 

0 

2500 

0 

1400 

0 

1400 

0. 

1000 

31 

0 

1400 

1 

1800 

0 

1400 

0 

1400 

Average  rate,  cfs 

0. 

1510 

0 

9010 

0 

6550 

0 

1670 

0 

1670 

0. 

1750 

Total  yield,  inches 

0 

806 

4 

820 

3 

393 

0 

892 

0 

8920 

0. 

908 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 
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RICE  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  I959-SEPTEMBER  1960. 


DAy 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

0 

1000  0.1200 

0 

4000 

1 

3700 

0 

2000 

0 

2500 

0 . 2000 

2 

0 

1000  0.1200 

0 

4700 

1 

2500 

0 

2000 

0 

2500 

0 . 2000 

3 

0 

1000 

0 

7500 

1 

1800 

0 

2000 

0 

2250 

0. 2500 

4 

0 

1000 

0 

9600 

1 

0000 

0 

2000 

0 

2000 

0.2500 

5 

0 

1000 

1 

0500 

0 

8800 

0 

2000 

0 

2000 

0.2000 

6 

0 

1000 

1 

1400 

0 

7500 

0 

2000 

0 

2000 

0. 2000 

7 

0 

1200 

1 

3200 

0 

6500 

0 

2000 

0 

2000 

0. 2000 

8 

0 

1200 

1 

6700 

0 

6000 

0 

2000 

0 

2000 

0. 2000 

9 

0 

1200 

1 

9300 

0 

5700 

0 

2000 

0 

2000 

0.2000 

10 

0 

1200 

2 

0900 

0 

5200 

0 

2000 

0 

2000 

0.2000 

11 

0 

1200 

2 

2600 

0 

4800 

0 

1700 

0 

2000 

0. 2000 

12 

0 

1200 

2 

4300 

0 

4600 

0 

1700 

0 

2000 

0. 2000 

13 

0 

1200 

2 

5500 

0 

4350 

0 

1400 

0 

1700 

0. 2000 

14 

0 

1200 

2 

1500 

0 

4100 

0 

1400 

0 

1700 

0.2000 

15 

0 

1200 

0.4350 

1 

8300 

0 

4000 

0 

1400 

0 

1400 

0.2000 

16 

0 

1200 

0.4200 

1 

7200 

0 

3900 

0 

1400 

0 

1460 

0. 2000 

17 

0 

1200 

0.4000 

1 

8300 

0 

3400 

0 

1400 

0 

1580 

0. 2000 

18 

0 

1200 

0. 3900 

1 

7200 

0 

3200 

0 

1400 

0 

1640 

0. 2000 

19 

0 

1200 

0.3750 

1 

5000 

0 

3050 

0 

1460 

0 

1760 

0.2000 

20 

0 

1200 

0.4100 

1 

2300 

0 

2900 

0 

1520 

0 

1820 

0.2000 

21 

0 

1200 

0. 5000 

1 

0900 

0 

2900 

0 

1640 

0 

1940 

0. 2000 

22 

0 

1200 

0.8500 

0 

9800 

0 

2500 

0 

1700 

0 

2000 

0 . 2000 

23 

0 

1200 

0. 9400 

1 

0000 

0 

2000 

0 

1760 

0 

2000 

0. 1700 

24 

0 

1200 

0. 6800 

1 

0900 

0 

2000 

0 

1880 

0 

2000 

0. 1700 

25 

0 

1200 

0.5000 

1 

1800 

0 

2000 

0 

1940 

0 

2000 

0.1400 

26 

0 

1200 

0.4450 

1 

1800 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

0.1400 

27 

0 

1200 

0.4100 

1 

2500 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

0.2000 

28 

0 

1200 

0.3600 

1 

3200 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

0.2000 

29 

0 

1200 

0.3200 

1 

3200 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

0.2000 

30 

0 

1200 

0.3200 

1 

3700 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

0.2000 

31 

0 

1200 

1 

4200 

0 

2000 

0 

2000 

"ate,  cfs 

0 

1160 

1 

4260 

0 

4910 

0 

1800 

0 

1940 

0.1970 

Id,  inches 

0 

621 

7 

629 

2 

544 

0 

961 

1 

040 

1.022 

Average  annual  rate : 
Total  annual  yield: 
Peak,  flow: 


RICE  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1960-SEPTEMBER  1961. 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1  0.2000 

2  0.2000 

3  0.2000 

4  0.2000 

5  0.2000 

6  0.2000 

7  0.2000 

8  0.2000 

9  0.2000 

10  0.2000 

11  0.2000 

12  0.2000 

13  0.2000 

14  0.2000 

15  0.2000 

16  0.2000 

17  0.2000 
18 

19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0 

2000 

0 

1400 

0 

2000 

0 

2000 

0 

1400 

0 

2000 

0 

2000 

0 

1400 

0 

2000 

0 

2000 

0 

1400 

0 

2000 

0 

2000 

0 

1400 

0 

2000 

0 

1880 

0 

1700 

0 

2000 

0 

1820 

0 

1700 

0 

2000 

0 

1700 

0 

1400 

0 

2000 

0 

1580 

0 

1400 

0 

2000 

0 

1520 

0 

1400 

0 

2000 

0 

1400 

0 

1400 

0 

2000 

0 

1400 

0 

1400 

0 

2000 

0 

1400 

0 

1400 

0 

2000 

0 

1400 

0 

1400 

0 

2000 

0 

1400 

0 

1400 

0 

2000 

0 

1400 

0 

1400 

0 

2000 

0 

1400 

0 

1400 

0 

2000 

0 

1400 

0 

1400 

0 

2000 

0 

1400 

0 

1400 

0 

2000 

0 

1400 

0 

1400 

0 

2000 

0 

2000 

0 

1400 

0 

1400 

0 

2000 

0 

2000 

0 

1400 

0 

1400 

0 

2000 

0 

2000 

0 

1400 

0 

1400 

0 

2000 

0 

2000 

0 

1400 

0 

1700 

0 

2000 

0 

2000 

0 

1400 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

0 

1400 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

0 

1400 

0 

2000 

0 

2000 

0 

2000 

0 

1400 

0 

2000 

0 

2000 

0 

1400 

0 

2000 

0 

2000 

0 

1400 

0 

2000 

0 

1400 

0 

2000 

0 

1540 

0 

1560 

0 

827 

0 

837 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 
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Van  Fleet 


Van  Fleet  watershed  is  the  smallest  (50  acres)  of  any 
gaged  catchment  on  the  DCEW.  It  is  a  subdrainage 
wedged  between  Rice  and  Mud  Creeks,  and  as  a  result, 
does  not  extend  to  the  ridgetop  and  has  a  diamond 
shape  (fig.  12).  It  was  gaged  with  a  6-inch  flume  at  the 
7,120-foot  elevation  and  streamflow  records  were  obtain- 
ed for  16  years  from  1937  through  1959. 

Aspen  and  conifer  forests  cover  the  majority  of  this 
catchment,  with  brushland  and  open  slopes  evident  on 
the  upper,  east-facing  portion. 


VAN  FLEET  CREEK 

Figure  12.— Topographic  map  of  Van  Fleet 
Creek  watershed. 
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VAN  FLEET  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1936 


-  SEPTEMBER  1937 


DAY  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 


VAN  FLEET  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

1 

0 

0058 

0.0043 

0 

0023 

0 

0003 

0 

0003 

2 

0 

0077 

0.0023 

0 

0018 

0 

0003 

0 

0006 

3 

0 

0085 

0.0023 

0 

0012 

0 

0003 

b 

0008 

4 

0 

0072 

0.0023 

0 

0008 

0 

0003 

0 

0012 

5 

0 

0056 

0.0020 

0 

0008 

0 

0003 

0 

0020 

6 

0 

0058 

0.0027 

0 

0008 

0 

0003 

0 

0029 

7 

0 

0051 

0.0035 

0 

0012 

0 

0003 

0 

0042 

8 

0 

0051 

0.0035 

0 

0017 

0 

0003 

0 

0059 

9 

0 

0063 

0.0035 

0 

0012 

0 

0003 

0 

0063 

10 

0 

0061 

0.0035 

0 

0012 

0 

0003 

0 

0063 

11 

0 

0060 

0.0035 

0 

0017 

0 

0003 

0 

0063 

12 

0 

0065 

0.0035 

0 

0012 

0 

0003 

0 

0063 

13 

0 

0085 

0.0035 

0 

0006 

0 

0003 

0 

0063 

14 

0 

0193 

0.0035 

0 

0013 

0 

0003 

0 

0063 

15 

0 

0812 

0.0035 

0 

0010 

0 

0003 

0 

0063 

16 

0 

0433 

0.0035 

0 

0006 

0 

0003 

0 

0063 

17 

0 

0346 

0.0035 

0 

0008 

0 

0003 

0 

0063 

18 

0 

0388 

0.0035 

0 

0008 

0 

0003 

0 

0063 

19 

0 

0338 

0.0031 

0 

0006 

0 

0003 

0 

006 

20 

0 

0253 

0.0248 

0 

0003 

0 

0003 

0 

0063 

21 

0 

0216 

0.0419 

0 

0003 

0 

0003 

0.0063 

22 

0 

0190 

0.0198 

0 

0003 

0 

0003 

0 

0063 

23 

0 

0163 

0.0096 

0 

0003 

0 

0003 

0 

0063 

24 

0 

0163 

0.0104 

0 

0003 

0 

0003 

0 

0063 

25 

0 

0163 

0.0105 

0 

0003 

0 

0003 

0 

0063 

26 

0 

0163 

0,0085 

0 

0003 

0 

0003 

0 

0063 

27 

0 

0163 

0.0040 

0 

0003 

0 

0003 

0 

0063 

28 

0 

0163 

0.0006 

0 

0003 

0 

0003 

0 

0063 

29 

0 

0163 

0.0028 

0 

0003 

0 

0003 

30 

0 

0163 

0.0023 

0 

0003 

0 

0003 

31 

0 

0125 

0 

0003 

0 

0003 

Average  rate 

cfs 

0 

0175 

0.0065 

0 

0008 

0 

0003 

0,0051 

Total  yield. 

inches 

0 

261 

0.940 

0 

012 

0 

004 

0,068 

Average  annual  rate:     0.0836  cfs 
Total  annual  yield:     15.545  inches 


APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0 

1399 

0 

8379 

0 

0092 

u 

m  fin 

0 

0009 

0 

1498 

0 

7534 

0. 

0075 

Q 

0 

0022 

0 

1698 

0. 

7193 

0 

0000 

n 
u 

0 

0033 

0 

2048 

Q 

uuuu 

n 
u 

m  nn 

V 

uuzy 

0 

2398 

0. 

5994 

0 

0462 

0 

0100 

0 

0036 

0 

2897 

0. 

5395 

0. 

0500 

nnA7 

0 

0017 

0 

3397 

0. 

5453 

0 

0599 

Q 

0 

0241 

0 

3996 

0. 

5128 

0. 

0516 

n 
u . 

nm  ft 

0 

0596 

0 

4795 

0 

A 

u . 

nm  fi 

0 

0873 

0 

5776 

0 

4396 

0 

0599 

0. 

0019 

0 

0711 

Q 

4945 

0 

3825 

0. 

0599 

U 

nnno 

0 

0599 

0 

5611 

0. 

3596 

0 

0599 

u 

nnno 

0 

0609 

0 

6585 

0 

3596 

0 

0500 

r\ 
yj 

nm  A 

UU  ID 

0 

0013 

0 

8781 

Q 

J  J  "  / 

u 

u 

nm  Q 

•J\J  Ly 

0.0008 

0 

9559 

0 

3397 

0 

0500 

0 

0035 

0 

0011 

I 

0410 

0 

3197 

0 

0300 

Q 

0021 

0 

0020 

I 

3154 

0 

2997 

0 

0108 

Q 

nn?n 

0 

0004 

l 

5289 

0 

2643 

0 

0254 

Q 

0 

0000 

I 

4671 

Q 

2198 

0 

Q 

nn'^ 

0 

0000 

0 

.0922 

I 

3626 

0 

1784 

0 

0300 

0 

0021 

0.0020 

0 

.1160 

I 

2571 

0 

1459 

0 

0300 

Q 

0031 

0 

0029 

0 

1149 

I 

2213 

0 

0962 

0 

0300 

0 

0047 

0 

0103 

0 

.0676 

1 

.  2929 

0 

0974 

0 

0300 

0 

0002 

0 

0273 

0 

.  0662 

]^ 

3008 

0 

0737 

0 

0200 

n 
u 

nnnn 

0 

0066 

0 

.0962 

]^ 

1742 

Q 

0441 

0 

1000 

n 

KJ 

nnnn 

UUUv 

0 

0034 

0 

,1532 

1 

0442 

0 

0395 

0 

.0100 

0 

0007 

0 

0030 

Q 

.  1548 

]_ 

0865 

0 

0491 

0 

0100 

n 
u 

nm  7 

0 

0055 

0 

.  1544 

Q 

9990 

0 

0533 

0 

.0100 

V 

nm  p 

0 

.0059 

0 

.1582 

0 

9923 

0 

0162 

0 

0100 

0 

0021 

0 

0074 

0 

.1407 

1 

0677 

0 

0054 

0,1000 

0 

.0016 

0 

0047 

0 

9012 

0 

.1000 

0 

0006 

0 

.8229 

0 

3257 

0 

.0297 

0 

.0033 

0 

0154 

12 

.217 

4 

679 

0 

.441 

0 

.049 

0 

221 

FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1937  -  SEPTE>fflER  1938 


MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0 

0063 

0.0063 

0 

.3292 

0 

.5494 

0.1537 

0 

.0043 

0 

.0038 

0 

0062 

0,0063 

0 

.2997 

0 

.5195 

0.1189 

0 

.0045 

0 

.0038 

0 

0320 

0.0063 

0 

.2897 

0 

.5095 

0.0938 

0 

.0045 

0.0038 

0 

0119 

0.0057 

0 

2450 

0 

.4995 

0.0787 

0 

.0044 

0.0038 

0 

0076 

0.0035 

0 

2368 

0 

4895 

0.0757 

0 

.0044 

0 

.0037 

0 

0068 

0.0035 

0 

2102 

0 

4895 

0.0637 

0 

.0044 

0 

.0037 

0 

0063 

0.0042 

0 

1998 

0 

4716 

0.0563 

0 

.0044 

0 

.0037 

0 

0063 

0.0042 

0 

2098 

0 

3929 

0.0444 

0 

.0044 

0 

.0037 

0 

0063 

0.0029 

0 

3068 

0 

3538 

0.0419 

0 

.0043 

0 

.0036 

0 

0063 

0.0029 

0 

3513 

0 

3051 

0.0417 

0 

.0043 

0 

.0036 

0 

0063 

0.0035 

0 

4416 

0 

2589 

0.0512 

0 

0043 

0 

.0036 

0 

0036 

0.0045 

0 

4916 

0 

2144 

0.0473 

0 

0043 

0.0036 

0 

0022 

0.0073 

0 

6379 

0 

1898 

0.0473 

0.0042 

0 

0036 

0 

0049 

0.0074 

0 

7159 

0 

1815 

0.0473 

0 

0042 

0 

0036 

0 

0063 

0.0084 

0 

8843 

0 

1561 

0.0473 

0 

0042 

0 

0035 

0 

0070 

0.0199 

0. 

8414 

0 

1465 

0.0503 

0 

0042 

0 

0035 

0 

0085 

0.0374 

0 

8866 

0 

0999 

0.0534 

0 

0042 

0 

0035 

0 

0085 

0.1723 

0 

8138 

0 

0799 

0.0565 

0 

0041 

0 

0035 

0 

0085 

0.3274 

0 

6941 

0. 

0799 

0.0401 

0 

0041 

0 

0035 

0 

0074 

0.2951 

0 

6027 

0. 

0799 

0.0273 

0 

0041 

0 

0035 

0 

0063 

0.3326 

0. 

5894 

0.0599 

0.0287 

0. 

0041 

0 

0035 

0 

0063 

0.5817 

0. 

6081 

0. 

0599 

0.0295 

0. 

0040 

0. 

0025 

0 

0063 

0.5089 

0. 

5919 

0. 

0400 

0.0254 

0. 

0040 

0. 

0023 

0 

0063 

0.4716 

0. 

5894 

0. 

0352 

0.0191 

0. 

0040 

0. 

0023 

0 

0063 

0.4224 

0. 

5894 

0. 

0354 

0.0193 

0. 

0040 

0. 

0023 

0 

0063 

0.3609 

0. 

5894 

0,0200 

0.0182 

0. 

0040 

0. 

0023 

0 

0063 

0.3517 

0. 

5894 

0. 

0200 

0.0146 

0. 

0039 

0. 

0023 

0 

0063 

0.3896 

0. 

5894 

0. 

0375 

0.0125 

0. 

0039 

0. 

0023 

0 

0063 

0.3986 

0. 

5894 

0. 

0655 

0.0073 

0. 

0039 

0. 

0018 

0 

0063 

0.3879 

0. 

5894 

0. 

1401 

0,0037 

0. 

0039 

0. 

0017 

0. 

0063 

0, 

5794 

0.0045 

0. 

0038 

0 

0074 

0.1712 

0. 

5220 

0. 

2194 

0.0458 

0. 

0042 

0,0032 

0. 

110 

2.460 

7. 

750 

3. 

152 

0.680 

0. 

062 

0,046 
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VAN  FLEET  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1938-SEPTEMBER  1939. 


DAY 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 


OCT 

0.0017 
0.0017 
0.0017 
0.0017 
0.0005 

0.0003 
0.0003 
0.0006 
0.0012 
0.0017 

0.0017 
0.0031 
0.0035 
0.0035 
0.0035 

0.0035 
0.0035 
0.0035 
0.0021 
0.0017 

0.0017 
0.0017 
0.0017 
0.0017 
0.0017 


NOV 

0.0023 
0.0023 
0.0023 
0.0023 
0.0023 

0.0023 
0.0023 
0.0023 
0.0023 
0.0023 

0.0023 
0.0023 
0.0023 
0.0023 
0.0023 

0.0023 
0.0023 
0.0023 
0.0023 
0.0023 

0.0023 
0.0023 
0.0023 
0.0023 
0.0023 


DEC 

0.0023 
0.0023 
0.0023 
0.0023 
0.0023 

0.0023 
0.0023 
0.0023 
0.0023 
0.0023 

0.0023 
0.0023 
0.0023 
0.0023 

0.  0025 

0.0023 
0.002S 
0.0023 
0.0023 
0.0023 

0.  0023 
0.0023 
0.  0023 
0.0023 
0.0023 


JAN 

0.0530 
0.0530 
0.0530 
0.0530 
0.0530 

0.0530 
0.0530 
0.0530 
0.0530 
0.0530 

0.0530 
0.0530 
0.0530 
0.0530 
0.0530 

0.0530 
0.0530 
0.0530 
0.0530 
0.0530 

0.0530 
0.0530 
0.0530 
0.0530 
0.0530 


26 

0 

0017 

0 

0023 

0 

0023 

0 

0530 

27 

0 

0022 

0 

0023 

0 

0023 

0 

0530 

28 

0 

0023 

0 

0023 

0 

0023 

0 

0530 

29 

0 

0023 

0 

0023 

0 

0023 

0 

0530 

30 

0 

0023 

0 

0023 

0. 

0023 

0 

0530 

31 

0 

0023 

0 

0023 

0 

0530 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0.0020 
0.030 


0.0023 
0.033 


0.0023 
0.034 


0.0530 
0.  787 


FEB 

0.0530 
0.0530 
0.0530 
0.0530 
0.0530 

0.0530 
0.0530 
0.0530 
0.0530 
0.0530 

0.0530 
0.0530 
0.0530 
0.0530 
0.0530 

0.0530 
0.0530 
0.0530 
0.0530 
0.0530 

0.0530 
0.0530 
0.0530 
0.0530 
0.0530 


0.0530 
0.0530 


0.0530 
0.711 


MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0 

0570 

0 

0699 

0. 

5356 

0 

2010 

0 

0100 

0 

0200 

0 

0000 

0 

0590 

0 

0758 

0. 

5646 

0 

1580 

0 

0100 

0 

0162 

0 

0000 

0 

0610 

0 

0224 

0. 

5935 

0 

1498 

0 

0108 

0 

0152 

0 

0000 

0 

0630 

0 

0878 

0. 

6225 

0 

1498 

0 

0100 

0 

0200 

0 

0000 

0 

0650 

0 

0899 

0 

6514 

0 

1498 

0 

0100 

0 

0200 

0 

0000 

0 

0670 

0 

0953 

0 

6394 

0 

1299 

0 

0100 

0 

0200 

0 

0000 

0 

0690 

0 

1028 

0 

5927 

0 

1199 

0 

0100 

0 

0200 

0 

0117 

0 

0710 

0 

2158 

0 

5619 

0 

1199 

0 

0100 

0 

0200 

0 

0105 

0 

0730 

0 

2448 

0 

5195 

0 

1116 

0 

0100 

0 

0200 

0 

0100 

0 

0750 

0 

2071 

0 

4895 

0 

0982 

0 

0100 

0 

0200 

0 

0100 

0 

0770 

0 

1998 

0 

5224 

0 

0953 

0 

0100 

0 

0200 

0 

0142 

0 

0790 

0 

2131 

0 

4995 

0 

0899 

0 

0100 

0 

0135 

0 

0200 

0 

0810 

0. 

2319 

0 

4699 

0 

0878 

0 

0100 

0 

0100 

0 

0171 

0 

0830 

0. 

2507 

0 

4483 

0 

0824> 

0 

0100 

0 

0100 

0 

0100 

0 

0850 

0 

2695 

0 

4466 

0 

0799 

0 

0100 

0 

0100 

0 

0100 

0 

0870 

0 

2882 

0 

4046 

0 

0699 

0 

0100 

0 

0100 

0 

0100 

0 

0890 

0 

3070 

0 

3896 

0 

0758 

0 

0100 

0 

0100 

0 

0200 

0 

0910 

0 

3258 

0 

3732 

0 

0799 

0 

0100 

0 

0100 

0 

0150 

0 

0930 

0 

3446 

0 

3625 

0 

0799 

0 

0083 

0 

0000 

0 

0100 

0 

0950 

0 

3634 

0 

3397 

0 

0799 

0 

0000 

0 

0000 

0 

0100 

0 

0970 

0 

3821 

0 

3091 

0 

0799 

0 

0000 

0 

0000 

0 

0100 

0 

0980 

0 

4167 

0 

2997 

0 

0762 

0 

0000 

0 

0000 

0 

0100 

0 

0990 

0 

4779 

0 

2997 

0 

0699 

0 

0000 

0 

0000 

0 

0100 

0 

0940 

0 

4833 

0 

2997 

0 

0599 

0 

0000 

0 

0000 

0 

0117 

0 

0890 

0 

4100 

0 

2647 

0 

0450 

0 

0000 

0 

0000 

0 

0200 

0 

0840 

0 

3909 

0 

2398 

0 

0400 

0 

0000 

0 

0000 

0 

0179 

0 

0800 

0 

4198 

0 

2231 

0 

0400 

0 

0000 

0 

0000 

0 

0000 

0 

0750 

0 

4488 

0 

2098 

0 

0258 

0 

0200 

0 

0000 

0 

0150 

0 

0700 

0. 

4777 

0 

2223 

0 

0200 

0 

0300 

0 

0000 

0 

0100 

0 

0650 

0 

5067 

0 

1840 

0 

0100 

0 

0200 

0 

0000 

0 

0000 

0 

0600 

0 

1963 

0 

0200 

0 

0000 

0 

0784 

0 

2826 

0 

3495 

0 

0892 

0 

0090 

0 

0092 

0 

0010 

1 

164 

4 

064 

5 

193 

1 

282 

0 

133 

0 

137 

0 

140 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.0776  cfs 
12.997  area  inches 


VAN  FLEET  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1939-SEPTEMBER  1940. 


DAir 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAif 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0 

0083 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0370 

0 

2590 

0 

0830 

0 

0270 

0 

Olio 

0 

0110 

2 

0 

0304 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0420 

0 

3310 

0 

0680 

0 

0210 

0 

Olio 

0 

0110 

3 

0 

0200 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0460 

0 

4300 

0 

0600 

0 

0210 

0 

0110 

0 

Olio 

4 

0 

0200 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0390 

0 

4  300 

0 

0760 

0 

0210 

0 

0110 

0 

0110 

5 

0 

0200 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0460 

0 

4500 

0 

1470 

0 

0210 

0 

0110 

0 

0110 

6 

0 

0200 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0640 

0 

4500 

0 

1060 

0 

0210 

0 

0110 

0 

0110 

7 

0 

0200 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0680 

0 

4500 

0 

0760 

0 

0210 

0 

0110 

0 

0110 

8 

0 

0200 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0680 

0 

4500 

0 

0680 

0 

0210 

0 

0110 

0 

0110 

9 

0 

0200 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0680 

0 

4500 

0 

0600 

0 

0210 

0 

0110 

0 

0110 

10 

0 

0200 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0760 

0 

4500 

0 

0570 

0 

0210 

0 

0110 

0 

Olio 

11 

0 

0200 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0830 

0 

4710 

0 

0460 

0 

0210 

0 

0110 

0 

0110 

12 

0 

0100 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

1060 

0 

4920 

0 

0460 

0 

0210 

0 

0110 

0 

0110 

13 

0 

0100 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

1470 

0 

5140 

0 

0390 

0 

0110 

0 

0110 

0 

0210 

14 

0 

0257 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

1620 

0 

5140 

0 

0390 

0 

0110 

0 

0110 

0 

0210 

15 

0 

0300 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

1930 

0 

5140 

0 

0390 

0 

0110 

0 

0110 

0 

0210 

16 

0 

0300 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

1930 

0 

5030 

0 

0390 

0 

0110 

0 

0110 

0 

0210 

17 

0 

0300 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

2420 

0 

4920 

0 

0390 

0 

0110 

0 

0110 

0 

0040 

18 

0 

0300 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

2770 

0 

4600 

0 

0390 

0 

0110 

0 

0110 

0 

0040 

19 

0 

0300 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

3500 

0 

4300 

0 

0390 

0 

0110 

0 

Olio 

0 

0040 

20 

0 

0300 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

4300 

0 

3700 

0 

0390 

0 

0110 

0 

Olio 

0 

0040 

21 

0 

0300 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

3890 

0 

3310 

0 

0390 

0 

0110 

0 

Olio 

0 

0040 

22 

0 

0300 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

3600 

0 

2940 

0 

0390 

0 

0110 

0 

0110 

0 

0040 

23 

0 

0300 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

3310 

0 

2770 

0 

0390 

0 

0110 

0 

0110 

0 

0040 

24 

0.0300 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

3890 

0 

2250 

0 

0300 

0 

0110 

0 

0110 

0 

0040 

25 

0 

0300 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

4300 

0 

2090 

0 

0270 

0 

Olio 

0 

0110 

0 

0210 

26 

0 

0300 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

4090 

0 

1850 

0 

0210 

0 

0110 

0 

Olio 

0 

0110 

27 

0 

0300 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

3310 

0 

1620 

0 

0210 

0 

Olio 

0 

Olio 

0 

0110 

28 

0 

0300 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

2940 

0 

1470 

0 

0210 

0 

Olio 

0 

0110 

0 

0110 

29 

0 

0300 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

2590 

0 

1330 

0 

0210 

0 

0110 

0 

0110 

0 

0110 

30 

0 

0300 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

2090 

0 

1190 

0 

0210 

0 

0110 

0 

0110 

0 

0150 

31 

0 

0300 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

1060 

0 

0110 

0 

0110 

Average  rate,  cfs 

0 

0250 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0330 

0 

2050 

0 

3580 

0 

0500 

0 

0150 

0 

0110 

0 

0110 

Total  yield,  inches 

0 

371 

0 

474 

0 

490 

0 

490 

0 

458 

0 

490 

2 

940 

5 

315 

0 

711 

0 

224 

0 

163 

0 

157 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.0700  cfs 
12.283  area  inches 
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VAN  FLEET  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  19 AO-SEPTEMBER  1941. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG 

^ 

u 

A 
U 

09  AO 
UZDU 

A 
U 

0  9  so 
UZJU 

A 
U 

O  9  SO 
UZOU 

A 

u 

O  "J  Q  A 
U  joU 

U 

A  T  /,  A 

U  j4u 

0 

0490 

0 

3890 

0 

2590 

0 

0830 

0 

0270 

o 

£. 

A 

u 

uzxu 

A 
U 

O  9  AO 
UZOU 

A 
U 

O  9  SO 
UZ  jU 

A 

u 

A  9  Q  A 

UZoU 

A 

u 

A  1  Q  A 
U  JOU 

0 

0340 

0 

0490 

0 

4500 

0 

2170 

0 

0830 

0 

0270 

•a 
J 

U 

UZXU 

A 
U 

09  AO 
UZDU 

A 
U 

09  SO 
UZJU 

U 

09  HO 
UZC5U 

A 
U 

O  IQO 
U  JOU 

A 

u 

A  0  "7  A 

Uz  /U 

0 

0490 

0 

4300 

0 

1700 

0 

0760 

0 

0220 

/, 

U 

n9i  n 

UZXU 

A 
U 

O  9  AO 
UZDU 

A 
U 

09  SO 
UZ  jU 

A 

U 

09  BO 
UZoU 

A 
U 

O  "3  ft  A 
U  JOU 

A 
U 

0270 

0 

0490 

0 

4  300 

0 

1400 

0 

0680 

0 

0220 

5 

0 

02A0 

0 

0250 

0 

0250 

0 

0280 

0 

0290 

0 

0270 

0 

0460 

0 

4500 

0 

1330 

0 

0600 

0 

0220 

£ 
O 

n 
u 

u 

0250 

A 
U 

09  so 
UZJU 

A 
U 

0  9  HO 
UZOU 

A 
U 

0  9  QO 

uzyu 

A 
U 

O  9  7  A 
Uz  / U 

0 

0360 

0 

4  500 

0 

1060 

0 

0460 

0 

0220 

7 

n 

09  AO 

n 
u 

09  so 

UZ  JU 

u 

09  so 
UZJU 

A 
U 

09H0 
UZOU 

A 
U 

0  9  QO 

uzy  u 

A 
U 

09  70 
UZ  /  U 

u 

0330 

G 

5140 

0 

1540 

0 

0420 

0 

0220 

o 
o 

u 

n 
u 

09^0 

U  Z  _JU 

A 
U 

09  SO 
UZJU 

A 
U 

09H0 
UZOU 

A 
U 

0  9  QO 
UZ  7U 

A 
U 

O  9  70 
UZ  /  U 

u 

0330 

0 

6730 

0 

1470 

0 

0420 

0 

0220 

Q 

n 
u 

0240 

Q 

0250 

O 

u 

09  so 
UZJU 

Q 

0280 

A 
U 

09  QO 
UZ  7 U 

A 
U 

0  9  QO 

u  z  yu 

A 

u 

U  J  JU 

U 

0 

1260 

0 

0390 

0 

0220 

10 

0 

0240 

0 

0250 

0 

0250 

0 

0280 

0 

0290 

0 

0290 

0 

0330 

0 

8190 

0 

1260 

0 

0390 

0 

0220 

n 

0240 

u 

09  so 
U  Z  JU 

A 
U 

09  so 
UZJU 

A 
U 

09H0 
UZOU 

A 
U 

09  QO 
U  Z  7  U 

A 
U 

0  9QO 

uzyu 

A 

U 

A  T  "3  A 
U  J  JU 

A 
U 

O/.  QA 

y4ou 

0 

1260 

0 

0360 

0 

0220 

n 

u 

0240 

A 
U 

09  so 
UZ  J  u 

A 
U 

09  so 
UZJU 

A 
U 

09H0 
U  ^  OU 

A 
U 

0  9Q0 
U  Z  7U 

A 
U 

0  9  QO 
UZ  7U 

A 

u 

A  "3  ft  A 
U  JOU 

1 
1 

1  OOA 

1  jyu 

0 

1230 

0 

0360 

0 

0330 

X  J 

n 
u 

A 
U 

09  so 

A 
U 

09  so 
UZJU 

A 
U 

UZOU 

A 
U 

09  QO 
UZ  7 U 

A 
U 

09Q0 
UZ^U 

A 
U 

O  9  OA 

u  jyu 

1 

1  0  /.  A 

ZZ4U 

0 

1190 

0 

0330 

0 

0340 

0240 

Q 

09  so 

UZ  JU 

A 
U 

0  'lOO 
U  JUU 

A 
U 

0270 

A 
U 

0  90 
U  JZU 

A 
U 

0  9  QO 

UZ  yu 

A 
U 

u  jyu 

1 
i 

9     9  A 

Z  J  zu 

0 

11 30 

0 

0300 

0 

0330 

15 

0 

0210 

0 

0250 

0 

0300 

0 

0210 

0 

0330 

0 

0290 

0 

0400 

1 

0780 

0 

1300 

0 

0300 

0 

0330 

xo 

n 
u 

n  9 1  n 

U  Z  ±  U 

A 
U 

0  9  SO 
U  Z  JU 

A 
U 

0  "^OO 
U  jUU 

A 
U 

09  1  0 
UZ  ±  u 

A 
U 

O  "^A  0 
U  JH  U 

A 
U 

09  QO 

UZ  vu 

A 
U 

OA  /.  O 

i 

O  SAO 
U  jDU 

0 

2170 

0 

0300 

0 

0330 

1  7 
X  / 

u 

091  0 

uz±  u 

A 
U 

09  SO 
U  Z  JU 

A 
U 

O  T oo 

U  jUU 

A 
U 

0  9  70 
UZ  /  U 

A 
U 

0  "^A  O 
U  jHU 

A 
U 

09  QO 
UZ  7U 

A 
U 

OA  A  O 
U4hU 

A 

u 

Q  7  SO 

y  /  ju 

0 

1800 

0 

0300 

0 

0330 

1  A 
XO 

n 
u 

091  0 
uz±  u 

0 

U 

09  so 
U  Z  JU 

A 
U 

0  700 
U  JUU 

A 
U 

0  '^0 
U  J  jU 

A 
U 

O'^A  0 
U  JH  U 

A 
U 

09  QO 
U Z  7U 

A 
U 

OA  A  0 
U'l  H  U 

A 
U 

ft  7  00 
0  /  UU 

0 

1770 

0 

0300 

A 

u 

A  T 1  n 

X7 

n 
u 

091  n 

UZX  V 

A 
U 

09  so 
UZ  J  u 

A 
U 

0  "^00 
U  JUU 

A 
U 

0  "K  "^0 
U  J  JU 

A 
U 

0  "^A  0 
U  JM^U 

A 
U 

0  9  QO 

U  z  vu 

A 

u 

0  /.  A  O 

A 
U 

S  SHO 
J  JOU 

u 

1    Q  n 
1  JoU 

u 

0300 

A 

u 

AHA 

20 

0 

0210 

0 

0250 

0 

0300 

0 

0330 

0 

0340 

0 

0290 

0 

0440 

0 

4710 

0 

1350 

0 

0300 

0 

0310 

u 

0  910 
UZIU 

A 
U 

O  9  SO 
Uz  jU 

A 
U 

A  0  Q  A 

uzoU 

A 

u 

A  1  "3  A 

U  J  jU 

A 
U 

A  1/.  O 
U  JH  U 

A 

A  T  7  A 
U  J  /U 

A 
U 

A  A  A  A 
U4DU 

A 
U 

/.  '3AA 
JUU 

0 

1300 

0 

0300 

A 

u 

0310 

zz 

U 

n  9  n 

n 
U 

A  9  A 

Uz  jU 

A 

A  T  Q  A 

UzoU 

A 

u 

A  1  1 A 

U  J  jU 

A 
U 

A  1  /.  A 
U  j4U 

A 
U 

A  T  7  A 
U  J  /U 

A 
U 

A  c:  T  A 

U  J  JU 

A 
U 

/.  1  QA 

0 

1190 

0 

0300 

0 

0310 

Z  J 

A 

U 

09  AO 
UZDU 

A 

u 

09  SO 
UZ  jU 

A 
U 

A9  Q  A 
UZoU 

A 

u 

O  T  A  A 

U  jUU 

A 
U 

O  T  A  O 

U  jDU 

A 
U 

A  1  7  A 
U  J  /  U 

A 

u 

07  AO 

U  /bU 

A 
U 

/.  /.  AA 
44UU 

0 

1060 

0 

0300 

A 

u 

A  Q 1  A 

0/. 
Ztj 

A 

U 

UZDU 

A 

u 

O  9  A 
UZjU 

A 

u 

A  0  Q  O 

UzoU 

A 
U 

O  9  QO 
UZoU 

A 

u 

O  7  AO 
U  JDU 

A 
U 

A  1 AA 

U  jUU 

A 
U 

AO  '3A 

uy  JU 

A 
U 

/.  TAA 
4  JUU 

0 

1060 

0 

0300 

A 

u 

A  T  1  A 
031U 

Z  J 

A 

u 

n  9  A  n 
UzdU 

A 
U 

O  9  SO 
UZ  jU 

A 

u 

A  0  Q  A 

UzoU 

A 

0  9  00 
UzoU 

A 

u 

A  1 A  A 

U  jdU 

A 
U 

A  "3  AA 

U  jUU 

A 
U 

1  /.  7A 
14  /U 

A 
U 

/.  9AA 

4  zUU 

A 

u 

1  AAA 

IUdU 

A 

u 

A  Q  AA 
U  jUU 

A 
U 

A  0 1  A 

26 

0 

0260 

0 

0250 

0 

0280 

0 

0280 

0 

0360 

0 

0370 

0 

1930 

0 

3990 

0 

1000 

0 

0330 

0 

0310 

97 
Z  / 

A 

u 

09  AO 
UZDU 

u 

09  SO 
UZ  jU 

A 
U 

09ft  O 
UZoU 

A 
U 

0  9H0 
UZOU 

A 
U 

O  AO 
U  jDU 

A 
U 

0  70 
U  J  /  U 

A 
U 

9  A  90 
Zh  ZU 

A 
U 

"^700 
J  /  UU 

A 

u 

OQ  TO 

uy  JU 

A 

u 

U  JDU 

A 
U 

0*^1  0 
U  JXU 

28 

0 

0260 

0 

0250 

0 

0280 

0 

0280 

0 

0360 

0 

0390 

0 

2770 

0 

3500 

0 

0860 

0 

0270 

0 

.0310 

29 

0 

0260 

0 

0250 

0 

0280 

0 

0280 



0 

0390 

0 

3310 

0 

3400 

0 

0860 

0 

0270 

0 

0310 

30 

0 

0260 

0 

0250 

0 

0280 

0 

0300 

0 

0420 

0 

3310 

0 

3210 

0 

0860 

0 

0270 

0 

0310 

31 

0 

0260 

0 

0280 

0 

0370 

0 

0460 

0 

3020 

0 

0270 

0 

0310 

Average  rate ,   cf s 

0 

0230 

0 

0250 

0 

0270 

0 

0290 

0 

0330 

0 

0320 

0 

0870 

0 

6180 

0 

1320 

0 

0390 

0 

0290 

Total  yield,  inches 

0 

347 

0 

361 

0 

404 

0 

426 

0 

445 

0 

474 

1 

249 

9 

167 

1 

900 

0 

584 

0 

.426 

Average  annual  rate: 

0 

0920 

cfs 

SEPT 

0.0310 
0.0300 
0.0270 
0.0270 
0.0270 

0.0290 
0.0290 
0.0290 
0.0290 
0.0290 

0.0290 
0.0290 
0.0290 
0.0270 
0.0270 

0.0240 
0.0240 
0.0290 
0.0290 
0.0290 

0.0290 
0.0290 
0.0290 
0.0260 
0.0260 

0.0260 
0.0260 
0.0260 
0.0250 
0.0250 


0.0280 
0.398 


Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


16.722  area  inches 


VAN  FLEET  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  194 1-SEPTEMBER  1942. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JUIY 

AUG 

SEPT 

1 

0 

0250 

0 

0330 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

1470 

0 

.8310 

0 

.1060 

0 

.0300 

0.0240 

2 

0.0270 

0 

0330 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

1260 

0 

.9220 

0 

.0390 

0 

.0300 

0.0240 

3 

0 

0270 

0 

0330 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0330 

0 

1060 

1 

.0420 

0 

.0830 

0 

0300 

0.0230 

4 

0 

0270 

0 

0330 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0600 

0 

1060 

1 

.1390 

0 

0760 

0 

.0300 

0.0230 

5 

0 

0270 

0 

0330 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0820 

0 

1130 

1 

.0930 

0 

.0680 

0 

0250 

0.0230 

6 

0 

0280 

0 

0330 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0790 

0 

1190 

1 

.0700 

0 

.0530 

0 

0250 

0.0230 

7 

0 

0280 

0 

0330 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0760 

0 

1190 

1 

.0420 

0 

0460 

0 

0250 

0.0230 

8 

0 

0290 

0 

0330 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0720 

0 

1190 

1 

.0010 

0 

0460 

0 

0270 

0.0230 

9 

0 

0300 

0 

0330 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0760 

0 

2090 

0 

.8830 

0 

0410 

0 

0270 

0.0230 

10 

0 

0300 

0 

0310 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

1060 

0 

4500 

0 

7940 

0 

0420 

0 

0270 

0.0230 

11 

0 

0310 

0 

0310 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

1060 

0 

4400 

0 

6960 

0 

0460 

0 

0330 

0.0230 

12 

0 

0320 

0 

0310 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

1810 

0 

4300 

0 

6260 

0 

0440 

0 

0450 

0.0270 

13 

0 

0320 

0 

0300 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

2560 

0 

3750 

0 

5580 

0 

0440 

0 

0340 

0.0260 

14 

0 

0320 

0 

0290 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

3310 

0 

3500 

0 

4920 

0 

0420 

0 

0340 

0.0260 

15 

0 

0320 

0 

0280 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

4070 

0 

2770 

0 

4300 

0 

0360 

0 

0340 

0.0260 

16 

0 

0320 

0 

0270 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

4090 

0 

3400 

0 

3500 

0 

0360 

0 

0340 

0.0260 

17 

0 

0320 

0 

0230 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

4090 

0 

3030 

0 

3130 

0 

0360 

0 

0340 

0.0260 

18 

0 

0320 

0 

0210 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

3700 

0 

2940 

0 

2770 

0 

0360 

0. 

0340 

0.0260 

19 

0 

0320 

0 

0210 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

3220 

0. 

2940 

0 

2090 

0 

0360 

0. 

0310 

0.0260 

20 

0 

0320 

0 

0210 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

3130 

0. 

3700 

0 

1930 

0 

0360 

0. 

0310 

0.0260 

21 

0 

0320 

0 

0210 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

3500 

0 

5140 

0 

1770 

0 

0360 

0 

0310 

0 

0260 

22 

0 

0320 

0 

0210 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

4600 

0 

5690 

0 

1620 

0 

0360 

0 

0310 

0 

0260 

23 

0 

0320 

0 

0210 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

4710 

0 

9-50 

0 

1470 

0 

0350 

0 

0310 

0 

0260 

24 

0 

0320 

0 

0210 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

4600 

1 

4900 

0 

1470 

0 

0350 

0 

0310 

0 

0260 

25 

0 

0320 

0 

0210 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

0 

4090 

1 

6770 

0 

1450 

0 

0350 

0 

0260 

0 

0270 

26 

0 

0320 

0 

0210 

0 

0190 

0 

0190 

27 

0 

0330 

0 

0210 

0 

0190 

0 

0190 

28 

0 

0330 

0 

0210 

0 

0190 

0 

0190 

29 

0 

0330 

0 

0210 

0 

0190 

0 

0190 

30 

0 

0330 

0 

0190 

0 

0190 

0 

0190 

31 

0 

0330 

0 

0190 

0 

0190 

Average  rate,  cfs 

0 

0310 

0 

0270 

0 

0190 

0 

0190 

Total  yield,  inches 

0 

457 

0 

382 

0 

282 

0 

282 

Average  annual  rate: 

0 

1280 

cfs 

Total  annual  yield: 

22 

451  area 

inches 

0 

0190 

0 

0190 

0 

3400 

1 

6770 

0 

1470 

0 

0350 

0 

0260 

0.0270 

0 

0190 

0 

0190 

0 

2250 

1 

4290 

0 

1470 

0 

0350 

0 

0260 

0.0270 

0 

0190 

0 

0190 

0 

1770 

1 

1950 

0. 

1420 

0 

0350 

0 

0260 

0.0280 

0 

0190 

0 

1550 

1 

0010 

0 

1330 

0 

0350 

0 

0260 

0.0280 

0 

0190 

0 

1550 

0 

8960 

0 

1190 

0 

0350 

0 

0260 

0.0290 

0 

0190 

0 

8440 

0 

0350 

0 

0260 

0 

0190 

0 

0190 

0 

2310 

0 

5600 

0 

5140 

0 

0460 

0 

0300 

0.0250 

0 

255 

0 

282 

3 

318 

8 

311 

7. 

388 

0 

686 

0 

444 

0.364 

Peak  flow: 


107 


VAN  FLEET  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1942-SEPTEMBER  19A3. 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0 

0290 

0 

0280 

0 

0330 

0 

0360 

0 

0770 

0 

0360 

0 

0600 

0 

4500 

0.3500 

0.0500 

0 

0300 

0.0260 

2 

0 

0290 

0 

0280 

0 

0330 

0 

0380 

0 

0790 

0 

0330 

0 

0930 

0 

4500 

0. 3310 

0.0460 

0 

0300 

0.0260 

3 

0 

0290 

0 

0300 

0 

0330 

0 

0390 

0 

0830 

0 

0330 

0 

1120 

0 

4400 

0.2940 

0.0430 

0 

0300 

0.0260 

4 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0330 

0 

0400 

0 

0930 

0 

0330 

0 

1190 

0 

5140 

0.2770 

0.0430 

0 

0300 

0.0260 

5 

0 

0310 

0 

0290 

0 

0330 

0 

0420 

0 

0910 

0 

0330 

0 

1190 

0 

4920 

0.  3130 

0.0440 

0 

0300 

0.0260 

6 

0 

0310 

0 

0290 

0 

0350 

0 

0430 

0 

0880 

0 

0330 

0 

1330 

0 

5580 

0 

3130 

0 

0460 

0 

0300 

0 

0260 

7 

0 

0310 

0 

0290 

0 

0350 

0 

0440 

0 

0860 

0 

0330 

0 

1620 

0 

4710 

0 

2660 

0 

0460 

0 

0300 

0 

0230 

8 

0 

0310 

0 

0290 

0 

0350 

0 

0460 

0 

0840 

0 

0330 

0 

1620 

0 

4300 

0 

2590 

0 

0440 

0 

0300 

0 

0230 

9 

0 

0310 

0 

0290 

0 

0350 

0 

0470 

0 

0820 

0 

0330 

0 

1620 

0 

3700 

0 

2420 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0230 

10 

0 

0330 

0 

0290 

0 

0350 

0 

0480 

0 

0790 

0 

0330 

0 

1400 

0 

3130 

0 

2170 

0 

0390 

0 

0300 

0 

0230 

11 

0.0320 

0 

0290 

0 

0350 

0 

0500 

0 

0770 

0 

0330 

0 

1590 

0 

2680 

0 

2090 

0 

0390 

0 

0300 

0 

0230 

12 

0.0320 

0 

0290 

0 

0350 

0 

0510 

0 

0750 

0 

0330 

0 

1780 

0 

2420 

0 

1930 

0 

0390 

0 

0300 

0 

0230 

13 

0.0330 

0 

0260 

0 

0350 

0 

0520 

0 

0720 

0 

0330 

0 

1970 

0 

2250 

0 

2000 

0 

0390 

0 

0300 

0 

0230 

14 

0.0330 

0 

0260 

0 

0350 

0 

0530 

0 

0700 

0 

0330 

0 

2160 

0 

2090 

0 

2590 

0 

0460 

0 

0300 

0 

0230 

15 

0.0330 

0 

0300 

0 

0350 

0 

0550 

0 

0680 

0 

0330 

0 

2360 

0 

1930 

0 

2680 

0 

0460 

0 

0300 

0 

0230 

16 

0 

0330 

0 

0320 

0 

0350 

0 

0560 

0 

0650 

0 

0330 

0 

2550 

0 

1930 

0 

2250 

0 

0450 

0 

0300 

0 

0230 

17 

0 

0330 

0 

0320 

0 

0350 

0 

0580 

0 

0630 

0 

0340 

0 

2740 

0 

1850 

0 

1930 

0 

0440 

0 

0300 

0 

0230 

18 

0 

0330 

0 

0320 

0 

0350 

0 

0590 

0 

0610 

0 

0360 

0 

2930 

0 

1770 

0 

1620 

0 

0430 

0 

0300 

0 

0230 

19 

0 

0330 

0 

0320 

0 

0350 

0 

0600 

0 

0580 

0 

0370 

0 

3120 

0 

1620 

0 

1400 

0 

0420 

0 

0300 

0 

0230 

20 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0350 

0 

0620 

0 

0560 

0 

0380 

0 

3310 

0 

1470 

0 

1330 

0 

0410 

0 

0300 

0 

0200 

21 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0350 

0 

0630 

0 

0540 

0 

0390 

0 

4090 

0 

1470 

0 

1060 

0 

0400 

0 

0300 

0 

0200 

22 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0350 

0 

0640 

0 

0520 

0 

0400 

0 

4920 

0 

1470 

0 

1060 

0 

0390 

0 

0270 

0 

0200 

23 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0350 

0 

0660 

0 

0490 

0 

0420 

0 

5250 

0 

1470 

0 

0930 

0 

0370 

0 

0270 

0 

0200 

24 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0350 

0 

0670 

0 

0470 

0 

04  30 

0 

5360 

0 

1470 

0 

0830 

0 

0360 

0 

0260 

0 

0200 

25 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0350 

0 

0680 

0 

0450 

0 

0440 

0 

5030 

0 

1400 

0 

0800 

0 

0340 

0 

0260 

0 

0200 

26 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0350 

0 

0700 

0 

0420 

0 

0460 

0 

4  300 

0 

1400 

0 

0760 

0 

0330 

0 

0260 

0 

0200 

27 

0 

0330 

0 

0330 

0 

0350 

0 

0710 

0 

0400 

0 

0470 

0 

4300 

0 

1400 

0 

0680 

0 

0310 

0 

0260 

0 

0200 

28 

0 

0280 

0 

0330 

0 

0350 

0 

0720 

0 

0380 

0 

0480 

0 

3980 

0 

1400 

0 

0570 

0 

0300 

0 

0260 

0 

0200 

29 

0 

0280 

0 

0330 

0 

0350 

0 

0740 

0 

0490 

0 

3890 

0 

1400 

0 

0600 

0 

0300 

0 

0260 

0 

0210 

30 

0 

0280 

0 

0330 

0 

0350 

0 

0750 

0 

0500 

0 

4090 

0 

1470 

0 

0530 

0 

0300 

0 

0260 

0 

0240 

31 

0 

0280 

0 

0350 

0 

0760 

0 

0520 

0 

1770 

0 

0300 

0 

0260 

Averaj 

;e  rate,  cfs 

0 

0320 

0 

0310 

0 

0350 

0 

0560 

0 

0670 

0 

0380 

0 

2740 

0 

2610 

0 

1880 

0 

0400 

0 

0290 

0 

0230 

Total 

yield,  inches 

0 

467 

0 

441 

0 

515 

0 

836 

0 

898 

0 

563 

3 

943 

3 

880 

2 

694 

0 

591 

0 

427 

0 

326 

Average  annual  rate:     0.0890  cfs 

Total  annual  yield:     15.581  area  inches 

Peak  flow: 


VAN  FLEET  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1943-SEPTEMBER  1944. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

0.0260 

0 

3550 

0 

0490 

0 

0240 

0 

0260 

2 

0.0260 

0 

6660 

0 

0460 

0 

0250 

0 

0260 

3 

0.0260 

1 

0420 

0 

0430 

0 

0250 

0 

0260 

A 

0.0260 

1 

0280 

0 

0360 

0 

0260 

0 

0260 

5 

0.0260 

0 

8570 

0 

0330 

0 

0260 

0 

0260 

6 

0.0260 

0 

7200 

0 

0330 

0 

0260 

0 

0260 

7 

0.0260 

0 

6250 

0 

0330 

0 

0260 

0 

0260 

8 

0.0260 

0 

5460 

0 

0320 

0 

0260 

0 

0260 

9 

0.0260 

0 

4860 

0 

0320 

0 

0260 

0 

0260 

10 

0.0260 

0 

4200 

0 

0320 

0 

0250 

0 

0260 

11 

0.0320 

0 

3460 

0 

0320 

0 

0250 

0 

0260 

12 

0.0360 

0 

3120 

0 

0320 

0 

0240 

0 

0260 

13 

0.0310 

0 

2850 

0 

0310 

0 

0240 

0 

0260 

14 

0.0290 

0 

2260 

0 

0300 

0 

0230 

0 

0260 

15 

0.0290 

0 

1850 

0 

0300 

0 

0230 

0 

0260 

16 

0.0290 

0 

6720 

0 

1550 

0 

0300 

0 

0230 

0 

0260 

17 

0.0290 

0 

6600 

0 

1260 

0 

0290 

0 

0230 

0 

U250 

18 

0.0290 

0 

4980 

0 

1120 

0 

0270 

0 

0230 

0 

0240 

19 

0.0310 

0 

5570 

0 

1000 

0 

0270 

0 

0230 

0 

0240 

20 

0.0330 

0 

5180 

0 

0910 

0 

0270 

0 

0230 

0 

0230 

21 

0.0330 

0 

4860 

0 

0860 

0 

0270 

0 

0230 

0 

0230 

22 

0.0330 

0 

4640 

0 

0810 

0 

0270 

0 

0230 

0 

0230 

23 

0.0330 

0 

4540 

0 

0780 

0 

0270 

0 

0250 

0 

0230 

24 

0 

4390 

0 

0720 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0230 

25 

0 

4090 

0 

0660 

0 

0260 

0 

0300 

0 

0230 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0 

3790 

0 

0700 

0 

0260 

0 

0360 

0 

0230 

0 

3600 

0 

0840 

0 

0250 

0 

0380 

0 

0230 

0 

3400 

0 

0810 

0 

0240 

0 

0380 

0 

0230 

0 

3310 

0 

0640 

0 

0240 

0 

0320 

0 

0230 

0 

3400 

0 

0570 

0 

0240 

0 

0270 

0 

0230 

0 

3500 

0 

0230 

0 

0270 

0 

3140 

0 

0300 

0 

0260 

0 

0250 

4 

512 

0 

452 

0 

390 

0 

355 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


108 


VAN  FLEET  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1944-SEPTEMBER  1945. 


DAf 

OCT 

NOV 

DEC 

JAiN 

FEB 

MAR 

APR 

MAf 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0 

0230 

0 

0280 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

1500 

0 

4890 

0 

4090 

0 

0830 

0 

0270 

0 

0320 

2 

0 

0230 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

1620 

0 

5010 

0 

7310 

0 

0680 

0 

0260 

0 

0320 

3 

0 

0230 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

1730 

0 

5120 

0 

3890 

0 

0600 

0 

0300 

0 

0320 

4 

0 

0230 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

1840 

0 

5230 

0 

4300 

0 

0530 

0 

0330 

0 

0320 

5 

0 

02  30 

0 

0330 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

1960 

0 

5340 

0 

7200 

0 

0530 

0 

0300 

0 

0290 

6 

0 

0230 

0 

0390 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

2070 

0 

8190 

1 

1390 

0 

0530 

0 

0300 

0 

0290 

7 

0 

0230 

0 

0390 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

2180 

0 

8700 

1 

1670 

0 

0600 

0 

0330 

0 

0290 

8 

0 

0230 

0 

0330 

0 

0260 

0.0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

2290 

0 

8700 

0 

8190 

0 

0600 

0.0390 

0 

0290 

9 

0 

0230 

0 

0270 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

2410 

0 

8700 

0 

8190 

0 

0600 

0 

0450 

0 

0290 

10 

0 

0230 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

2520 

0 

8440 

0 

8190 

0 

0720 

0 

0450 

0 

0290 

11 

0 

0230 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

2630 

0 

8190 

0 

6850 

0 

0680 

0 

0460 

0 

0270 

12 

0 

0230 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

2750 

0 

8190 

0 

5800 

0 

0640 

0 

0450 

0 

0260 

13 

0 

0230 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

2860 

0 

8700 

0 

5140 

0 

0520 

0 

0430 

0 

0260 

14 

0 

0230 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

2970 

0 

7690 

0 

4600 

0 

0600 

0 

0430 

0 

0260 

15 

0 

0240 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

3080 

0 

6960 

0 

4300 

0 

0530 

0 

0430 

0 

0260 

16 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

3200 

0 

6730 

0 

3890 

0 

0530 

0 

0420 

0 

0260 

17 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

3310 

0 

6490 

0 

3500 

0 

0530 

0 

0420 

0 

0260 

18 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

3420 

0 

6030 

0 

2940 

0 

0520 

0 

0420 

0 

0290 

19 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

3540 

0 

5580 

0 

2680 

0 

0520 

0 

0530 

0 

0290 

20 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

3650 

0 

4710 

0 

2250 

0 

0390 

0 

1060 

0 

0290 

21 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

3760 

0 

4300 

0 

2090 

0 

0390 

0 

0500 

0 

0290 

22 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0370 

0 

3880 

0 

3890 

0 

1930 

0 

0390 

0 

0460 

0 

0290 

23 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0490 

0 

3990 

0 

3890 

0 

1770 

0 

0390 

0 

0380 

0 

0290 

24 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0600 

0 

4100 

0 

3700 

0 

1620 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0290 

25 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0710 

0 

4220 

0 

3500 

0 

1470 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0290 

26 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0820 

0 

4330 

0 

3500 

0 

1400 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0290 

27 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0940 

0 

4440 

0 

3500 

A 

u 

men 

0 

0320 

u 

m  Q  A 

uzyu 

28 

0.0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

1050 

0 

4550 

0 

3700 

0 

1330 

0 

0380 

0 

0320 

0 

0290 

29 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

1160 

0 

4670 

0 

3700 

0 

1060 

0 

0330 

0 

0320 

0 

0290 

30 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

1280 

0 

4780 

0 

3890 

0 

0880 

0 

0270 

0 

0320 

0 

0290 

31 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

1390 

0 

4300 

0 

0270 

0 

0320 

Average  rate. 

cf  s 

0 

0250 

0 

0270 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0260 

0 

0460 

0 

3140 

0 

5790 

0 

4240 

0 

0500 

0 

0400 

0 

0290 

Total  yield, 

inches 

0 

365 

0 

394 

0 

386 

0 

386 

0 

34  9 

0 

683 

4 

514 

8 

594 

6 

094 

0 

748 

0 

599 

0 

413 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.1340  cfs 
23.525  area  inches 


VAN  FLEET  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1945-SEPTEMBER  1946. 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

1 

0 

0290 

0 

0350 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

2720 

0 

6730 

0 

.4500 

0 

.0360 

0 

.0260 

2 

0 

0290 

0 

0350 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

2860 

0 

6260 

0 

.4200 

0 

.0350 

0 

.0250 

3 

0 

0290 

0 

0390 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

3000 

0 

6260 

0 

.3890 

0 

.0350 

0 

.0250 

4 

0 

0290 

0 

0390 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

3140 

0 

6260 

0 

.3500 

0 

.0350 

0 

.0240 

5 

0 

0290 

0 

0420 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

3280 

0 

6030 

0 

.3400 

0 

.0350 

0 

.0240 

6 

0 

0290 

0 

0420 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

3420 

0 

6030 

0 

.3220 

0 

.0330 

0 

.0240 

7 

0 

0290 

0 

0420 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

3560 

0 

5800 

0 

.2940 

0 

.0330 

0 

.0240 

8 

0 

0290 

0 

0390 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

3700 

0 

6030 

0 

2770 

0 

.0320 

0 

.0240 

9 

0 

0290 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

3840 

0 

6240 

0 

.2590 

0 

0320 

0 

0240 

10 

0 

0290 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

3970 

0 

5800 

0 

.2250 

0 

0320 

0 

0240 

11 

0 

0290 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

4110 

0 

5360 

0 

1930 

0 

0320 

0 

0240 

12 

0 

0290 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

4250 

0 

4710 

0 

1850 

0 

0320 

0 

0240 

13 

0 

0290 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

4390 

0 

4  300 

0 

1620 

0 

0320 

0 

0310 

14 

0 

0290 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

4530 

0 

3890 

0 

1330 

0 

0320 

0 

0310 

15 

0 

0290 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

4670 

0 

3600 

0 

1120 

0 

0300 

0 

0310 

16 

0 

0290 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0500 

0 

4810 

0 

3310 

0 

0930 

0 

0290 

0 

0310 

17 

0 

0290 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0640 

0 

4950 

0 

3130 

0 

0930 

0 

0290 

0 

0310 

18 

0 

0290 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0780 

0 

5090 

0 

3130 

0 

0930 

0 

0290 

0 

0310 

19 

0 

0290 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0920 

0 

5240 

0 

3130 

0 

0880 

0 

0290 

0 

0270 

20 

0 

0290 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

1060 

0 

7080 

0 

3030 

0 

0800 

0 

0270 

0 

0270 

21 

0 

0290 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

1190 

0 

6730 

0 

2940 

0 

0760 

0 

0270 

0 

0270 

22 

0 

0290 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

1330 

0 

6030 

0 

3030 

0 

0680 

0 

0270 

0 

0270 

23 

0 

0290 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

1470 

0 

5910 

0 

3130 

0 

0600 

0 

0260 

0. 

0270 

24 

0 

0290 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

1610 

0 

6260 

0 

3030 

0 

0600 

0 

0260 

0. 

0270 

25 

0 

0290 

0 

0360 

0 

0360 

0.0360 

0 

0360 

0 

1750 

0. 

6730 

0 

2680 

0. 

0600 

0. 

0260 

0. 

0270 

26 

0 

0290 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

1890 

0. 

7320 

0. 

2590 

0. 

0600 

0. 

0260 

0. 

0270 

27 

0 

0290 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

2030 

0. 

7940 

0. 

2590 

0. 

0570 

0. 

0260 

0. 

0270 

28 

0 

0290 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0. 

0360 

0 

2170 

0. 

7690 

0. 

2690 

0. 

0500 

0. 

0260 

0. 

0270 

29 

0 

0290 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

2310 

0. 

7940 

0. 

4500 

0. 

0460 

0. 

0260 

0. 

0270 

30 

0. 

0330 

0 

0360 

0 

0360 

0 

0360 

0 

2440 

0. 

6960 

0. 

4300 

0. 

0390 

0. 

0260 

0. 

0270 

31 

0 

0350 

0 

0360 

0 

0360 

0 

2580 

0. 

4500 

0. 

0260 

0. 

0270 

SEPT 

0.0270 
0.0270 
0.0270 
0.0270 
0.0270 

0.0270 
0.0270 
0.0270 
0.0270 
0.0270 

0.0270 
0.0270 
0.0270 
0.0270 
0.0270 

0.0270 
0.0300 
0.0330 
0.0330 
0.0330 

0.0330 
0.0330 
0.0330 
0.0330 
0.0330 

0.0330 
0.0330 
0.0330 
0.0330 
0.0330 


Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0.0300 
0.440 


0.0370 
0.529 


0.0360 
0.534 


0.0360 
0.534 


0.0360 
0.483 


0.0970 
1.440 


0.5070 
7.285 


0.4360 
6.466 


0.1710 
2.459 


0.0300 
0.444 


0.0270 
0.  397 


0.0300 
0.427 


Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.1230  cfs 
21.438  area  inches 
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VAN  FLEET  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1946-SEPTEMBER  1947. 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

0 

0460 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

4000 

1 

0560 

0 

2010 

0 

0600 

0 

0330 

0 

0320 

2 

0 

0490 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

4200 

1 

0300 

0 

1930 

0 

0570 

0 

0330 

0 

0320 

3 

0 

0420 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

4400 

1 

0030 

0 

1930 

0 

0530 

0 

0330 

0 

0320 

4 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

4600 

0 

9760 

0 

1930 

0 

0490 

0 

0390 

0 

0320 

5 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

4900 

0 

9500 

0 

1550 

0 

0490 

0 

0390 

0 

0320 

6 

0.0360 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

5100 

0 

9240 

0 

1470 

0 

0430 

0 

0360 

0 

0320 

7 

0.0330 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

5300 

0 

8970 

0 

1330 

0 

0390 

0 

0360 

0 

0320 

8 

0.0330 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

5500 

0 

8700 

0 

1470 

0 

0360 

0 

0390 

0 

0320 

9 

0.0330 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

5700 

0 

8440 

0 

1850 

0 

0360 

0 

0390 

0 

0320 

10 

0.0330 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

5900 

0 

8190 

0 

1620 

0 

0350 

0 

0530 

0 

0320 

11 

0 

0330 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

6100 

0 

8440 

0 

1770 

0 

0350 

0 

0460 

0 

0320 

12 

0 

0330 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

6300 

0 

8960 

0 

2250 

0 

0340 

0 

0460 

0 

0320 

13 

0 

0330 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

6500 

1 

0010 

0 

2090 

0 

0330 

0 

0420 

0 

0320 

14 

0 

0330 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

6700 

0 

9220 

0 

1850 

0 

0320 

0 

0380 

0 

0320 

15 

0 

0330 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0590 

0 

6900 

0 

8190 

0 

1470 

0 

0320 

0 

0360 

0 

0320 

16 

0 

0330 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0790 

0 

7100 

0 

7690 

0 

1190 

0 

0310 

0 

0340 

0 

0320 

17 

0 

0330 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0990 

0 

7400 

0 

6960 

0 

1120 

0 

0300 

0 

0320 

0 

0320 

18 

0 

0460 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

1190 

0 

7600 

0 

6260 

0 

1120 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0320 

19 

0 

0430 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

1390 

0 

7800 

0 

5800 

0 

0930 

0 

0300 

0 

0280 

0 

0320 

20 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

1590 

0 

8000 

0 

5580 

0 

0930 

0 

0300 

0 

0260 

0 

0320 

21 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

1790 

0 

8200 

0 

4920 

0 

1060 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0320 

22 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

1990 

0 

8400 

0 

4500 

0 

1060 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0320 

23 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

2190 

0 

8600 

0 

4300 

0 

0990 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0320 

24 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

2390 

0 

8800 

0 

3700 

0 

0830 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0320 

25 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

2590 

0 

9000 

0 

3500 

0 

0760 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0320 

26 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

2790 

0 

9300 

0 

2940 

0 

0680 

0 

0300 

0 

0300 

0 

0320 

27 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

3000 

0 

9500 

0 

2770 

0 

0680 

0 

0300 

0 

0290 

0 

0320 

28 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

3200 

0 

9700 

0 

2590 

0 

0680 

0 

0310 

0 

0330 

0 

0320 

29 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

3400 

0 

9900 

0 

2250 

0 

0680 

0 

0310 

0 

0330 

0 

0320 

30 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

3600 

1 

0100 

0 

2170 

0 

0680 

0 

0320 

0 

0330 

0 

0320 

31 

0 

0390 

0 

0390 

0 

0390 

0 

3800 

0 

2090 

0 

0320 

0 

0320 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0.0380 
0.561 


0.0390 
0.560 


0.0390 
0.579 


0.0390 
0.579 


0.0390 
0.523 


0.1380 
2.047 


0.7050 
10.129 


0.6660 
9.891 


0.1330 
1.911 


0.0360 
0.532 


0.0350 
0.521 


0.0320 
0.460 


Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.1620  cfs 
28.293  area  inches 

VAN  FLEET  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,   OCTOBER  1948-SEPTE>fflER  1949. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

1 

0. 

0270 

0 

0380 

0 

0380 

0. 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

3070 

0 

6340 

2 

0. 

0270 

0 

0530 

0 

0380 

0. 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

3240 

0 

6070 

3 

0 

0270 

0 

0460 

0 

0380 

0. 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

3400 

0 

5800 

4 

0. 

0300 

0 

0460 

0 

0380 

0. 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

3570 

0 

5580 

5 

0. 

0330 

0 

0440 

0 

0380 

0. 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

3740 

0 

4710 

6 

0 

0300 

0 

0420 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

3910 

0 

4090 

7 

0. 

0300 

0 

0400 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

4080 

0 

3890 

8 

0 

0300 

0 

0380 

0 

0380 

0. 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

4240 

0 

4300 

9 

0 

0300 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

4410 

0 

5740 

10 

0 

0300 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

4580 

0 

6030 

11 

0 

0300 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

4750 

0 

6030 

12 

0 

0330 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

4920 

0 

6490 

13 

0 

0360 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

5080 

0 

7940 

14 

0 

0460 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

5250 

0 

9480 

15 

0 

1190 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

5420 

0 

9350 

16 

0 

0600 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

5590 

0 

8960 

17 

0 

0530 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0550 

0 

5760 

1 

4600 

18 

0 

0530 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0720 

0 

5920 

1 

5210 

19 

0 

0460 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0880 

0 

6090 

1 

4000 

20 

0 

0440 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

1050 

0 

6260 

1 

5210 

21 

0 

0430 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

1220 

0 

6430 

1 

4600 

22 

0 

0420 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

1390 

0 

6600 

1 

1670 

23 

0 

0410 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

1560 

0 

6760 

1 

3130 

24 

0 

0400 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

1720 

0 

6930 

25 

0 

0390 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

1890 

0 

7100 

26 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

2060 

0 

7270 

27 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

2230 

0 

7440 

28 

0.0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

2400 

0 

7150 

29 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

2560 

0 

6880 

30 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

2730 

0 

6610 

31 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

2900 

Average  rate 

cfs 

0 

0400 

0 

0390 

0 

0380 

0 

0380 

0 

0380 

0 

1030 

0 

5420 

Total  yield. 

inches 

0.597 

0 

567 

0 

.564 

0 

564 

0 

.510 

1 

530 

7 

780 

JUNE 


JULY 


AUG 


SEP! 


Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


110 


VAN  FLEET  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1955-SEPTEMBER  1956. 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

0. 

0720 

0. 

,3220 

0. 

,2420 

0. 

,0330 

0. 

,0210 

0. 

,0128 

2 

0. 

0720 

0. 

,3310 

0. 

,2420 

0. 

,0330 

0, 

.0210 

0. 

,0145 

3 

0. 

0720 

0. 

,3700 

0, 

,2250 

0. 

,0330 

0, 

.0210 

0. 

,0160 

4 

0. 

0720 

0. 

,4195 

0. 

,1930 

0. 

,  0300 

0 . 

.  0210 

0. 

,  0174 

5 

0. 

0720 

0. 

,4500 

0. 

,1770 

0, 

,0300 

0. 

.0210 

0. 

,0189 

6 

0. 

0720 

0. 

,4605 

0. 

,1330 

0, 

,0264 

0, 

.0210 

0. 

.0210 

7 

0. 

0. 

4400 

0. 

,1190 

0. 

,0264 

0. 

.0210 

0, 

.0210 

8 

0. 

,0720 

0. 

4090 

0. 

,0930 

0. 

,0264 

0, 

.0210 

0. 

.0210 

9 

0. 

,  0720 

0. 

4090 

0. 

,0930 

0 . 

,  0264 

0. 

.  0210 

0, 

,  0210 

10 

0. 

.0720 

0. 

4090 

0. 

,0880 

0. 

,0264 

0, 

.0210 

0, 

.0210 

11 

0. 

,0720 

0. 

4090 

0. 

,0760 

0. 

.0264 

0, 

,0210 

0. 

.0210 

12 

0. 

,0720 

0. 

3990 

0. 

,0680 

0, 

.0264 

0. 

,0210 

0. 

.0210 

13 

0. 

OBOb 

0. 

3890 

0. 

,0600 

0, 

.0258 

0, 

,0210 

0, 

.0210 

lA 

0. 

0890 

0, 

.  3890 

0. 

,0600 

0. 

.0258 

0, 

,0210 

0. 

.  0210 

15 

0. 

,0975 

0. 

,0409 

0. 

.0600 

0, 

.0252 

0. 

,0210 

0. 

.0210 

16 

0. 

,1190 

0. 

,4090 

0. 

,0600 

0. 

.0246 

0, 

,0210 

0, 

,0210 

17 

0. 

,1470 

0. 

,3890 

0. 

,0600 

0, 

.0246 

0, 

,0210 

0, 

.0210 

18 

0. 

,2090 

0. 

,3700 

0. 

,0600 

0, 

.0240 

0, 

,0210 

0. 

,0210 

19 

0. 

,2590 

0. 

,  3700 

0, 

,0565 

0, 

.0240 

0, 

,0210 

0, 

,0210 

20 

0, 

.2940 

0, 

,  3700 

0, 

,0600 

0. 

.0240 

0, 

,0210 

0, 

,0210 

21 

0. 

.3310 

0, 

,  3890 

0. 

.0600 

0. 

.0240 

0, 

,0210 

0, 

,0210 

22 

0. 

.  3600 

0. 

.4090 

0. 

.0640 

0, 

.0240 

0, 

,0210 

0, 

,0210 

23 

0, 

.3890 

0, 

.4300 

0. 

.0640 

0. 

.0240 

0, 

,0189 

0, 

,0210 

24 

0, 

.  3700 

0. 

.4500 

0. 

.0640 

0. 

.0210 

0. 

,0172 

0. 

,0210 

25 

0. 

.3500 

0. 

.4710 

0. 

.0600 

0. 

.0210 

0 

.0153 

0. 

,0210 

26 

0. 3700 

0. 

.4605 

0.0530 

0. 

.0210 

0, 

,0136 

0.0210 

27 

0. 3890 

0. 

.4500 

0.0460 

0. 

.0210 

0. 

.0120 

0.0210 

28 

0. 3500 

0, 

.4090 

0.0425 

0. 

.0210 

0. 

.0101 

0.0210 

29 

0.3130 

0. 

.3700 

0.0390 

0. 

,0240 

0. 

.0084 

0.0210 

30 

0.2940 

0, 

.3130 

0.0390 

0. 

,0210 

0. 

.0990 

0.0210 

31 

0. 

.2770 

0. 

,0210 

0. 

.0113 

Average  rate,  cfs 

0.1892 

0, 

,3984 

0.0919 

0. 

,0253 

0, 

,0187 

0.0202 

Total  yield,  inches 

2.718 

5, 

.915 

1.320 

0. 

,  376 

0, 

.277 

0.289 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


VAN  FLEET  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1956-SEPTEMBER  1957. 


DAf 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

0. 

.0240 

0. 

,0270 

0, 

,0270 

1 

.1390 

0 

.0930 

0 

.0330 

0.0261 

2 

0. 

.0240 

0. 

.0270 

0. 

.0270 

1 

.1110 

0 

.0880 

0 

.0330 

0.0258 

3 

0, 

.0240 

0, 

,0270 

0. 

,0270 

1 

.0830 

0 

.0830 

0 

.0330 

0.0255 

4 

0. 

,0244 

0, 

,0270 

0, 

,0270 

1 

.0280 

0 

.0830 

0 

.0330 

0.0252 

5 

0, 

.0249 

0. 

.0270 

0, 

,0270 

1 

.0280 

0 

.0830 

0 

.0330 

0.0252 

6 

0. 

.0253 

0. 

.0270 

0, 

,0270 

0 

.9350 

0 

.0830 

0 

.0330 

0.0252 

7 

0. 

.0257 

0. 

,0270 

0, 

,0270 

0 

.8190 

0 

.0830 

0 

.0270 

0.0252 

8 

0. 

.0261 

0. 

.0270 

0, 

.0270 

0 

.7200 

0 

.0830 

0 

.0270 

0.0252 

9 

0. 

.0266 

0. 

.0270 

0. 

.0270 

0 

.6730 

0 

.0830 

0 

.0270 

0.0252 

10 

0. 

.0270 

0. 

.0270 

0, 

.0270 

0 

.6730 

0 

.0830 

0 

.0270 

0.0252 

11 

0. 

,0270 

0. 

.0270 

0. 

.0270 

0 

.5800 

0 

.0880 

0 

.0300 

0.0252 

12 

0. 

,0270 

0. 

.0270 

0. 

.0270 

0 

,4920 

0 

.0830 

0 

.0270 

0.0252 

13 

0, 

,0270 

0. 

.0270 

0. 

.0270 

0, 

,4300 

0, 

.0830 

0. 

.0270 

0.0252 

14 

0. 

,0270 

0. 

,0270 

0. 

.0270 

0, 

,3600 

0. 

.0760 

0, 

.0270 

0.0252 

15 

0. 

,0270 

0. 

.0270 

0. 

.0270 

0, 

,3310 

0, 

,0760 

0, 

,0270 

0.0240 

16 

0. 

,0270 

0, 

,0270 

0, 

.0270 

0. 

,3310 

0. 

,0680 

0. 

,0270 

0.0210 

17 

0. 

,0270 

0. 

,0270 

0. 

.0270 

0. 

,3220 

0. 

.0600 

0. 

,0270 

0.0270 

18 

0. 

,0270 

0. 

,0270 

0. 

.0270 

0. 

.2680 

0. 

.0600 

0, 

,0270 

0.0270 

19 

0. 

0270 

0. 

,0270 

0. 

.0270 

0. 

.2170 

0. 

,0600 

0. 

.0270 

0.0270 

20 

0. 

,0270 

0. 

,0270 

0. 

.0270 

0. 

.2090 

0. 

,0530 

0, 

.0270 

0.0270 

21 

0. 

,0240 

0. 

,0270 

0, 

.0270 

b. 

,2010 

0. 

,0446 

0. 

,0300 

0.0270 

22 

0. 

0240 

0. 

0270 

0, 

,0270 

0. 

,1850 

0. 

,0425 

0. 

,0270 

0.0270 

23 

0. 

0240 

0. 

,0270 

0. 

,0270 

0. 

,1620 

0. 

,0390 

0. 

,0270 

0.0270 

24 

0. 

0240 

0. 

,0270 

0. 

,0270 

0. 

,1400 

0. 

,0390 

0. 

0270 

0.0270 

25 

0. 

0240 

0. 

,0270 

0. 

,0270 

0. 

1330 

0. 

0390 

0. 

0270 

0.0270 

26 

0. 

0240 

0. 

,02  70 

0. 

,0270 

0. 

1330 

0. 

0390 

0. 

0270 

0.0270 

27 

0. 

,0258 

0, 

,0270 

0. 

,0270 

0. 

1330 

0. 

0360 

0. 

0270 

0.0270 

28 

0. 

0270 

0. 

0270 

0, 

,0270 

0.8700  0. 

1260 

0. 

0360 

0. 

0270 

0.0270 

29 

0. 

,0270 

0. 

,0270 

0. 

,0270 

0.9220  0. 

1125 

0. 

0330 

0. 

0270 

0.0270 

30 

0. 

,0270 

0. 

,0270 

0. 

,0270 

1.0560  0. 

1060 

0. 

0330 

0. 

0267 

0.0270 

31 

0. 

,0270 

0. 

0270 

1.0970 

0. 

0330 

0. 

0264 

Average  rate,  cfs 

0. 

,0258 

0. 

,0270 

0, 

,0270 

0. 

4727 

0. 

0634 

0. 

0283 

0.0257 

Total  yield,  inche-s 

0. 

,383 

0. 

,  388 

0. 

,401 

6. 

791 

0. 

942 

0. 

420 

0.370 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 
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VAN  FLEET  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1957-SEPTEMBER  1958. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAf 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

0.0300 

0 

0330 

0 

0390 

0 

5920 

0. 

0330 

0. 

0240 

0 

0210 

2 

0.0360 

0 

0330 

0 

0390 

0 

5360 

0 

0300 

0. 

0240 

0 

0210 

3 

0.0390 

0 

0330 

0 

0390 

0 

4500 

0. 

0330 

0. 

0210 

0 

0210 

4 

0. 0430 

0 

0330 

0 

0390 

0 

3890 

0 . 

0330 

0 

0210 

0 

0240 

5 

0.0450 

0 

0330 

0 

0390 

0 

3410 

0 

0330 

0 

0210 

0 

0240 

6 

0.0330 

0 

0360 

0 

0390 

0 

3130 

0 

0330 

0 

0210 

0 

0240 

7 

0.0330 

0 

0390 

0 

0390 

0 

2860 

0 

0330 

0 

0240 

0 

0240 

8 

0.0330 

0 

0390 

0 

0390 

0 

2590 

0 

0300 

0 

0270 

0 

0240 

9 

U . U J JU 

0 

0 

0390 

0 

2250 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0240 

10 

0.0330 

0 

0390 

0 

0390 

0 

1930 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0240 

11 

0.0330 

0 

0390 

0 

0390 

0 

1770 

0 

0270 

0 

0270 

0 

0270 

12 

0.0330 

0 

0390 

0 

1540 

0 

0270 

0 

0240 

0 

0270 

13 

0.0330 

0 

0390 

0 

1470 

0 

0270 

0 

0210 

0 

0270 

14 

0. 0330 

0 

0390 

0 

1470 

0 

0270 

0 

0240 

0 

0270 

15 

0.0330 

0 

0390 

0 

1260 

0 

0270 

0 

0210 

0 

0270 

16 

0.0330 

0 

0390 

0 

1060 

0 

0270 

0 

0210 

0 

0270 

17 

0.0330 

0 

0390 

0 

7200 

0 

0830 

0 

0240 

0 

0210 

0 

0240 

18 

0.0330 

0 

0390 

0 

1440 

0 

0720 

0 

0240 

0 

0210 

0 

0240 

19 

0 . 0330 

0 

0390 

0 

9750 

0 

0680 

0 

0240 

0 

0210 

0 

0240 

20 

0.0330 

0 

0390 

1 

2240 

0 

0600 

0 

0240 

0 

0210 

0 

0240 

21 

0.0330 

0 

0390 

1 

3700 

0 

0530 

0 

0270 

0 

0210 

0 

0240 

22 

0.0330 

0 

0390 

1 

4600 

0 

0530 

0 

0270 

0 

0210 

0 

0240 

23 

0.0360 

0 

0390 

1 

5060 

0 

0500 

0 

0270 

0 

0210 

0 

0240 

24 

0.0530 

0 

0390 

1 

4900 

0 

0490 

0 

0270 

0 

0210 

0 

0240 

n 
U 

uoyu 

1 

/.  9  QH 

4  zy  u 

U 

U  jUU 

u 

uz  /  u 

U 

uziu 

u 

Uz  /  u 

26 

0.0390 

0 

0390 

1 

3400 

0 

0460 

0 

0270 

0 

0210 

0 

0330 

27 

0.0360 

0 

0390 

1 

2240 

0 

0460 

0 

0270 

0 

0210 

0 

0330 

28 

0.0360 

0 

0390 

1 

0830 

0 

0420 

0 

0270 

0 

0210 

0 

0330 

29 

0.0360 

0 

0390 

0 

9220 

0 

0390 

0 

0270 

0 

0210 

0 

0330 

30 

0.0330 

0 

0390 

0 

8190 

0 

0360 

0 

0270 

0 

0210 

0 

0330 

31 

0.0330 

0 

6960 

0 

0270 

0 

0210 

Average  rate,  cfs 

0.0360 

0 

0380 

0 

1730 

0 

0280 

0 

0220 

0 

.0260 

Total  yield,  inches 

0.527 

0 

544 

2 

484 

0 

415 

0 

330 

0 

.372 

Average  annual  rate; 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


VAN  FLEET  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1958-SEPTEMBER  1959. 


DAf 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAf 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

0. 

0330 

0. 

0270 

0. 

0240 

0.0210 

2 

0. 

0330 

0. 

0270 

0 

0240 

0.0210 

3 

0. 

0330 

0. 

0270 

0 

0240 

0.0210 

4 

0. 

0330 

0. 

0270 

0 

0240 

0.0210 

5 

0. 

0330 

0 

0270 

0 

0230 

0.0210 

6 

0. 

0330 

0 

0270 

0 

0230 

0.0210 

7 

0. 

0330 

0 

0270 

0 

0230 

0.0210 

8 

0. 

0330 

0 

0260 

0 

0220 

0.0210 

9 

0. 

0330 

0 

0260 

0 

0220 

0.0210 

10 

0 

0330 

0 

0260 

0 

0220 

0.0210 

11 

0 

0330 

0 

0250 

0 

0210 

0.0210 

12 

0 

0330 

0 

0250 

0 

0210 

0.0210 

13 

0 

0330 

0 

0250 

0 

0210 

0.0210 

14 

0 

0330 

0 

0240 

0 

0210 

0.0210 

15 

0 

0330 

0 

0240 

0 

0210 

0.0210 

16 

0 

0330 

0 

0460 

0 

0240 

0 

0210 

0.0210 

17 

0 

0330 

0 

0430 

0 

0240 

0 

0210 

0.0210 

18 

0 

0330 

0 

0400 

0 

0240 

0 

0210 

0.0210 

19 

0 

0330 

0 

0370 

0 

0240 

0 

0270 

0.0270 

20 

0 

0330 

0 

0350 

0 

0240 

0 

0300 

0.0270 

21 

0.0330 

0 

0320 

0 

0240 

0 

0270 

0.0270 

22 

0 

0330 

0 

0290 

0 

0240 

0 

0270 

0.0270 

23 

0 

0330 

0 

0270 

0 

0240 

0 

0270 

0.0270 

24 

0 

0330 

0 

0270 

0 

0240 

0 

0270 

0.0270 

25 

0 

0330 

0 

0270 

0 

0240 

0 

0240 

0.0270 

26 

0 

0330 

0 

0270 

0 

0240 

0 

0210 

0.0270 

27 

0 

0330 

0 

0270 

0 

0240 

0 

0210 

0.0270 

28 

0 

0330 

0 

0270 

0 

0240 

0 

0210 

0.0270 

29 

0 

0330 

0 

0270 

0 

0240 

0 

.0210 

0.0270 

30 

0 

0330 

0 

0270 

0 

0240 

0 

.0210 

0.0270 

31 

0 

0330 

0 

0240 

0 

.0210 

Average  rate,  cfs 

0 

.0330 

0 

0250 

0 

.0230 

0.0230 

Total  yield,  inches 

0 

490 

0 

.371 

0 

.342 

0.  336 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 
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Mud 


Mud  Creek  lies  between  7,420  and  8,735  feet  elevation 
(fig.  13).  The  5  complete  years  of  record  among  the  16 
years  of  streamflow  data  show  a  mean  annual  yield  of 
26  inches— the  greatest  of  any  DCEW  stream.  Mud 
Creek's  relatively  high  elevation  £ind  its  northeast  ex- 
posure probably  account  for  these  high  yields. 

The  north-facing  slopes  are  largely  covered  with  con- 
ifer forest  and  some  aspen;  the  east  faces  are  mostly 
brushfields;  and  the  upper  one-third  of  the  watershed 
has  scattered  conifers  and  brushfields,  with  grass-  and 
herb-covered  areas  near  the  ridgeline. 


8600 


MUD  CREEK 


Figure  13.— Topographic  map  of  Mud  Creek 
watershed. 
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DAY 


MUD  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  19 36-SEPTEMBER  1937. 
OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUNE 


JULY 


AUG 


Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow : 


mD  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1937-SEPTEMBER  1938. 


SEPT 


1 

0 

.2990 

0 . 0  700 

0.0700 

2 

0 

2482 

0.0700 

0.0700 

3 

0 

1085 

0.0  700 

0.0  700 

4 

0 

0727 

0.0  700 

0.0700 

5 

0 

0675 

0.0  700 

0.0700 

6 

0 

1846 

0.0700 

0.0700 

7 

0 

1206 

0.0700 

0.0  700 

8 

0 

0800 

0.0700 

0.0  700 

9 

0 

0754 

0 .0700 

0  .0700 

10 

1.6752 

0 

0600 

0.0  700 

0.0700 

11 

1.6952 

0 

05  79 

0.0700 

0.0700 

12 

1.6002 

0 

0  700 

0.0  700 

0.0700 

13 

1.4314 

0 

0700 

0.0  700 

0.0700 

14 

1.2494 

0 

0700 

0 .0700 

0.0  700 

15 

1.0917 

0 

0  700 

0.0700 

0.0700 

16 

0.9489 

0 

0  700 

0.0  700 

0.0  700 

17 

0.8768 

0 

0  700 

0.0  700 

0.0700 

18 

0.  79  72 

0 

0  700 

0.0700 

0.0700 

19 

0. 7005 

0 

0  700 

0.0  700 

0.0700 

20 

0.6396 

0 

0698 

0.0700 

0.0  700 

21 

0.5809 

0 

0567 

0.0  700 

0.0  700 

22 

0.5971 

0 

0554 

0.0700 

0.0700 

23 

0.5355 

0 

05  79 

0.0  700 

0.0700 

24 

0.5003 

0 

0600 

0.0700 

0.0700 

25 

0.4586 

0 

0  700 

0.0  700 

0.0  700 

26 

0.4200 

0 

0  700 

0.0700 

0.0  700 

27 

0 .  39  80 

0 

0  700 

0 . 0  700 

0 . 0  700 

28 

0.32  75 

0 

0  700 

0.0700 

0.0700 

29 

0.3000 

0 

0  700 

0.0  700 

0.0700 

30 

0.2929 

0 

0700 

0.0700 

0.0700 

31 

0 

0700 

0.0  700 

Average  rate,  cfs 

0 

0878 

0.0700 

0.0  700 

Total  yield,  inches 

0. 

818 

0.652 

0.631 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0.0700 

0 

.0500 

0 

.0700 

0 

.0700 

0 

.0700 

0 

.0  700 

0 

.0700 

0 

.8409 

1 

.0480 

0 

.  1049 

0.0  700 

0.1088 

2 

0.0700 

0 

.0500 

0 

0700 

0 

.0700 

0 

.0  700 

0 

0  700 

0 

0700 

0 

6101 

1 

.0351 

0 

.0  700 

0.0  700 

0.0700 

3 

0.0700 

0 

.0500 

0 

.0700 

0 

0  700 

0 

.0  700 

0 

0700 

0 

0700 

0 

.5774 

1 

.  1201 

0 

.0  700 

0.0700 

0.0700 

4 

0.0700 

0.0500 

0 

.0700 

0 

0  700 

0 

.0700 

0 

0700 

0.0700 

0 

5160 

1 

.0851 

0 

.0700 

0.0  700 

0.0600 

5 

0.0700 

0 

0500 

0 

0700 

0 

0  700 

0 

.0700 

0 

0  700 

0 

0700 

0 

.  800 

0 

.9801 

0 

.0700 

0.0700 

0.0500 

6 

0.0700 

0 

0500 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0  700 

0 

0700 

0 

4601 

0 

.9268 

0 

.0  700 

0.0700 

0.0500 

7 

0.0700 

0.0500 

0 

0700 

0 

0  700 

0 

0  700 

0 

0  700 

0 

0700 

0 

4601 

0 

.8201 

0 

.0700 

0.0700 

0.0500 

8 

0.0600 

0 

0500 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0700 

0 

.4555 

0 

.6801 

0 

.0700 

0.0798 

0.0663 

9 

0.0500 

0 

0500 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0700 

0 

4771 

0 

.5601 

0 

.0  700 

0.1246 

0.0700 

10 

0.0500 

0 

0500 

0 

0700 

0 

0  700 

0 

0700 

0 

0  700 

0 

0  700 

0 

5538 

0 

.4900 

0 

.0700 

0. 1000 

0.0700 

11 

0.0500 

0 

0500 

0.0700 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0  700 

0 

6755 

0 

.4601 

0 

0700 

0. 1000 

0.0600 

12 

0.0500 

0 

0500 

0 

0  700 

0 

0  700 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0  700 

0 

8588 

0 

.4400 

0 

0700 

0.  1000 

0.0500 

13 

0.0500 

0 

0500 

0 

0700 

0 

0  700 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0700 

1 

1960 

0 

.4400 

0 

0  700 

0.1000 

0.0500 

14 

0.0500 

0.0500 

0 

0  700 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0  700 

0 

0  700 

1 

2434 

0 

.4400 

0 

0  700 

0.0700 

0.0500 

15 

0.0500 

0 

0500 

0 

0700 

0 

0678 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0  700 

1 

846  7 

0 

.4200 

0 

0700 

0.0700 

0.0500 

16 

0.0500 

0 

0500 

0 

0700 

0 

1967 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0  700 

2 

0408 

0.39  32 

0 

0  700 

0.0700 

0.0500 

17 

0.0500 

0 

0633 

0 

0700 

0 

2000 

0 

0  700 

0. 

0  700 

0.0850 

1 

9469 

0 

.3500 

0 

0  700 

0.0  700 

0.0500 

18 

0.0500 

0 

0700 

0.0700 

0 

2034 

0 

0700 

0. 

0700 

0.2929 

1 

6627 

0 

3200 

0 

0700 

0.0700 

0.0500 

19 

0.0500 

0 

0700 

0 

0700 

0.1700 

0 

0700 

0. 

0700 

0 

4938 

1 

4108 

0.2400 

0 

0700 

0.0700 

0.0500 

20 

0.0500 

0 

0  700 

0.0700 

0 

1400 

0 

0700 

0. 

0700 

0. 

5378 

1 

0039 

0 

.2000 

0 

0  700 

0.0700 

0.0500 

21 

0.0500 

0 

0  700 

0 

0700 

0 

1200 

0 

0  700 

0. 

0700 

0 

5326 

0 

8751 

0 

2000 

0 

0  700 

0.0700 

0.0500 

22 

0.0500 

0 

0  700 

0 

0700 

0 

1000 

0 

0  700 

0. 

0700 

0 

6944 

0 

8409 

0 

2000 

0 

0700 

0.0  700 

0.0500 

23 

0.0500 

0 

0  700 

0 

0700 

0 

0800 

0 

0700 

0. 

0700 

0. 

6840 

0 

9462 

0 

2000 

0 

0700 

0.0700 

0.0500 

24 

0.0500 

0 

0700 

0 

0  700 

0 

0  700 

0 

0700 

0. 

0700 

0 

6290 

1. 

2697 

0 

2000 

0 

0700 

0.0  700 

0.0500 

25 

0.0500 

0 

0  700 

0 

0700 

0. 

0700 

0 

0700 

0. 

0700 

0. 

6367 

1 

5439 

0 

1700 

0 

0700 

0.0  700 

0.0500 

26  0.0500      0.0700  0.0700  0.0700  0.0700  0.0700  0.5801  1.6443  0.1400  0.0700  0.0700  0.0500 

27  0.0500      0.0700  0.0700  0.0700  0.0700  0.0700  0.5251  1.6502  0.1200  0.0700  0.0700  0.0500 

28  0.0500      0.0700  0.0700  0.0700  0.0700  0.0700  0.5594  1.5852  0.1000  0.0700  0.0700  0.0500 

29  0.0500      0.0700  0.0700  0.0700    0.0700  0.7476  1.3801  0.0800  0.0700  0.0700  0.0500 

30  0.0500      0,0700  0.0700  0.0700    0.0700  0.8764  1.2364  0.1652  0.0700  0.0700  0.0500 

31  0.0500    0.0700  0.0700    0.0700    1.1205    0.0700  0.0700   

Average  rate,   cfs  0.0548      0.0591  0.0700  0.0909  0.0700  0.0700  0.2998  1.0857  0.4675  0.0711  0.0791  0.0558 

Total  yield,  inches  0.511        0.533  0.652  0.847  0.589  0.652  2.703  10.114  4.214  0.663  0.737  0.503 

Average  annual  rate:  0.2062  cfs. 

Total  annual  yield:  22.924  area  inches 
Peak  flow: 
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MUD  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  19 38- SEPTEMBER  1939. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


I 
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0 
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0 
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0 
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\j , 
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A 

u 
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u 
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0 

0500 

4 

0.0500 

0. 

0700 

0 

0700 

0. 

4255 

1 

0555 

0 

4601 

0. 

1000 

0.0500 

0 

0500 

5 

0.0500 

0 

0700 

0 

0700 

0 

4234 

1 

2135 

0 

4501 

0. 

0800 

0.0500 

0 
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A 
u 

0 . 0500 

Q 
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0 
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0 

0700 

0. 

4355 

1 

0297 

0 

4501 

0 

0700 

0.0500 

0 

0500 

10 

0.0500 

0 

0700 

0 

0700 

0 

3946 

1 

1601 

0 

4400 

0 

0700 

0.0500 

0 

0500 

0 . 0500 

Q 

0700 

Q 

0700 

A 
U 

1 
1 

A 

u 
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0 
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0 
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0 
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A 

u 

U 

A  7  A  A 
U/UU 

A    A  t;  A  A 

U. U5UU 

0 

0500 

15 

0.0500 

0 

0700 

0 

0700 

0 

3550 

1 

2013 

0 

3890 

0 

0700 

0.0500 

0 

0500 

16 

0.0500 

0 

0700 

0 

0700 

0 

2400 

1 

3243 

0 

3400 

0 

0700 

0.0500 

0 

0500 

17 

0.0663 

0 

0700 

0 

0700 

0 

1788 

1 

3701 

0 

4738 

0 

0700 

0.0500 

0 

0500 

18 

0.0700 

0 

0700 

0 

0700 

0 

2534 

1 

3493 

0 

3600 

0 

0700 

0.0500 

0 

0500 

19 

0.0700 

0 

0700 

0 

0700 

0 

3229 

1 

2376 

0 

3600 

0 

0700 

0.0500 

0 

0500 

20 

0.0700 

0 

0700 

0 

0700 

0 

3667 

1 

1201 

0 

3500 

0 

0700 

0.0500 

0 

0500 

21 

0.0700 

0 

0700 

0 

0700 

0 

4384 

0 

9801 

0 

3400 

0 

0700 

0.0500 

0 

0500 

22 

0.0700 

0. 

0700 

0 

0700 

0. 

4880 

0 

8601 

0 

3400 

0 

0700 

0.0500 

0 

0500 

23 

0.0700 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0700 

0 

4830 

0 

7501 

0 

3300 

0 

0700 

0.0500 

0 

0500 

24 

0.0700 

0 

0700 

0 

0700 

0 

1075 

0 

4759 

0 

6601 

0 

3200 

0 

0700 

0.0500 

0 

0500 

25 

0.0700 

0. 

0700 

0 

0700 

0 

2066 

0 

4501 

0 

5801 

0 

2800 

0 

0600 

0.0500 

0 

0500 

26 

0.0700 

0 

0700 

0 

0700 

0 

1650 

0 

4330 

0 

5201 

0 

2200 

0 

0500 

0.0500 

0 

0500 

27 

0.0700 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0800 

0 

4392 

0 

4900 

0. 

1700 

0. 

0500 

0.0500 

0 

0500 

28 

0.0700 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0800 

0 

4490 

0 

4800 

0. 

1400 

0 

0500 

0.0500 

0 

0500 

29 

0.0700 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0800 

0 

5005 

0 

4800 

0. 

1200 

0 

0500 

0.0500 

0 

0500 

30 

0.0700 

0 

0700 

0 

0700 

0 

0700 

0 

5976 

0 

5155 

0 

1000 

0 

0500 

0.0500 

0 

0500 

31 

0.0700 

0 

0700 

0 

0700 

0 

5840 

0 

0500 

0.0500 

rate 

cf  s 

0.0596 

0 

0700 

0 

0700 

0 

3826 

0 

9486 

0 

3632 

0 

0700 

0.0500 

0 

0500 

.eld. 

inches 

0.555 

0. 

631 

0 

652 

3. 

449 

8 

836 

3 

Ilk 

0 

652 

0.466 

0 

451 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


MUD  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1939-SEPTEMBER  1940. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0 

0500 

0. 

0500 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0700 

0 

3209 

0 

5301 

0 

2567 

0 

0500 

0.0500 

2 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0700 

0 

4103 

0 

4900 

0 

2000 

0 

0500 

0.0500 

3 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0700 

0 

5638 

0 

4601 

0 

1313 

0 

0500 

0.0480 

4 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0700 

0 

6734 

0 

4501 

0 

1000 

0 

0500 

0.0470 

5 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0700 

0 

6472 

0 

4871 

0 

1000 

0 

0500 

0.0470 

6 

0. 

0500 

0 

0500 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0700 

0 

6824 

0 

4580 

0 

1000 

0 

0500 

0.0470 

7 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0700 

0 

6747 

0 

4241 

0 

1000 

0 

0500 

0.0460 

8 

0. 

0500 

0 

0500 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0700 

0 

7088 

0 

3884 

0 

0800 

0 

0500 

0.0450 

9 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0700 

0 

8282 

0 

3488 

0 

0700 

0 

0500 

0.0450 

10 

0. 

0500 

0 

0500 

0 

0320 

0. 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0. 

1000 

0 

9626 

0 

3300 

0 

0700 

0.0500 

0.0440 

11 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0320 

0. 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0. 

2000 

1 

1232 

0 

3200 

0 

0700 

0 

0500 

0.0430 

12 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0320 

0. 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0. 

2800 

1 

2818 

0 

3200 

0 

0700 

0 

0500 

0.0430 

13 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0320 

0. 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0. 

3400 

1 

3868 

0 

3200 

0 

0700 

0 

0500 

0.0827 

14 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0320 

0. 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0. 

3800 

1 

3470 

0 

3000 

0 

0700 

0.0500 

0.0500 

15 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0320 

0. 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0. 

4000 

1 

3836 

0 

2900 

0 

0700 

0.0500 

0.0500 

16 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

4000 

1 

5874 

0 

2700 

0 

0700 

0 

0500 

0.0500 

17 

0 

0500 

0 

0480 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

3509 

1. 

6410 

0 

2500 

0 

0700 

0. 

0500 

0.0600 

18 

0 

0500 

0 

0450 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

4300 

1. 

5416 

0. 

2200 

0 

0700 

0. 

0500 

0.0700 

19 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

4984 

1 

3751 

0 

2000 

0 

0700 

0. 

0500 

0.0700 

20 

0 

0500 

0 

0420 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

5551 

1 

2842 

0. 

2000 

0. 

0700 

0. 

0500 

0.0700 

21 

0 

0500 

0 

0400 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

5557 

1 

2701 

0 

2000 

0 

0700 

0.0500 

0.0700 

22 

0 

0500 

0 

0360 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

5176 

1 

2506 

0 

2000 

0 

0700 

0.0500 

0.0700 

23 

0 

0500 

0 

0340 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

4905 

1 

1318 

0 

2000 

0 

0600 

0.0500 

0.0700 

24 

0 

0521 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

4905 

1 

1018 

0 

2000 

0 

0500 

0.0500 

0.0700 

25 

0 

1200 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0410 

0 

5283 

1 

1743 

0 
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0 

0500 

0.0500 

0.0700 

26 

0 

0800 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

27 

0 

0700 

0. 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

28 

0 

0658 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

29 

0 

0500 

0. 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

30 

0 

0500 

0 

0320 

0 

0320 

0 

0320 

31 

0 

0500 

0 

0320 

0 

0320 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0.0545 
0.507 


0.0438 
0.395 


0.0320 
0.298 


0.0320 
0.  298 


0.0320 
0.0320 
0.0320 
0.0320 


0.0320 
0.279 


0 

0600 

0 

5401 

1 

1001 

0. 

2000 

0 

0500 

0.0500 

0.0800 

0 

0700 

0 

5171 

0 

9847 

0. 

2000 

0 

0500 

0.0500 

0. 

1000 

0 

0700 

0 

4511 

0 

8747 

0. 

2000 

0 

0500 

0.0500 

0. 

1200 

0 

0700 

0. 

4013 

0. 

7801 

0. 

2000 

0 

0500 

0.0500 

0. 

1700 

0 

0700 

0. 

3354 

0. 

6651 

0. 

2000 

0 

0500 

0.0500 

0. 

2000 

0 

0700 

0 

5951 

0 

0500 

0.0500 

0 

0393 

0 

3131 

1 

0114 

0. 

3019 

0 

0809 

0.0500 

0. 

0693 

0 

366 

2. 

822 

9 

421 

2. 

722 

0.754 

0.466 

0. 

624 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.1717  cfs. 
18.952  area  inches 
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MUD  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1 940-SEPTEMBER  19A1. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0 

2200 

0 

2000 

0. 1400 

0. 

1200 

0 

0500 

0 

0200 

0 

1400 

0 

5400 

0 

4500 

0 

2700 

0. 

1400 

0. 

1400 

2 

0 

2500 

0 

2000 

0. 1400 

0. 

0900 

0 

0500 

0 

0200 

0 

1400 

0 

7500 

0 

4500 

0 

2700 

0. 

1400 

0. 

1400 

3 

0 

2500 

0 

2000 

0. 1400 

0. 

0900 

0 

0500 

0 

0200 

0 

1400 

0. 

6800 

0 

4500 

0 

2500 

0. 1400 

0. 

1700 

4 

0 

2500 

0 

2400 

0. 1400 

0. 

0900 

0 

0500 

0 

0200 

0 

1400 

0 

5700 

0 

4400 

0 

2500 

Q 

1 200 

0. 

2000 

5 

0 

2500 

0 

2700 

0. 1700 

0. 

0900 

0 

0400 

0 

0200 

0 

1400 

0 

5700 

0 

4400 

0 

2500 

Q 

1 200 

n 

u . 

6 

0 

2500 

0 

2700 

0. 2000 

0. 

0900 

0 

0200 

0 

0200 

0 

1400 

0 

5850 

0 

4400 

0 

2500 

0. 

1000 

0. 

1400 

7 

0. 

2600 

0 

2700 

0. 2000 

0. 

0900 

0 

0200 

0 

0200 

0 

1 400 

0 

5850 

0 

4400 

0 

2250 

0. 

1000 

0. 

1400 

8 

0. 

2700 

0 

2700 

0. 2000 

0. 

0900 

0. 

0190 

0 

0200 

0 

2000 

0. 

9200 

0 

6000 

0. 

2000 

0 . 

1 000 

0. 

1200 

9 

0. 

2700 

0 

2700 

0. 2000 

0. 

0900 

0. 

0170 

0 

0200 

0 

2000 

1 

1600 

0 

8800 

0 

2000 

g 

1 200 

0. 

1000 

10 

0. 

2700 

0 

2700 

0. 2000 

0. 

0900 

0. 

0150 

0 

0200 

0 

2000 

0. 

9600 

0. 7300 

0 

2000 

0 

1 200 

0 . 

0850 

11 

0. 

2700 

0 

2700 

0.2000 

0. 

0700 

0. 

0130 

0 

0200 

0 

2000 

1 

5200 

0 

6800 

0 

2000 

0 

1200 

0. 

0850 

12 

0. 

2700 

0 

2700 

0. 2000 

0. 

0500 

0. 

0110 

0 

0200 

0 

1910 

0 

7100 

0 

6500 

0 

1700 

0 

1400 

0. 

0850 

13 

0. 

2700 

0 

2700 

0. 2000 

0. 

0600 

0. 

0090 

0 

0200 

0 

1830 

0 

4600 

0 

6500 

0 

1700 

0 

1200 

0 

0850 

14 

0. 

30  00 

0' 

2700 

0.  2000 

0. 

0600 

0. 

0060 

0 

0200 

0 

1740 

0 

4600 

0 

6500 

0 

1700 

0 

1200 

0. 

0850 

15 

0. 

3400 

0 

2700 

0.  2000 

0. 

0600 

0. 

0060 

0 

0200 

0 

1666 

0 

4500 

0 

6500 

0 

1400 

0 

1200 

0. 

0850 

16 

0. 

3400 

0 

2700 

0.1700 

0. 

0600 

0. 

0100 

0 

0200 

0 

1570 

0 

4400 

0 

6500 

0 

1400 

0 

1200 

0. 

0850 

17 

0. 

3400 

0 

2400 

0. 1400 

0. 

0600 

0. 

0140 

0. 

0200 

0 

1490 

0 

4400 

0 

5700 

0 

1400 

0 

1200 

0. 

0850 

18 

0. 

3400 

0 

2000 

0. 1400 

0 

0500 

0. 

0180 

0 

0200 

0 

1400 

0 

4400 

0 

5000 

0 

1400 

0 

1200 

0 

0850 

19 

0. 

3400 

0 

2000 

0.  1400 

0 

0500 

0 

0200 

0. 

0400 

0 

1 000 

0 

4300 

0 

4600 

0 

1400 

0. 1000 

0. 

0850 

20 

0. 

3400 

0 

2000 

0. 1400 

0 

0500 

0 

0200 

0. 

0600 

0 

1400 

0 

4200 

0 

4200 

0 

1400 

0 

1000 

0 

0850 

21 

0. 

3400 

0 

2000 

0.  1400 

0 

0500 

0 

0400 

0. 

0600 

0 

1700 

0 

4200 

0 

3900 

0 

1400 

0 

1000 

0 

0850 

22 

0 

3400 

0 

2000 

0. 1400 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

2250 

0 

4200 

0 

3200 

0 

1400 

0 

1000 

0 

0850 

23 

0 

3000 

0 

2000 

0.  1400 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

3200 

0 

4300 

0 

3400 

0 

1400 

0 

1000 

0 

0850 

24 

0 

2400 

0 

2000 

0>.  1400 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

4200 

0 

4500 

0 

3200 

0 

1400 

0 

1000 

0 

0910 

25 

0 

2000 

0 

2000 

0. 1400 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

4800 

0 

4400 

0 

3200 

0 

2000 

0 

1000 

0 

0850 

26 

0 

2000 

0 

2000 

0. 1400 

0 

0500 

0 

0500 

0 

0500 

0 

4000 

0 

4500 

0 

3050 

0 

2000 

0. 1000 

0 

0850 

27 

0 

2000 

0 

1700 

0. 1400 

0 

0500 

0 

0400 

0 

0500 

0 

3400 

0 

4500 

0 

2900 

0 

2000 

0 

1000 

0 

0850 

28 

0 

2000 

0 

1400 

0.  1400 

0 

0500 

0 

0200 

0 

0500 

0 

4000 

0 

4600 

0 

2900 

0 

1400 

0. 1000 

0 

0850 

29 

0 

2000 

0 

1400 

0.  1400 

0 

0500 

0 

0500 

0 

4600 

0 

4600 

0 

2900 

0 

1400 

0 

1400 

0 

0790 

30 

0 

2000 

0 

1400 

0.1400 

0 

0500 

0 

0700 

0 

5000 

0 

4600 

0 

2700 

0 

1400 

0 

1400 

0 

0790 

31 

0 

2000 

0.  1400 

0 

0500 

0 

1200 

0 

4500 

0 

1400 

0. 1400 

rate 

cf  s 

0 

2681 

0 

2237 

0.  1613 

0 

0645 

0 

0289 

0 

3520 

0 

2300 

0 

5800 

0 

4780 

0 

1820 

0 

1160 

0 

1040 

eld. 

inches 

2 

497 

2 

017 

1.503 

0 

601 

0 

243 

0 

328 

2 

072 

5 

403 

4 

308 

1 

693 

1 

082 

0 

940 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.2324  cfs. 
22.859  area  inches 


MUD  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1 94 1-SEPTEMBER  1942. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0 

0790 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

2860 

0 

3080 

1 

2300 

0 

3600 

0.2400 

0 

1400 

2 

0 

0790 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0910 

0 

2900 

0 

3080 

1 

7200 

0 

3400 

0 

2400 

0 

1400 

3 

0 

0790 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0980 

0 

3200 

0 

3080 

2 

0400 

0 

3400 

0 

2400 

0 

1400 

4 

0 

0790 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

1040 

0 

3900 

0 

3080 

2 

4900 

0 

3400 

0 

2400 

0 

1400 

5 

0 

0790 

0. 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

1110 

0 

4000 

0 

3080 

2 

7900 

0 

3400 

0.2400 

0 

1400 

6 

0 

0820 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

1170 

0 

3950 

0 

3200 

3 

0300 

0 

3400 

0 

2300 

0 

1400 

7 

0 

0820 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

1240 

0 

3900 

0 

3600 

3 

2200 

0 

3400 

0 

2300 

0 

1400 

8 

0 

0820 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

1300 

0 

3900 

0 

4200 

3 

1600 

0 

3300 

0 

2200 

0 

1400 

9 

0. 

0820 

0. 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

1370 

0 

4000 

0 

4800 

2 

9700 

0 

3300 

0.2100 

0 

1400 

10 

0 

0820 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

1430 

0 

4200 

0 

4800 

2 

9700 

0 

3200 

0 

2100 

0 

1400 

11 

0 

0820 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

1500 

0 

4600 

0 

4500 

2 

8500 

0 

3200 

0 

2000 

0 

1400 

12 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

1560 

0 

4980 

0 

4200 

2 

4900 

0 

3200 

0 

1900 

0 

1700 

13 

0 

0910 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

1630 

0 

5370 

0 

4000 

1 

8300 

0 

3200 

0 

1900 

0 

1700 

14 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

1690 

0 

5760 

0 

3900 

1 

5700 

0 

3100 

0 

1800 

0 

1400 

15 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

1760 

0 

6140 

0 

3900 

1 

5700 

0 

2900 

0 

1800 

0 

1400 

16 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

1820 

0 

5400 

0 

3900 

1 

5200 

0 

2900 

0 

1700 

0 

1300 

17 

0 

0820 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

1890 

0 

5000 

0 

3900 

1 

5200 

0 

2900 

0 

1700 

0 

1300 

18 

0 

0790 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

1950 

0 

4300 

0 

3900 

1 

5000 

0 

2500 

0 

1600 

0 

1300 

19 

0 

0700 

0 

0850 

0 

0850 

0. 

0850 

0 

0850 

0 

2020 

0 

4200 

0 

4000 

1 

4000 

0 

2500 

0 

1600 

0 

1300 

20 

0 

0700 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

2080 

0 

4200 

0 

4700 

1 

0900 

0 

2200 

0 

1600 

0 

1300 

21 

0 

0700 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

2150 

0 

4700 

0 

6800 

0 

7500 

0 

2200 

0 

1600 

0 

1300 

22 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

2210 

0 

6500 

1 

0000 

0 

6800 

0 

2000 

0 

1600 

0 

1300 

23 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

2280 

0 

6000 

1 

6700 

0 

6000 

0 

2000 

0 

1600 

0 

1100 

24 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

2340 

0 

4500 

2 

2100 

0 

5200 

0 

2000 

0 

1600 

0 

1100 

25 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

2410 

0 

4200 

2 

4300 

0 

4800 

0 

2000 

0 

1700 

0. 

1100 

26 

0 

0850 

0. 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

2470 

0. 

4000 

2 

9700 

0. 

4600 

0 

2000 

0. 

1700 

0. 

1100 

27 

0 

0850 

0. 

0850 

0. 

0850 

0 

0850 

0. 

0850 

0 

2530 

0. 

3600 

2 

4300 

0 

4300 

0 

2000 

0. 

1600 

0. 

1100 

28 

0 

0850 

0. 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

2600 

0. 

3600 

1 

7700 

0 

4000 

0 

2000 

0. 

1600 

0. 

1100 

29 

0 

0850 

0. 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

2660 

0. 

3600 

1 

5200 

0 

3900 

0 

2400 

0 

1400 

0. 

1100 

30 

0 

0850 

0. 

0850 

0 

0850 

0 

0850 

0 

2730 

0. 

3200 

1 

1800 

0 

3600 

0 

2400 

0. 

1400 

0. 

1100 

31 

0 

0850 

0. 

0850 

0 

0850 

0 

2790 

0 

9200 

0 

2400 

0 

1400 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0.0820 
0.763 


0.0850 
0.  766 


0.0850 
0.792 


0.0850 
0.792 


0.0850 
0.715 


0.  1820 
1 .697 


0.4350 
3.926 


0.8540 
7.954 


1 .6000 
14.431 


0. 2770 
2.580 


0. 1860 
1.735 


0.  1330 

1.  196 


Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.3408  cfs. 
37.347  area  inches 
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MUD  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1 942-SEPTEMBER  1943. 


DAY 

1 
2 
3 
4 
5 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0.1120 

0. 1120 

0. 

1120 

0 

1120 

0 

1120 

0 

1120 

0 

1200 

0 

7300 

1 

.0500 

0.3400 

0.2710 

0 

0970 

0. 1120 

0. 1120 

0 

1120 

0 

1120 

0 

1120 

0 

1120 

0 

1400 

0 

8800 

1 

.  1400 

0.3400 

0.2700 

0 

1040 

0. 1120 

0. 1120 

0. 

1120 

0 

1120 

0 

1120 

0 

1120 

0 

2500 

0 

9600 

1 

.0500 

0.3400 

0.2680 

0 

1080 

0.1120 

0. 1120 

0 

1120 

0 

1120 

0 

1120 

0 

1120 

0 

2250 

1 

0000 

0 

.9200 

0.3300 

0.2670 

0 

1160 

0. 1120 

0. 1120 

0 

1120 

0 

1120 

0 

1120 

0 

1120 

0 

2000 

1 

0000 

0 

.7500 

0.3200 

0.2660 

0 

1200 

6 

0. 1120 

0. 1120 

0. 

1120 

0. 

1120 

0. 

1120 

0. 

1120 

0 

2000 

0 

9600 

0 

6800 

0.3050 

0.2650 

0. 1280 

7 

0.1120 

0. 1120 

0. 

1120 

0. 

1120 

0. 

1120 

0 

1120 

0 

2250 

0 

8800 

0 

6500 

0.3050 

0.2640 

0. 1320 

8 

0. 1120 

0. 1120 

0. 

1120 

0. 

1120 

0. 

1120 

0 

1120 

0 

2000 

0 

7500 

0 

6200 

0.3050 

0.2620 

0.  1280 

9 

0. 1120 

0.1120 

0. 

1120 

0. 

1120 

0. 

1120 

0 

1120 

0 

2290 

0 

6500 

0 

6000 

0.3050 

0.2610 

0. 1200 

10 

0. 1120 

0.1120 

0 

1120 

0 

1120 

0. 

1120 

0 

1120 

0 

2580 

0 

6000 

0 

5700 

0.3050 

0.2600 

0. 1160 

1  1 
1  1 

nil  9n 

0. 

1120 

u . 

1 1  9n 

u  • 

1 1 20 

u . 

I  1  90 

I I  Z.U 

A 
U  . 

1120 

A 
U  . 

zo  /  u 

U  . 

J  /  uu 

n  ^/.nn 

KJ  .  j4uU 

A 

u . 

"5  n  ^o 

A    9  n 

u ,  z_>y u 

A   1  non 

iZ 

nil  of> 

0. 1120 

V . 

1  1  9n 

u . 

1  1  90 
1  i  zu 

U . 

1  1  on 
i  1  zu 

A 
U  . 

1  1  90 
i  i  ZU 

A 

u . 

J  1  /  u 

U . 

U. 3UUU 

u. 

0. 2570 

0. 1040 

1  1 
1 J 

f\    1  1  90 

0. 

1120 

n 

1  1  90 
1  1  zu 

n 
u . 

1 1 20 

u . 

1  1  on 

L  1  ZU 

A 
U  . 

1  1  90 
i  1  ZU 

A 
U  . 

J4DU 

r\ 
U . 

f^nnn 

DUUU 

n  ^onn 

U . jzUU 

U . 

n  9 A 

A    AO  7  A 

U .  i  i 

0. 

1120 

n 
u . 

1  1  90 
1  i  ZU 

A 

u . 

1  1  9n 

L  1  ZU 

U  . 

1  1  on 

L  1  ZU 

A 
U  . 

1  1  90 
1  1  ZU 

A 
U 

J  /  jU 

f^onn 
OzUU 

n  Afinn 
u . ^ouu 

U  . 

n  9  ^  ^  f\ 
u .  z_)_)U 

A    AO  /.  A 

15 

0.  1120 

u  > 

1  1  9n 

0. 

1120 

0. 

1120 

0. 

1120 

0. 

1120 

0 

4040 

0. 

6500 

0.4700 

0. 

3050 

0.2540 

0,0940 

1 A 

10 

nil  9n 

0. 

1120 

n 
u . 

1  1  9(1 

u . 

u  ■ 

1 1 20 

n 
u  • 

1 1 20 

Q 

4330 

u 

A  9on 

OZUU 

U .  *4  JUU 

A 
U  . 

"1090 
JUZU 

0  9  =i9n 
U . Z JZU 

A    A  Q  /,  A 

17 

0. 1120 

0. 

1120 

0 

1 120 

0. 

1120 

0. 

1120 

0. 

1120 

0 

4620 

0 

5700 

0. 4400 

0. 

2990 

0. 2510 

0. 0940 

18 

0.1120 

0. 

1120 

0. 

1120 

0. 

1120 

0. 

1120 

0. 

1120 

0 

4920 

0 

5000 

0.4200 

0. 

2960 

0.2500 

0.0940 

19 

0. 1120 

0. 

1120 

0. 

1120 

0 

1120 

0. 

1120 

0 

1120 

0 

5210 

0 

4700 

0.4200 

0 

2940 

0.2000 

0.0940 

20 

0.1120 

0. 

1120 

0. 

1120 

0. 

1120 

0. 

1120 

0. 

1120 

0 

5500 

0 

4600 

0.4200 

0 

2910 

0.2000 

0.0940 

21 

0. 1120 

0. 

1120 

0. 

1120 

0. 

1120 

0. 

1120 

0. 

1120 

0 

5790 

0 

4600 

0.4200 

0 

2880 

0.2000 

0.0940 

22 

0.1120 

0 

1120 

0 

1120 

0 

1120 

0. 

1120 

0 

1120 

0 

6800 

0 

5200 

0.4200 

0 

2850 

0.2000 

0.0940 

23 

0. 1120 

0 

1120 

0 

1120 

0 

1120 

0. 

1120 

0 

1120 

0 

7100 

0 

6800 

0.4100 

0 

2820 

0.2000 

0.0940 

24 

0. 1120 

0. 

1120 

0 

1120 

0 

1120 

0. 

1120 

0 

1120 

0 

7500 

0 

9200 

0.4000 

0 

2810 

0.0940 

0.0940 

25 

0. 1120 

0. 

1120 

0 

1120 

0. 

1120 

0. 

1120 

0 

1120 

0 

6800 

1 

0000 

0.4000 

0 

2800 

0.0940 

0.0940 

26 

0. 1120 

0 

1120 

0 

1120 

0 

1120 

0. 

1120 

0 

1120 

0 

6000 

1 

0900 

0.4000 

0 

2780 

0.0940 

0.0940 

27 

0.1120 

0 

1120 

0 

1120 

0 

1120 

0. 

1120 

0 

1120 

0 

4800 

1 

1400 

0.3900 

0 

2770 

0.0940 

0.0940 

28 

0. 1120 

0. 

1120 

0. 

1120 

0. 

1120 

0. 

1120 

0 

1120 

0 

4500 

1 

1400 

0.3500 

0 

2760 

0.0940 

0.1000 

29 

0. 1120 

0 

1120 

0 

1120 

0 

1120 

0 

1120 

0 

4400 

1 

1400 

0.3500 

0 

2750 

0.0940 

0. 1000 

30 

0.1120 

0 

1120 

0 

1120 

0 

1120 

0 

1120 

0 

5400 

1 

0700 

0.3500 

0 

2730 

0.0940 

0.1000 

31 

0. 1120 

0 

1120 

0 

1120 

0 

1120 

1 

0000 

0 

2720 

0.0940 

Average  rate 

cf  s 

0. 1120 

0 

1120 

0 

1120 

0 

1120 

0. 

1120 

0 

1120 

0 

4050 

0 

7800 

0.5530 

0 

2990 

0.2080 

0. 1030 

Total  yield. 

inches 

1.043 

1 

010 

1 

043 

1 

043 

0. 

942 

1 

043 

3 

649 

7 

263 

4.982 

2 

785 

1.935 

0.930 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.2517  cfs. 
27.668  area  inches 


MUD  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1943-SEPTEMBER  1944. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

0.1000 

1 

.8502 

0 

3200 

0 

1300 

0. 1000 

2 

0. 1000 

2 

5003 

0 

3200 

0 

1300 

0. 1000 

3 

0. 1000 

3 

1303 

0 

3152 

0.1300 

0.1000 

4 

0.1000 

2 

8904 

0 

3000 

0 

1300 

0.1000 

5 

0.1000 

2 

1802 

0 

2901 

0 

1300 

0.0950 

6 

0.0950 

1 

8202 

0 

2901 

0 

1300 

0.0900 

7 

0.0900 

1 

.6402 

0 

2901 

0 

1300 

0.0900 

8 

0.0900 

1 

4902 

0 

2901 

0 

1300 

0.0900 

9 

0.0900 

1 

3401 

0 

2901 

0 

1300 

0.0900 

10 

0.0900 

1 

2101 

0 

3100 

0 

1300 

0.0900 

11 

0. 1700 

1 

0500 

0 

3151 

0 

1300 

0.0900 

12 

0. 1700 

0 

9400 

0 

3100 

0 

1300 

0.0900 

13 

0.0900 

0 

8201 

0 

3001 

0 

1300 

0.0900 

14 

0.0900 

0 

6800 

0 

2901 

0 

1300 

0.0900 

15 

0.0900 

0 

6101 

0. 

2901 

0. 

1300 

0.0900 

16 

0.0900 

1.2702 

0 

5500 

0. 

2901 

0. 1300 

0.0900 

17 

0.0900 

1.2202 

0 

4900 

0 

2700 

0. 

1300 

0.0900 

18 

0.0900 

1.0701 

0 

4551 

0. 

2251 

0. 

1300 

0.0900 

19 

0.1950 

0.8201 

0 

4451 

0. 

2100 

0. 

1300 

0.0900 

20 

0.1950 

0.6201 

0 

4400 

0. 

2100 

0. 

1300 

0.0900 

21 

0.5900 

0. 

4400 

0. 

2001 

0. 

1300 

0.0900 

22 

0.6701 

0. 

4350 

0. 

2001 

0. 

1300 

0.0900 

23 

0.8500 

0. 

4250 

0.2001 

0. 

1300 

0.0900 

24 

0.9801 

0. 

4152 

0.1700 

0.1300 

0.0900 

25 

0.9601 

0. 

4051 

0. 1351 

0. 

1300 

0.0900 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0.9201 
0.9601 
1.0701 
1.2301 
1.4102 
1.5601 


0.4000 
0.3950 
0.3750 
0.3551 
0.3350 


1.0171 
9.169 


0.1300 
0.1300 
0.1300 
0.1300 
0.1300 
0.1300 

0.2351 
2.190 


0.1300 
0.1300 
0. 1300 
0. 1300 
0.1150 
0.1000 

0. 1285 
1.197 


0.0900 
0.0900 
0.0900 
0.0900 
0.0900 


0.0915 
0.825 


Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 
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MUD  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  194A-SEPTEMBER  1945. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

0 

0940 

0 

1120 

I 

5000 

Q 

4000 

u 

1  7An 
i  /  DU 

u 

i  D  OU 

2 

0 

0940 

0 

1120 

I 

5000 

Q 

A 

i  3  ou 

U 

i  J  ou 

3 

0 

0940 

0 

1120 

I 

5000 

Q 

JDUU 

n 
u 

zuuu 

U 

I  fin 

4 

0 

0940 

0 

1120 

1 

5200 

0 

3500 

0 

2000 

0 

1580 

5 

0 

1000 

0 

1400 

1 

7  700 

0 

3400 

0 

1400 

0 

1580 

6 

0 

1040 

0 

1000 

I 

1400 

3 

1 600 

Q 

3400 

Q 

1  Ann 

n 
u 

i  D  ou 

7 

0. 1040 

0 

09  70 

I 

1800 

2 

9 100 

g 

3300 

0 

1 400 

g 

1  S  90 

8 

0 

1080 

0 

0940 

2  300 

2 

1 500 

0 

3300 

g 

1 400 

g 

1  Ann 

9 

0 

1080 

0 

0940 

1 

2  300 

1 

7  700 

0 

3200 

0 

1300 

0 

1360 

10 

0 

1120 

0 

0940 

1 

2  300 

1 

6200 

0 

3200 

0 

1300 

0 

1280 

11 

0 

1120 

0 

0940 

1 

3700 

1 

5000 

0 

3100 

0 

1 300 

g 

1240 

12 

0. 

1120 

0 

2000 

1 

4000 

1 

3200 

0 

3100 

0 

2500 

g 

1 160 

13 

0. 

1120 

0 

2000 

1 

5200 

1 

1800 

0 

3100 

0 

2500 

g 

1 120 

14 

0. 

1120 

0 

1400 

1 

5200 

1 

0900 

0 

3100 

0 

2000 

0 

1160 

15 

0. 

1120 

1 

1600 

0 

9600 

0 

3100 

0 

2000 

0 

1160 

16 

0 

1120 

0 

940D 

0 

8500 

0 

3000 

g 

1900 

g 

1200 

17 

0. 

1120 

0 

9600 

0 

7500 

0 

3000 

g 

1900 

g 

1240 

18 

0. 

1120 

1 

0200 

0 

6800 

0 

2900 

g 

2000 

g 

1280 

19 

0. 

1120 

0 

9600 

0 

6500 

0 

2900 

0 

4200 

g 

1 280 

20 

0. 1120 

0 

8500 

0 

6000 

0 

2  800 

0 

3100 

0 

1320 

21 

0. 1120 

0 

6500 

0 

5400 

0 

2800 

0 

1700 

0 

1320 

22 

0. 1120 

0 

5900 

0 

5000 

0 

2  800 

0 

1400 

0 

1320 

23 

0.1120 

0 

6000 

0 

5000 

0 

2700 

0 

1300 

0 

1320 

24 

0. 

1120 

0 

7500 

0 

4900 

0 

2  700 

0 

1400 

0 

1320 

25 

0. 

1120 

I 

0900 

0 

4  700 

0 

2600 

0 

1700 

0 

1320 

26 

0. 1120 

1 

2  300 

0.4500 

0 

2500 

0 

1600 

0.1320 

27 

0.1120 

1 

3200 

0.4400 

0 

2400 

0 

1600 

0.1320 

28 

0. 1120 

1 

4200 

0.4200 

0 

2400 

0 

1600 

0. 1280 

29 

0. 1120 

1 

5000 

0.4200 

0 

2200 

0 

1600 

0. 1200 

30 

0.1120 

1 

5  700 

0.4000 

0 

2100 

0 

1600 

0. 1160 

31 

0.1120 

1 

5  700 

0 

1900 

0 

1600 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0. 1080 


1. 1200 
10. 101 


0.2970 
2.  770 


0.1800 
1.680 


0.1340 
1 .204 


Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


MUD  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1945-SEPTEMBER  1946. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

0.  1080 

1 

2900 

0 

8200 

0 

1000 

0 

2500 

0 

1700 

2 

0. 1040 

1 

1400 

0 

8500 

0 

1000 

0 

2000 

0 

.1200 

3 

0.0970 

1 

0500 

0 

9200 

0 

1000 

0 

2000 

0 

1200 

4 

0.0940 

1 

1600 

0 

9600 

0 

1000 

0 

2000 

0 

1200 

5 

0.0940 

1 

3200 

0 

9600 

0 

1000 

0 

2000 

0 

1200 

6 

0.0940 

1 

5200 

0 

9600 

0 

1000 

0 

2100 

0 

1200 

7 

0.0940 

1 

5200 

0 

9200 

0 

1000 

0 

2100 

0 

1200 

8 

0.0940 

1 

5000 

0 

8500 

0 

1000 

0 

1700 

0 

1200 

9 

0.0940 

1 

5000 

0 

7500 

0 

1000 

0 

1700 

0 

1200 

10 

0.0940 

1 

2  300 

0 

6800 

0 

1200 

0 

1700 

0 

1200 

11 

0. 1000 

1 

0000 

0 

6000 

0 

1200 

0 

1700 

0 

1200 

12 

0. 1400 

0 

7300 

0 

4800 

0 

1200 

0 

1700 

0 

1200 

13 

0. 1400 

0 

6000 

0 

4500 

0 

1200 

0 

2000 

0 

1200 

14 

0.1200 

0 

5  700 

0 

4300 

0 

1200 

0 

1700 

0 

1200 

15 

0. 1000 

0 

5  700 

0 

4200 

0 

1200 

0 

1700 

0 

1200 

16 

0. 1000 

0 

5700 

0 

4000 

0 

1300 

0 

1400 

0 

1700 

17 

0.1000 

0 

6500 

0 

4000 

0. 

1300 

0 

1400 

0 

2  700 

18 

0.0940 

0 

8800 

0 

3900 

0. 

1300 

0 

1400 

0 

2  700 

19 

0.0940 

1 

0500 

0 

3600 

0. 

1300 

0 

1400 

0 

2500 

20 

0.0940 

0.9600  1 

1400 

0 

3600 

0. 

1300 

0 

1300 

0 

2200 

21 

0.0940 

0.9400  1 

0900 

0 

3400 

0. 

1300 

0 

1300 

0 

2200 

22 

0.0940 

0.7100  1 

1400 

0 

3200 

0. 

1300 

0 

1400 

0 

2200 

23 

0.0940 

0.7100  1 

1400 

0 

2900 

0. 

1300 

0 

1300 

0 

2200 

24 

0.0940 

0.7900  1 

0000 

0 

3200 

0. 

1300 

0 

1300 

0 

2100 

25 

0.0940 

0.9600  0 

7900 

0 

3100 

0. 

1300 

0 

1300 

0 

2100 

26 

0.0940 

1 . 1 800 

0.6800 

0.2900 

0 

1300 

0 

1300 

0.2100 

27 

0.0940 

1.4200 

0.6500 

0.2  700 

0 

1300 

0 

1300 

0.2000 

28 

0.0940 

1.5100 

0.7500 

0.2500 

0 

1300 

0 

1300 

0.2000 

29 

0.0940 

1.5100 

0.9200 

0.2200 

0 

1300 

0 

1300 

0.2000 

30 

0. 1000 

1.5000 

0.8800 

0. 1200 

0 

1400 

0 

1300 

0.2000 

31 

0. 1400 

0.7900 

0 

2000 

0 

1300 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0.  1010 
0.942 


0.9940 
9.263 


0.5200 
4.713 


0. 1200 
1. 140 


0. 1600 
1.509 


0. 1700 
1.549 


Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 
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MUD  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1946-SEPTEMBER  1947. 


DAY 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


1 

0.2900 

0.6800 

0. 

2000 

0. 

1200 

0. 

1100 

2 

0. 1000 

0.6200 

0. 

2000 

0. 

1000 

0. 

1100 

3 

0.1000 

0.6200 

0. 

2000 

0. 

1000 

0. 

1100 

4 

U . iUUU 

0.5700 

0. 

2000 

0. 

1400 

0 . 

1 100 

5 

0. 1000 

0.5200 

0. 

2000 

0. 

1000 

0. 

1100 

6 

0.1000 

0.4800 

0. 

1700 

0. 

1000 

0. 

1100 

7 

0. 1000 

0.4500 

0. 

1700 

0. 1000 

0. 

1100 

8 

0.0800 

0.4400 

0. 

1700 

0. 

1400 

0. 

1100 

9 

A    A  DA  A 

U. UoUU 

0 . 4400 

0. 

1400 

0. 

1200 

0. 

1100 

10 

0.0800 

1. 

6200 

0.4400 

0. 

1300 

0 

2000 

0. 

1000 

11 

0.0800 

1. 

4200 

0.4400 

0 

1300 

0. 

1700 

0. 

1000 

12 

0.0800 

1, 

2300 

0.4300 

0 

1300 

0 . 

1400 

0 

1000 

13 

0.0800 

1 

3700 

0.4200 

0 

1300 

0. 

1300 

0 

1000 

14 

A    A  O  AA 

0 . uoOU 

1 

5000 

0 .4200 

0 

1 300 

0 

1300 

0 

1000 

15 

0.0800 

1 

5100 

0.4200 

0 

1300 

0. 

1300 

0 

1000 

16 

0.0800 

1 

4200 

0.4200 

0 

1300 

0 

1300 

0 

1000 

17 

0. 1000 

1 

4200 

0.4200 

0 

1100 

0 

1300 

0 

1000 

18 

0.3000 

1 

5000 

0.4100 

0 

1100 

0 

1 300 

0 

1000 

19 

0. 1700 

1 

5400 

0 . 4000 

0 

1 100 

0 

1300 

0 

1000 

20 

0.1400 

1 

6000 

0.3900 

0 

1100 

0 

1100 

0 

1000 

21 

0. 1400 

1 

6700 

0.3700 

0 

1100 

0 

1100 

0 

1000 

22 

0. 1400 

1 

7200 

0.3300 

0 

1100 

0 

1100 

0 

1000 

23 

0. 1000 

1 

6400 

0.3100 

0 

1700 

0 

1100 

0 

1000 

24 

1 

5000 

0.2900 

0 

1000 

0 

1100 

0 

1000 

25 

1 

3700 

0 . 2  700 

0 

1000 

0 

1100 

0 

1000 

26 

1 

3700 

0.2600 

0 

1000 

0 

1100 

0 

0900 

27 

1 

4200 

0.2600 

0 

1000 

0 

1700 

0.0900 

28 

1 

2700 

0.2600 

0 

1000 

0 

1100 

0 

0900 

29 

1 

0900 

0.2500 

0 

1000 

0 

1100 

0 

0900 

30 

0 

.9600 

0.2200 

0 

0900 

0 

1100 

0 

0900 

31 

0.8500 

0 

1000 

0 

1100 

Average  rate 

cfs 

0.4100 

0 

.1400 

0 

1200 

0 

1000 

Total  yield, 

inches 

3.686 

1 

265  ' 

1 

157 

0 

908 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


DAY 


MUD  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1948-SEPTEMBER  1949. 
OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


0.1200  0.1100 

0.1200  0.1100 

0.1200  0.1100 
0. 1200 
0. 1300 


0.8700 
0. 7100 


6  0.1200  0.4400 

7  0.1200  0.3700 

8  0.1200  0.4000 

9  0.1200  0.4700 
10  0.1200  0.7500 


11  0.1200  0.9200 

12  0.1100  1.0000 

13  0.1100  1.1800 

14  0.1200  1.6400 

15  0,1900  1.8800 

16  0.1200  1.7700 

17  0.1100  2.4300 

18  0.1100  2.9400 

19  0.1100  2.9700 

20  0.1100  2.7900 

21  0.1100  2.5800 

22  0.1100  2.3200 

23  0.1100  1.9300 

24  0.1100  1-8300 

25  0.1100  1.8300 

26  0.1100  1-9300 

27  0.1100  2.1800 

28  0.1100  2.2600 

29  0.1100  2.2600 

30  0.1100  2.2100 

31  0.1100  1-9300 


Average  rate,  cfs  0.1200 
Total  yield,  inches  1.102 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 
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MUD  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1955-SEPTEMBER  1956, 
DAY  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUNE  JULY  AUG  SEPT 


1 

0 

3400 

1 

1800 

0 

1000 

0.1200 

0 

0800 

2 

0 

3900 

1 

1400 

0 

1000 

0. 1200 

0 

0800 

3 

0 

4400 

0 

9600 

0 

0800 

0.1200 

0 

0700 

4 

0 

5700 

0 

8500 

0 

0800 

0. 1300 

0 

0700 

5 

0 

6800 

0 

7100 

0 

0800 

0. 1300 

0 

0  700 

6 

0 

7500 

0 

6000 

0.0800 

0 

1400 

0 

0700 

7 

0 

7900 

0 

5200 

0.0900 

0 

1400 

0 

0700 

8 

0 

7900 

0 

4500 

0.0900 

0 

1400 

0 

0700 

9 

0 

7500 

0 

4000 

0.0900 

0 

1300 

0 

0700 

10 

0 

7100 

0 

3600 

0.0900 

0 

1300 

0 

0700 

11 

0 

6200 

0 

2900 

0.0900 

0 

1200 

0 

0700 

12 

0 

5400 

0 

2500 

0.0900 

0 

1100 

0 

0700 

13 

0 

4800 

0 

2500 

0,0900 

0 

1000 

0 

0700 

14 

0 

4600 

0 

2500 

0.0900 

0 

1000 

0 

0700 

15 

0 

4500 

0 

2200 

0.0900 

0 

0900 

0 

0700 

16 

0 

4800 

0 

2000 

0 

0900 

0 

090u 

0 

0700 

17 

0 

5400 

0 

2000 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0700 

18 

0 

6500 

0 

1400 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0700 

19 

0 

9200 

0 

1400 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0700 

20 

1 

4200 

0 

1200 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0700 

21 

0 

5200 

1 

6700 

0 

1400 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0700 

22 

0 

5400 

1 

9  300 

0 

1400 

0 

0900 

0 

0900 

0 

0700 

23 

0 

5800 

2 

0900 

0 

1400 

0 

0800 

0 

0900 

0 

0700 

24 

0 

5200 

2 

2600 

0 

1200 

0 

0800 

0 

0900 

0 

0  700 

25 

0 

4  700 

2 

3200 

0 

1200 

0 

0800 

0 

0900 

0 

0700 

26 

0.4600 

2 

2100 

0. 1200 

0 

0800 

0.0900 

0.0700 

27 

0.4800 

2 

1500 

0. 1000 

0 

0800 

0.0900 

0.0700 

28 

0.4400 

1 

8800 

0. 1000 

0 

0900 

0.0900 

0.0700 

29 

0.3600 

1 

5  700 

0. 1000 

0 

1000 

0.0900 

0.0700 

30 

0.3400 

1 

4200 

0. 1000 

0 

1100 

0.0900 

0.0700 

31 

1 

2  700 

0 

1100 

0.0800 

Average  rate 

cfs 

1 

0800 

0.3500 

0 

0920 

0. 1100 

0.0700 

Total  yield. 

inches 

10 

079 

3. 130 

0 

856 

0.998 

0.624 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


MUD  CREEK  DISCHARGE,  CL'BIC  FEET  PERSSECOND,  OCTOBER  1956-SEPTEMBER  1957. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

1 

0.0700 

0. 

1000 

0 

0  700 

0 

0800 

0.0800 

0 

0800 

2 

0.0700 

0. 

0800 

0. 

0  700 

0 

0800 

0.0800 

0.0800 

3 

0.0700 

0. 

0800 

0 

0700 

0 

0800 

0.0800 

0 

0800 

4 

0,0700 

0. 

0800 

0. 

0  700 

0 

0800 

0.0800 

0 

0800 

5 

0.0700 

0. 

0700 

0 

0700 

0 

0800 

0.0800 

0 

0800 

6 

0,0700 

0. 

0700 

0. 

0700 

0 

0800 

0.0800 

0 

0800 

7 

0.0700 

0. 

0700 

0. 

0700 

0 

0800 

0.0800 

0 

0800 

8 

0.0700 

0.0700 

0. 

0700 

0 

0800 

0.0800 

0 

0800 

9 

0,0700 

0. 

0700 

0. 

0700 

0 

0800 

0.0800 

0 

0800 

10 

0.0700 

0. 

0700 

0. 

0800 

0 

0800 

0.0800 

0 

0800 

11 

0.0700 

0.0700 

0. 

0800 

0 

0800 

0.0800 

0 

0800 

12 

0,0700 

0, 

0700 

0. 

0800 

0.0800 

0.0800 

0. 

0800 

13 

0,0700 

0, 

0  700 

0. 

0800 

0. 

0800 

0.0800 

0 

0800 

14 

0.0700 

0. 

0700 

0. 

0800 

0 

0800 

0.0800 

0 

0800 

15 

0,0700 

0, 

0700 

0. 

0800 

0. 

0800 

0.0800 

0 

0800 

16 

0.0700 

0.0700 

0 

0800 

0 

0800 

0 

0800 

0 

0800 

17 

0,0700 

0.0700 

0 

0800 

0 

0800 

0 

0800 

0 

0800 

18 

0,0700 

0.0700 

0 

0800 

0 

0800 

0 

0800 

0 

0800 

19 

0,0700 

0.0700 

0 

0800 

0.0800 

0.0800 

0 

0800 

20 

0,0700 

0.0700 

0.0800 

0 

0800 

0 

0800 

0 

0800 

21 

0,0700 

0.0700 

0 

0800 

0 

0800 

0 

0800 

0 

0800 

22 

0.0700 

0.0700 

0 

0800 

0 

0800 

0 

0800 

0 

0800 

23 

0.0700 

0.0700 

0 

0800 

0 

0800 

0 

0800 

0 

0800 

24 

0.0700 

0.0700 

0 

0800 

0 

0800 

0 

0800 

0 

0800 

25 

0.0700 

0.0700 

0 

0800 

0 

0800 

0 

0800 

0 

0800 

26 

0.0700 

0.0700 

0 

0800 

0 

0800 

0. 

0800 

0 

0800 

27 

0.0700 

0.0700 

0 

0800 

0 

0800 

0 

0800 

0 

0800 

28 

0.0700 

0.0700 

0 

0800 

0.0800 

0 

0800 

0 

0800 

29 

0.0700 

0.0700 

0 

0800 

0 

0800 

0 

0800 

30 

0.0700 

0.0700 

0 

0800 

0 

0800 

0 

0800 

31 

0.0700 

0 

0800 

0 

0800 

0 

0800 

rate 

cfs 

0.0700 

0.0  700 

0 

0800 

0 

0800 

0 

0  700 

0 

0800 

eld. 

inches 

0.631 

0.655 

0 

705 

0 

745 

0. 

741 

0 

745 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0.0800 

0 

.5700 

2 

.0500 

0 

.2  700 

0 

.1300 

0.0800 

0 

.5900 

2 

.2200 

0 

.2500 

0 

.  1200 

0.0800 

0 

.6100 

2 

.4  700 

0 

.2100 

0 

1200 

0.0800 

0 

.6300 

2 

.7000 

0 

1200 

j 

0.0800 

0 

6500 

2 

.9100 

0 

1200 

0.0800 

0 

.6  700 

3 

.1100 

0 

.  1200 

0.0800 

0 

7000 

2 

.9800 

0 

.1000 

0.0800 

0 

7200 

2 

5800 

0 

1000 

1 

0. 1100 

0 

7400 

2 

.3400 

0 

1000 

1 

;! 

0.1300 

0 

7600 

2 

4600 

0 

1000 

0.1500 

0 

7800 

2 

2300 

0 

1000 

0.0900 

0.1700 

0 

8000 

1 

9100 

0 

1000 

0.0900  '! 

0. 1900 

0 

8200 

1 

7000 

0 

1000 

0.0800 

0.2100 

0 

8400 

1 

4700 

0 

1000 

0.0900 

0.2300 

0 

8700 

1 

2500 

0 

1000 

0.0900 

0.2500 

0 

8900 

1 

0400 

0, 1100 

0.0900 

0.2700 

0 

9100 

0 

8700 

0 

1000 

0.0900 

0.3000 

0 

9300 

0 

7500 

0. 

1000 

0.1000 

0. 3200 

0.9500 

0 

7400 

0 

1000 

0. 1000 

0.3400 

0 

9  700 

0 

7500 

0 

1000 

0. 1000 

0. 3600 

0 

9900 

0 

7500 

0 

1200 

0.0900  t 

0.3800 

1. 

0100 

0 

7000 

0 

1000 

0.0900 

0.4000 

1 

0300 

0 

6300 

0 

1000 

0.0900 

0.4200 

1 

0600 

0 

5300 

0 

1000 

0.0900 

0.4400 

1 

0800 

0 

4500 

0 

1000 

0.0900  1 

0.4600 

1 

1000 

0 

4100 

0 

1000 

0.0900  1 

0.4900 

1 

1200 

0. 3500 

0 

0900 

0.0900  ' 

0.5100 

1. 

1400 

0 

3200 

0 

0900 

0.0900 

0.5300 

1. 

3700 

0.2900 

0 

1000 

0.0900 

0.5500 

1. 

5800 

0 

2700 

0 

0900 

0.0900  i 

1 

8800 

0.2600 

0 

9300 

1 

4400 

2.371 

8 

647 

12 

987 
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MUD  CREEK  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1957-SEPTEMBER  1958. 


DAY 

1 
2 
3 
4 
5 


Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

0. 1000 

0.0800 

0, 

,0900 

0, 

,0800 

0. 

,0800 

0, 

.0800 

0.1000 

0.2200 

0, 

,0900 

0. 

,0800 

0, 

.0800 

0, 

,0800 

0. 1000 

0.0800 

0. 

,0900 

0, 

,0800 

0. 

,0800 

0, 

.0800 

0.0900 

0.0700 

0, 

,0900 

0, 

,0800 

0, 

,0800 

0, 

,0800 

0. 1000 

0.0700 

0. 

,0900 

0. 

,0800 

0, 

.0800 

0, 

,0800 

APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


6 

0. 1000 

0.0800 

0, 

,0900 

0, 

,0800 

0, 

,0800 

0, 

,0800 

7 

0.1000 

0.0800 

0, 

,0900 

0, 

,0800 

0. 

,0800 

0. 

,0800 

8 

0.0900 

0.0700 

0. 

,0900 

0. 

,0800 

0. 

,0800 

0. 

,0800 

9 

0.1000 

0.0700 

0, 

,0900 

0, 

,0800 

0. 

,0800 

0. 

,0800 

10 

0.1000 

0.0700 

0, 

,0900 

0. 

,0800 

0. 

,0800 

0, 

,0800 

11 

0. 1000 

0, 

,0700 

0. 

,0900 

0, 

,0800 

0, 

,0800 

12 

0.1000 

0, 

,0700 

0, 

,0900 

0. 

,0800 

0, 

,0800 

13 

0.1000 

0, 

,0700 

0. 

,0900 

0. 

,0800 

0, 

,0800 

14 

0,1000 

0, 

,1400 

0, 

,0900 

0, 

,0800 

0. 

,0800 

15 

0.1000 

0. 

,0900 

0, 

,0900 

0, 

,0800 

0, 

,0800 

16 

0, 1000 

0.0700 

0, 

,0900 

0, 

,0800 

0. 

,0800 

17 

0,0900 

0.0700 

0, 

,0900 

0, 

,0800 

0, 

,0800 

18 

0.0900 

0.0900 

0, 

,0900 

0, 

,0800 

0. 

,0800 

19 

0.0900 

0. 1000 

0, 

,0900 

0. 

,0800 

0, 

,0800 

20 

0.0900 

0. 1000 

0, 

,0900 

0, 

,0800 

0. 

,0800 

21 

0.0900 

0. 1000 

0, 

,0900 

0, 

,0800 

0.0800 

22 

0.0900 

0.0900 

0, 

,0800 

0, 

,0800 

0.0800 

23 

0,0900 

0.0900 

0, 

,0800 

0, 

,0800 

0.0800 

24 

0, 1000 

0.0900 

0. 

,0800 

0. 

,0800 

0.0800 

25 

0.0900 

0.0900 

0. 

,0800 

0, 

,0800 

0.0800 

26 

0.0900 

0, 

,0900 

0. 

,0800 

0. 

,0800 

27 

0.0800 

0. 

,0900 

0. 

,0800 

0, 

,0800 

28 

0.0800 

0. 

,0900 

0, 

,0800 

0. 

,0800 

29 

0.0800 

0. 

,0900 

0, 

,0800 

0, 

,0800 

30 

0.0800 

0, 

,0900 

0. 

,0800 

0. 

.0800 

31 

0.0800 

0, 

,0800 

0. 

,0800 

0.0900 
0.872 


0.0900 
0.820 


0.0900 
0.  840 


0.0800 
0.  792 


0.0800 
0.0800 
0.0800 


0.0800 
0.  715 


0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 


1. 

,8900 

0. 

1400 

0. 

1200 

0. 

.0900 

1, 

,8200 

0. 

1300 

0. 

1200 

0, 

.0900 

1, 

,6800 

0. 

1300 

0. 

1300 

0. 

.0900 

1, 

,5400 

0 . 

,4000 

0 . 

1300 

0 , 

.  0900 

1. 

,3  00 

0. 

1300 

0. 

1400 

0, 

.0900 

1, 

,2900 

0. 

,1200 

0. 

1400 

0, 

.0900 

1. 

,2100 

0. 

,1200 

0. 

1500 

0, 

.0900 

1. 

,0400 

0. 

.1200 

0. 

1600 

0, 

.0900 

0. 

,9200 

0. 

.  1200 

0. 

1800 

0 , 

.0900 

0.0900 

0.8400 

0. 

,1200 

0. 

1600 

0, 

.0800 

1. 

0000 

0. 

,6900 

0. 

,1200 

0. 

1600 

0, 

.0800 

1. 

0000 

0, 

,6200 

0. 

,1100 

0. 

1500 

0, 

.0900 

0. 

7000 

0. 

,5200 

0. 

1200 

0. 

1500 

0, 

.0800 

0. 

6000 

0.4400 

0. 

,  1200 

0. 

1600 

0. 

.0800 

0. 

5600 

0, 

,4100 

0. 

,1200 

0. 

1600 

0, 

.0800 

0.6900 

0. 

,3700 

0. 

,1200 

0. 

1500 

0 

.0800 

0. 

9800 

0. 

,3400 

0. 

,1200 

0. 

1400 

0, 

.0800 

1. 

2500 

0, 

.3000 

0, 

,1300 

0.1200 

0, 

.0800 

1. 

5200 

0.2700 

0. 

,1200 

0. 

1200 

0.0700 

1. 

8900 

0. 

,2400 

0. 

,1200 

0. 

1000 

0. 

.0700 

2. 

2200 

0. 

.2100 

0, 

,1400 

0. 

0900 

0. 

.0700 

2. 

3500 

0. 1900 

0. 

1400 

0. 

0900 

0. 

.0700 

2. 

4900 

0. 

.1800 

0, 

,1500 

0. 

0900 

0. 

.0700 

2. 

6700 

0, 

,  1800 

0, 

,1400 

0. 

,0900 

0.0700 

2. 

7000 

0, 

,1800 

0, 

,  1200 

0. 

.0800 

0 

.0700 

2. 

8500 

0, 

,1600 

0, 

,1200 

0. 

0800 

0 

.0700 

2. 

9400 

0. 

,1400 

0, 

,  1200 

0. 

.0800 

0 

.0  700 

2. 

8500 

0. 

,1400 

0. 

,  1200 

0. 

0900 

0 

.0700 

2. 

6600 

0. 

,1400 

0, 

,  1200 

0. 

0900 

0 

.0700 

2. 

4300 

0. 

,  1400 

0. 

,  1300 

0. 

.0900 

0 

.0700 

2. 

1100 

0, 

,1300 

0. 

0900 

1. 

4800 

0, 

,6500 

0. 

,1200 

0. 

.1200 

0 

.0800 

13. 

795 

5. 

.849 

1, 

,  163 

1. 

150 

0 

.703 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


DAY 


MUD  CREEK  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1958-SEPTEMER  1959. 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


0.0700 
0.0700 
0.0700 
0.0700 
0.0700 


6  0.0700 

7  0.0700 

8  0.0700 

9  0.0700 

10  0.0700 

11  0.0700 

12  0.0700 

13  0.0700 

14  0.0700 

15  0.0700 

16  0,0700 

17  0.0700 

18  0.0700 

19  0.0700 

20  0.0700 

21  0.0700 

22  0.0700 

23  0.0700 

24  0.0700 

25  0.0700 

26  0.0700 

27  0.0700 

28  0.0700 

29  0.0700 

30  0.0700 

31  0.0700 

Average  rate,  cfs  0.0700 
Total  yield,  inches  0.630 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak,  flow: 


0.3200 
0.3000 
0.2400 
0.2000 

0.1800 
0. 1800 
0.1600 
0.1600 
0.1500 

0.1600 
0.1700 
0.1400 
0.1400 
0.1300 


0.1300 
0.1200 
0.1200 
0.1100 
0.1100 

0. 1100 
0.1000 
0.1000 
0.0900 
0.0800 

0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0900 

0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0900 

0.0900 
0.1000 
0.0900 
0.1000 
0.1000 

0.1000 
0.1000 
0.0900 
0.0900 
0.0900 
0.0900 

0.1000 
0.896 


0.0900 
0.0900 
0.0900 
0.0800 
0.0700 

0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 

0.0900 
0.1000 
0.1000 
0.0900 
0.1000 

0. 1000 
0. 1000 
0.1000 
0.1100 
0.1000 

0.0900 
0.0900 
0.0900 
0.0900 
0.0900 

0.0900 
0.0900 
0.0900 
0.0900 
0.0900 
0.0900 

0.0900 
0,842 


0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0800 

0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.0700 
0.0700 

0.0700 
0.0700 
0.0700 
0.0800 
0.0900 

0.0900 
0.0900 
0.0800 
0.1000 
0.0900 

0.0900 
0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.1000 

0.0900 
0.0800 
0.0800 
0.0700 
0.0700 


0.0800 
0.730 
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West  Chicken 

West  Chicken  Creek  drains  218  acres  with  an  eleva- 
tional  range  of  7,550  to  8,396  feet.  It  has  a  northwest 
aspect,  an  average  slope  of  20  percent,  and  an  average 
stream  gradient  of  7  percent  (fig.  14).  In  1965,  a  3-foot 
"H"  flume  was  installed  in  the  dense  clays  at  the 
mouths  of  this  and  the  companion  watershed,  East 
Chicken  Creek.  Streamflow  records  began  in  water  year 
1966.  This  catchment  is  drained  by  a  single  well-defined 
channel  with  many  ill-defined  intermittent  tributaries. 
On  the  main  channel,  beavers  have  constructed  a 
number  of  dams,  some  of  which  show  signs  of  recent 
activity. 

Unhke  the  lower  Farmington  Canyon  drainages,  rock 
outcrops  exist  only  along  the  high  northeast  boundary 
of  the  Chicken  Creek  catchments,  although  the  same 
metamorphic  group  is  the  predominant  rock  type.  Also 
present  atop  these  Precambrian  rocks  is  a  younger 
series  of  sedimentaries:  shales,  siltstones,  sandstones, 
and  conglomerates.  A  soil  survey  estimated  that  approx- 
imately 84  percent  of  the  soils  on  West  Chicken  water- 
shed are  cryoborolls  and  most  of  the  rem£iinder  are 
cryochrepts  (Johnston  and  Doty  1972). 

West  Chicken  Creek  supports  dense  aspen  stands  on 
two-thirds  of  its  area.  Sagebrush  and  mountain  brush 
(snowberry,  chokeberry,  and  serviceberry)  are  found  on 


about  15  percent  of  the  land,  and  conifers  (Douglas-fir 
and  subalpine  fir)  occupy  about  4  percent.  Grasses  and 
forbs  and  wet  meadow  vegetation  comprise  about  15 
percent  of  the  ground  cover  (Johnston  and  Doty  1972). 

For  a  more  detailed  description  of  the  Chicken  Creek 
watersheds,  the  reader  is  referred  to  "Description  and 
Hydrologic  Analysis  of  Two  Small  Watersheds  in  Utah's 
Wasatch  Mountains"  by  Johnston  and  Doty  (1972). 

East  Chicken 

East  Chicken  Creek  is  the  companion  watershed  to 
West  Chicken  Creek  at  the  headwaters  of  the 
Farmington  Canyon  drainage.  It  is  northwest-facing, 
consists  of  137  acres,  has  a  relatively  gentle  average 
slope  of  24  percent,  and  about  2,500  feet  of  stream  chan- 
nel with  an  average  slope  of  only  8  percent  (fig.  14).  Like 
West  Chicken,  it  was  gaged  with  a  3-foot  "H"  flume  in 
1965  and  streamflow  records  commence  in  water  year 
1966. 

The  soils,  geology,  £ind  vegetation  on  both  Chicken 
Creek  watersheds  are  quite  similar.  These  and  other 
features  are  well  described  in  Johnston  and  Doty  (1972). 
In  short,  the  vegetal  cover  on  the  east  branch  consists 
of  64  percent  aspen,  12  percent  grass-forb, 
7  percent  mountain  brush,  15  percent  sagebrush,  2  per- 
cent conifer,  and  1  percent  wet  meadow. 


Figure  14.— Topographic  map  of  Cliicken 
Creel<  watersheds. 
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CHICKEN  CREEK  (WEST)  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1965-SEPTEMBER  1966. 


OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAi' 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0. 

,0247 

0. 

,0353 

0. 

,0564 

0, 

.0509 

0, 

,0424 

0. 

,0491 

0. 

,3453 

1. 

.8676 

0. 

.2911 

0, 

,0423 

0, 

,0086 

0, 

,0173 

2 

0 . 

0247 

0. 

,  0360 

0 . 

,0564 

0 . 

.  0491 

0 . 

0432 

0 , 

0491 

0 . 

3977 

2 , 

,1256 

0. 

.2599 

0, 

,0323 

0 , 

,  0091 

0, 

,0116 

3 

0 . 

,  0247 

0. 

.  0360 

0 , 

.  0564 

0 . 

.  0515 

0 . 

,  0445 

0 . 

,  0491 

0 . 

,4595 

2 . 

.  3553 

0. 

.2398 

0, 

.0308 

0 . 

.  0134 

0, 

,0100 

4 

0. 

,  0247 

0 . 

,  0375 

0 . 

,  0564 

0 . 

.  0548 

0 . 

,  0491 

0 . 

,  0491 

0 . 

,  5260 

2 , 

.4786 

0, 

.2283 

0. 

.0275 

0 , 

.  0070 

0, 

,0081 

5 

0. 

,  0247 

-  0 , 

,  0363 

0 . 

.  0536 

0 . 

.0502 

0 . 

,  0491 

0 , 

,  0491 

0 , 

,  6599 

2 , 

.4347 

0. 

.  2144 

0 , 

.  0243 

0 , 

.  0099 

0, 

,  0072 

6 

0. 

,0247 

0, 

,0368 

0. 

,0396 

0. 

.0497 

0, 

,0491 

0. 

,0491 

0. 

,7612 

2. 

.2815 

0. 

.2035 

0. 

.0240 

0. 

.0094 

0, 

,0073 

7 

0 . 

0247 

0 

0360 

A 

u . 

.0360 

0 

0498 

0 

04  91 

0 

0491 

]^  ^ 

0146 

2 

.0745 

0, 

.1895 

0. 

.0205 

0 

0086 

0 

.0061 

3 

0. 

0247 

0 

.  0360 

0 

0360 

0 . 

0534 

0 . 

0491 

0 . 

0491 

2^ 

,3579 

\ 

.7770 

0. 

.1860 

0, 

.0184 

0 . 

,0077 

0 

.0059 

Q 

024  7 

A 
U  i 

0360 

Q 

.  U  J  J  J 

0 . 

.  0562 

A 

u . 

A 

u . 

<  J  J  1  y 

7QAQ 

0, 

.1774 

0. 

.0197 

0 

,  0051 

0 

.0054 

10 

0 

024  7 

0 

0364 

0 . 

.0736 
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Average  annual  rate:     0.2456  cfs 
Total  annual  yield:     9.780  area  inches 
Peak  flow: 


CHICKEN  CREEK  (WEST)  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1966-SEPTEMBER  1967. 
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Average  annual  rate:     0.4484  cfs 

Total  annual  yield:     17.860  area  inches 

Peak  flow: 
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CHICKEN  CREEK  (WEST)   DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1967-SEPTEMBER  1968. 
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A 
U 

01  m 

UX  JX 

A 

u . 

0  9  OA 
UZUD 

11 

0 

01A7 

0 

0232 

0 

0301 

0 

0351 

0 

0336 

0 

0643 

0 

3049 

3 

3754 

1 

6496 

0 

0761 

0 

0185 

0 

0190 

1  9 

U 

UX4  J 

A 
U 

09  9  A 
Uz  ZH 

A 
U 

AIT/. 

A 

u 

O  9  9  9 
U  J  jZ 

A 
U 

O  90  A 
U  JU^ 

A 

u 

OA  A  9 
Z 

A 

U 

/.  0  /.  Q 
4  Z40 

J 

DM-i4 

1 

3796 

0 

0793 

A 

u 

O  1  A  9 
UXD  Z 

A 

u 

A  0  AO 

Uzuy 

1  1 
1  J 

U 

m  A  7 

UX4  / 

A 
U 

09  O  Q 
UZU  7 

A 
U 

O  AO  9 

A 
U 

O  9  9  A 
U  jZ^ 

A 
U 

O  9  1  /, 
U  Ji  4 

A 
U 

OAA  9 

A 

U 

4  X  J  Z 

J 

<^/.  /.  Q 

y 

1 

1321 

0 

0574 

A 

u 

A  9  A  R 

UzU  J 

A 
U 

A1  OQ 

uxyy 

U 

UX4  J 

A 
U 

O  9  1  Q 
U  Z  X  o 

A 

A  R  1^  Q 

u  J  J  y 

A 
U 

O  99  A 
U  jZh 

A 
U 

A  T  A 1 
U  JUl 

A 
U 

OA  A  O 

A 

u 

J4  J  Z 

J 

A  7  0  1 
U  /  Zi 

1 

0164 

0 

0528 

A 

u 

A  OA  7 

uyu  / 

A 
U 

U  J4D 

U 

Ul  D  J 

A 
U 

01  QQ 

ux  y  y 

A 

u 

AA  1  A 

A 
U 

O  9  90 

A 
U 

O  901 
U  JUi 

n 
U 

OA  1  ft 

A 

U 

jD  JX 

J 

A  Q  ^  /. 

uy  j4 

g 

8914 

Q 

0489 

A 

u 

A  A  R  A 
UD  DU 

A 

u 

A  T  T  1 

UX  JX 

16 

0 

0161 

0 

0195 

0 

0300 

0 

0318 

0 

0301 

0 

0628 

0 

3789 

3 

1568 

0 

7826 

0 

0415 

0 

0237 

0 

0157 

1  7 
X  / 

n 
u 

wx  0*4 

A 

n9nA 

UZuD 

A 
U 

0  9  7  9 
UZ  /  Z 

A 
U 

0  90  9 
U  jU  9 

A 
U 

0  901 
U  JUX 

A 
U 

OA  90 
UD  JU 

A 
U 

9  9Q  1 

J  jy  X 

o 
J 

91  ftQ 

z  1 C5  y 

0 

6910 

0 

0400 

A 
U 

1  Q  90 

X  y  JU 

A 
U 

0  1  ftQ 

uxoy 

1  ft 
Xo 

fi 
W 

m  7  s 

UX  /  J 

A 
\j 

0  90 
UZU  J 

A 
U 

0  9  ftO 
U  ZOU 

A 
U 

0  90  9 

A 
U 

0  990 
U  JZU 

A 
U 

0  QA 

u  J  yn 

A 
U 

9  QQQ 

z  y  y  y 

9 
J 

9ftl  A 
ZcSX  D 

0 

6200 

0 

0388 

A 
U 

1  9  7  A 
X  Z  /  4 

A 
U 

0  1  Q  9 

UX  y  z 

1  Q 

X  7 

u 

m  7R 
ux  /  o 

A 
U 

090Q 

VJ  Z  U  7 

A 
U 

0  9ft  7 
U  zO  / 

A 
U 

0  901 
U  jUX 

A 
U 

0  919 
U  JX  Z 

A 
U 

OAOQ 

UDuy 

A 
U 

9  70A 
Z  /  UD 

9 
J 

9A  A  Q 
J4H  y 

0 

5511 

0 

0372 

A 
U 

1  ftA  ^ 
±  oD  J 

A 
U 

01  7A 
UX  /  D 

OCi 

A 

u 

m  SA 

Wl  J  H 

A 
U 

09 

U  Z  J  J) 

A 
U 

O  "^Ol 
U  jUX 

A 
U 

0  90  1 
U  jUX 

A 
VJ 

1  Q  7ft 

X  y  /  o 

A 
U 

O    A  A 
U  JDD 

A 
U 

9  ^  9 
Z  J  J  Z 

9 
J 

A  Oft  Q 

0 

484  3 

0 

0304 

A 
U 

OAA  7 
U4H  / 

A 
U 

0  S  9  A 
U  J  Z4 

21 

0 

0154 

0 

0338 

0 

0301 

0 

0301 

0 

2407 

0 

0564 

0 

2346 

3 

4735 

0 

4332 

0 

0280 

0 

0331 

0 

0533 

99 
LZ. 

A 
U 

m  A  ^ 

Ul  D  J 

A 
U 

0  "^A  7 

A 
U 

0  90  1 
U  jUX 

A 
U 

0901 
U  jUX 

A 
VJ 

9  QO  9 

z  y  u  J 

A 
U 

0    Q  9 

u  J  y  J 

A 

u 

9  1  ^A 
ZX  DD 

9 
J 

^  9ft  ft 
J  JOO 

0 

3960 

0 

0295 

A 
U 

9  9  7A 
JZ  /  H 

A 
U 

OA/,  9 
U4 4  J 

Q 

01 76 

Q 

0248 

A 
U 

0  901 
U  jWX 

A 
U 

0901 
VJ  JVJ  ± 

A 
VJ 

1  S  A  ^ 
X  J  D  J 

A 
U 

OA  A  7 
UDD  / 

A 
U 

9  0QA 
z  u  y 

9 
J 

AO  A  ft 
O  U4  o 

0 

3793 

0 

0289 

A 
U 

1  AOA 
X  D  UM- 

A 
U 

0  ^ftO 
U  J  OU 

9A 

Q 

0180 

Q 

0363 

Q 

0  901 

Q 

0  90  9 

VJ  JVJ  J 

A 
VJ 

1  S  7Q 
±  J  /  y 

A 
U 

07A  O 
VJ  /  *4  U 

Q 

9  OA  ft 
Z  UM-  O 

9 
J 

A  71  A 
D  /  14 

0 

3501 

0 

0269 

A 
VJ 

Oft  90 
UO  zu 

Q 

OAQ  9 
U4  y  J 

9  S 

A 
U 

0181 

A 
U 

oim 

A 
VJ 

0  90  S 

A 
U 

O  90  9 
VJ  ->VJ  J 

A 
VJ 

1  9QA 
1  z  y  D 

A 
U 

Oftl  1 
VJOl  1 

A 
U 

1  Ql  A 
1  y  X  D 

9 
J 

7  9ftA 
/  JOD 

0 

3078 

0 

0227 

A 
U 

0  S  7  A 
U  J  /  D 

A 
U 

OA  90 
U*4  ZU 

26 

0 

0189 

0 

0948 

0 

0360 

0 

0302 

0 

1101 

0 

0868 

0 

1793 

3 

8065 

0 

2727 

0 

0269 

0 

0480 

0 

0358 

27 

0 

0171 

0 

2266 

0 

0360 

0 

0319 

0 

0942 

0 

0828 

0 

1778 

3 

8750 

0 

2402 

0 

0222 

0 

0502 

0 

0356 

9R 

Q 

0244 

UD  J  Z 

n 
u 

0  9A9 
U  JD  Z 

n 
u 

0  90A 
VJ 

u 

UOO  J 

ri 
U 

iUDU 

n 
u 

9  91  Q 

z  ji  y 

o 
J 

Q  /■  /i  ^ 

0 

.2044 

0 

0170 

n 
u 

u 

29 

0 

0248 

0 

0237 

0 

0529 

0 

0303 

0 

0835 

0 

1954 

0 

5076 

4 

0141 

0 

.1991 

0 

0170 

0 

0380 

0 

0313 

30 

0 

0317 

0 

0253 

0 

0832 

0 

0301 

0 

3399 

1 

0748 

4 

0846 

0 

1893 

0 

0158 

0 

0360 

0 

0304 

31 

0 

0324 

0 

1442 

0 

0304 

0 

4531 

4 

1558 

0 

0169 

0 

0318 

Average  rate ,   cf s 

0 

0272 

0 

0352 

0 

0397 

0 

0376 

0 

0738 

0 

0970 

0 

3131 

3 

3443 

1 

5267 

0 

0636 

0 

0615 

0 

0296 

Total  yield »  inches 

0 

090 

0 

120 

0 

130 

0 

130 

0 

230 

0 

330 

1 

020 

11 

310 

5 

000 

0 

220 

0 

210 

0 

100 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.4729  cfs 
18.88  area  inches 


CHICKEN  CREEK  (WEST)   DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1968-SEPTEMBER  1969. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0 

0293 

0 

0811 

0 

0947 

0 

0888 

0 

0970 

0 

0811 

0 

6104 

4 

2665 

0 

6970 

0 

8803 

0 

0526 

0 

0114 

2 

0 

0304 

0 

0796 

0 

0925 

0 

0889 

0 

0932 

0 

0811 

0 

7551 

4 

7605 

0 

6330 

0 

7287 

0 

0498 

0 

0123 

3 

0 

0308 

0 

0849 

0 

0917 

0 

0871 

0 

0909 

0 

0811 

0 

7699 

5 

1171 

0 

5880 

0 

6264 

0 

0514 

0 

0117 

4 

0 

0300 

0 

0971 

0 

0939 

0 

0865 

0 

0905 

0 

0811 

0 

844  3 

5 

5865 

0 

5427 

0 

5520 

0 

0471 

0 

0116 

5 

0 

0296 

0 

0817 

0 

0935 

0 

0869 

0 

0903 

0 

0811 

1 

1370 

6 

6121 

0 

5011 

0 

4935 

0 

0409 

0 

0116 

6 

0 

0265 

0 

0816 

0 

0913 

0 

0870 

0 

0905 

0 

0811 

1 

1043 

8 

4451 

0 

4745 

0 

4549 

0 

0394 

0 

0116 

7 

0 

0301 

0 

0815 

0 

0903 

0 

0893 

0 

0907 

0 

0811 

0 

8422 

9 

0850 

0 

4412 

0 

4208 

0 

0352 

0 

0116 

8 

0 

0303 

0 

0772 

0 

0903 

0 

0899 

0 

0903 

0 

0811 

0 

6744 

8 

0971 

0 

4110 

0 

3776 

0 

0313 

0 

0160 

9 

0 

0297 

0 

4437 

0 

0882 

0 

0895 

0 

0903 

0 

0811 

0 

5943 

7 

7102 

0 

3821 

0 

34  30 

0 

0283 

0 

0217 

10 

0 

0227 

0 

2881 

0 

0881 

0 

0875 

0 

0901 

0 

0811 

0 

5995 

7 

5369 

0 

3679 

0 

3088 

0 

0283 

0 

0217 

11 

0 

0284 

0 

2234 

0 

0935 

0 

0832 

0 

0903 

0 

0811 

0 

6763 

7 

0522 

0 

3424 

0 

2795 

0 

0290 

0 

0170 

12 

0 

0291 

0 

2005 

0 

0903 

0 

0817 

0 

0900 

0 

0825 

0 

7882 

6 

6465 

0 

3092 

0 

3535 

0 

0359 

0 

0151 

13 

0 

0401 

0 

1785 

0 

0847 

0 

0949 

0 

0896 

0 

0810 

0 

8570 

6 

3256 

0 

2879 

0 

4850 

0 

0283 

0 

0126 

14 

1 

3927 

0 

1522 

0 

0833 

0 

1082 

0 

0886 

0 

0804 

0 

7949 

5 

8963 

0 

2741 

0 

4839 

0 

0229 

0 

0134 

15 

0 

6135 

0 

1356 

0 

0836 

0 

1006 

0 

0886 

0 

0806 

0 

7784 

5 

2297 

0 

3459 

0 

3568 

0 

0221 

0 

0107 

16 

0 

3108 

0 

1274 

0 

0857 

0 

0957 

0 

0849 

0 

0819 

0 

6938 

4 

3199 

0 

3946 

0 

1821 

0 

0221 

0 

0120 

17 

0 

2173 

0 

1214 

0 

0837 

0 

0920 

0 

0815 

0 

0863 

0 

6681 

3 

9510 

0 

3274 

0 

1637 

0 

0261 

0 

0116 

18 

0 

1837 

0 

1208 

0 

0866 

0 

0905 

0 

0856 

0 

0880 

0 

7171 

3 

6637 

0 

2844 

0 

1481 

0 

0285 

0 

0114 

19 

0 

1599 

0 

1204 

0 

0890 

0 

0968 

0 

0849 

0 

0839 

0 

7627 

3 

3122 

0 

2504 

0 

1399 

0 

0218 

0 

0130 

20 

0 

1442 

0 

1182 

0 

0865 

0 

0984 

0 

0813 

0 

0811 

1 

0113 

2 

8515 

0 

2376 

0 

1298 

0 

0216 

0 

0114 

21 

0 

1285 

0 

1100 

0 

0846 

0 

0976 

0 

0811 

0 

0821 

1 

7355 

2 

4136 

0 

2288 

0 

1165 

0 

0175 

0 

0205 

22 

0 

1116 

0 

1060 

0 

0813 

0 

1001 

0 

0813 

0 

0870 

2 

6020 

2 

0940 

0 

2142 

0 

1022 

0 

0232 

0 

0190 

23 

0 

1009 

0 

1132 

0 

0815 

0 

0962 

0 

0811 

0 

0918 

3 

7562 

1 

8442 

0 

2445 

0 

0925 

0 

0152 

0 

0183 

24 

0 

0928 

0 

0976 

0 

0848 

0 

0984 

0 

0811 

0 

0839 

3 

1860 

1 

6459 

0 

9502 

0 

0916 

0 

0154 

0 

0160 

25 

0 

0894 

0 

1082 

0 

0887 

0 

0981 

0 

0815 

0 

0802 

2 

1208 

1 

4808 

1 

8280 

0 

0858 

0 

0144 

0 

0169 

26 

0 

0820 

0 

1100 

0 

0903 

0 

1005 

0 

.0811 

0 

0841 

1 

7063 

1 

3350 

1 

.  7923 

0 

0767 

0 

0150 

0 

0180 

27 

0 

0789 

0. 

1100 

0 

084  3 

0 

0999 

0 

.0811 

0 

0968 

1 

6972 

1 

2077 

2 

.0396 

0 

0676 

0 

0149 

0 

0166 

28 

0 

0736 

0. 

1100 

0 

0881 

0 

0999 

0 

.0811 

0 

1148 

2 

2438 

1 

0768 

1 

.6606 

0 

0636 

0 

0130 

0 

0168 

29 

0 

0700 

0. 

1032 

0 

0972 

0 

0999 

0 

1714 

3 

2740 

0 

9585 

1 

.  3131 

0 

0785 

0 

0120 

0 

0161 

30 

0 

0974 

0 

0985 

0 

0893 

0 

0991 

0 

2706 

3 

7222 

0 

8646 

1 

.0805 

0 

0789 

0 

0139 

0 

0179 

31 

0 

0882 

0 

0901 

0 

0998 

0 

3837 

0 

7798 

0 

0599 

0 

0128 

Average  rate,  cfs 
Total  yield,  inches 


0.1427 
0.480 


0.1321  0.0884 
0.4  30  0.300 


0.0940 
0.  320 


0.0867 
0.260 


0.1027 
0.  360 


1. 3908 
4.550 


4.2634 
14.420 


0.6481 
2.120 


0.2846 
0.960 


0.0268 
0.090 


0.0149 
0.050 


Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.6116  cfs 
24 . 35  area  inches 
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CHICKEN  CREEK  (WEST)  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1969  - 


SEPTEMBER  1970. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

>'-AR 

APR 

>LAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0. 

0185 

0. 

0532 

0. 

0310 

0 

0412 

0. 0797 

0. 0603 

0.0564 

0. 1904 

3 . 9336 

0.1731 

0. 

0482 

0. 0298 

2 

0. 

07  08 

0. 

0461 

0 

0324 

0 

0371 

0.0738 

0.0570 

0. 

0564 

0.2908 

3.4611 

0. 

1686 

0. 

0426 

0.0228 

3 

0. 

0300 

0. 

0463 

0. 

0326 

0 

0407 

0.0725 

0.0558 

0. 

0564 

0.4322 

2.9827 

0.2030 

0.0417 

0.0227 

4 

0. 

0332 

0. 

0447 

0. 

0433 

0 

0404 

0.0707 

0.0564 

0. 

0564 

0.6939 

2.4815 

0. 

1923 

0. 

0437 

0.0202 

5 

0. 

0301 

0. 

0424 

0 

0326 

0 

0317 

0.0652 

0.0563 

0. 

0664 

1.1091 

1.8929 

0.1927 

0. 

0477 

0.1260 

6 

0. 

0273 

0. 

0421 

0. 

0362 

0 

0537 

0. 0642 

0. 0564 

0.1226 

1.8342 

1. 4655 

0. 

1879 

0.0425 

0.2391 

7 

0. 

0259 

0. 

0452 

0. 

0311 

0 

0352 

0.0647 

0.0601 

0.1677 

1.5733 

1.2940 

0. 

1668 

0. 

0396 

0.1300 

8 

0. 

0232 

0. 

0515 

ri 

u 

0296 

0 

0362 

0.0640 

0.0566 

0. 

1762 

1.1539 

1.2558 

0. 

1469 

0. 

0354 

0.0575 

9 

0. 

0245 

0. 

0423 

0 

0352 

0 

0368 

0.0641 

0.0564 

0. 

2171 

1.2293 

4.2395 

0. 

1492 

0. 

8327 

0.0465 

10 

0. 

0351 

0. 

0422 

0 

0364 

0 

0360 

0.0642 

0.0564 

0. 

3351 

1.1419 

3.1949 

0 

1458 

0 

0290 

0.0392 

11 

0. 

0357 

0. 

0453 

0 

0362 

0 

0335 

0. 0857 

0. 0561 

0. 

3698 

0.  9076 

2. 1735 

0 

1324 

0 

0301 

0.0397 

12 

0. 

0313 

0. 

0446 

0 

0352 

0 

0361 

0.1035 

0.0564 

0.2822 

0.8702 

1.6664 

0 

1255 

0 

0315 

0.0382 

13 

0. 

0346 

0. 

0484 

0 

0357 

0 

0362 

0.0902 

0.0562 

0.2408 

0.9556 

1.5122 

0 

1079 

0 

0270 

0.0389 

14 

0. 

0355 

0. 

0453 

0 

0364 

0 

0400 

0.0813 

0.0557 

0.2126 

1.1891 

1.2560 

0 

1009 

0 

0298 

0. 0405 

15 

0. 

0354 

0. 

0449 

0 

0359 

0 

0407 

0.0811 

0.0555 

0. 

1946 

2.1169 

1.1044 

0 

0988 

0 

0285 

0.0400 

16 

0. 

0432 

0. 

0481 

0 

0358 

0 

0407 

0. 0811 

0. 0557 

0.1733 

4.0209 

0. 9640 

U 

uyi<5 

0 

0281 

0. 0423 

17 

0. 

0581 

0. 

1068 

0 

0360 

0 

0423 

0.0757 

0.0556 

0. 

1645 

5.6768 

0.8706 

0 

0900 

0 

0244 

0.0379 

18 

0. 

0520 

0. 

3874 

0 

0360 

0 

0420 

0.0718 

0.0488 

0. 

1564 

6.9243 

0.7281 

n 
U 

0 

0267 

0.0358 

19 

0. 

0451 

0. 

1844 

0. 

0374 

0 

0423 

0.0721 

0.0491 

0. 

1455 

8.3309 

0.6234 

U 

0748 

0 

0277 

0.0319 

20 

0. 

0468 

0. 

0998 

0 

0412 

0 

0423 

0.0718 

0.0491 

0 

1320 

7.2989 

0.4739 

U 

uoox 

0 

0292 

0.0461 

21 

0. 

0540 

0. 

0454 

0 

0503 

0 

5764 

0. 0723 

3.4195 

0. 

1230 

6. 9104 

0.3448 

0 

0893 

0 

0292 

0. 0423 

22 

0. 

0604 

0. 

0449 

0 

0569 

0 

5055 

0.0703 

0.0488 

0. 

1204 

7.6212 

0.2797 

f\ 

v 

u/  y^t 

0 

0269 

0.0412 

23 

0. 

0688 

0. 

1019 

0 

0500 

0 

5523 

0.0659 

0.0592 

0 

1163 

7.5908 

0.2526 

0 

0745 

0 

0249 

0.0418 

24 

0. 

0891 

0. 

0502 

0 

0526 

0 

2423 

0.0642 

0.0777 

0. 

1295 

9.1169 

0.2385 

0 

0661 

0 

0227 

0.0414 

25 

0. 

1082 

0. 

0354 

0 

0500 

0 

1586 

0.0642 

0..  0651 

0. 

1674 

8.8402 

0.2188 

0 

0634 

0 

0229 

0.0415 

26 

0. 

0843 

0. 

0343 

0 

0548 

0 

1260 

0.0629 

0.0623 

0. 

1927 

8.9531 

0.2050 

0 

0681 

0 

0278 

0.0423 

27 

0. 

0654 

0. 

0306 

0 

0521 

0 

1141 

0. 0641 

0. 0634 

0. 

1862 

8 . 2522 

0. 1927 

0 

0627 

0 

0284 

U.  UtfZj 

28 

0. 

0694 

0. 

0287 

g 

U'+  ?  / 

g 

1007 

0.0620 

0.0642 

0 

1770 

8.4631 

0.1927 

0 

0550 

0 

0346 

0.0418 

29 

0. 

0603 

0. 

0305 

0 

0493 

0 

0918 

0.0625 

0.1673 

7.2316 

0.1797 

0 

0515 

0 

0291 

0.0423 

30 

0. 

0532 

0. 

0307 

0 

0454 

0 

0865 

0.0592 

0.1638 

5.9495 

0.1796 

0 

0525 

0 

0295 

0.0361 

31 

0. 

0568 

0 

0423 

0 

0811 

0.0564 

4.6565 

0 

0528 

.0276 

Average  rate 

cf  s. 

0. 

0486 

0. 

0648 

0 

0406 

0 

1103 

0.0723 

0.1661 

0 

1642 

4.2428 

1.3286 

0 

1101 

0 

0319 

0.0513 

Total  yield. 

inches 

0. 

160 

0. 

210 

0 

140 

0 

740 

0.220 

0.560 

0 

540 

14.350 

4.350 

0 

370 

0.680 

0.170 

Average  annual  rate:  0.5524  cfs. 
Total  annual  yield  21.99  inches 
Peak  flow: 


CHICKEN  CREEK  (WEST)  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER    1970  -  SE?TE>3ER  1971. 
DAY  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  ^lAR  APR  >LAY  JUNE  JLIY  AUG  SEPT 


1 

0. 

0423 

0. 

1049 

0 

1563 

0. 

0999 

0.1954 

0 

1232 

0. 

4447 

2 

0113 

3 

1092 

0 

2551 

0 

.0404 

0.0307 

2 

0. 

0423 

0. 

1010 

0 

1541 

0 

1005 

0.1429 

0 

1205 

0. 

4249 

2 

9681 

2 

6993 

0 

2296 

0 

0386 

0.0265 

3 

0. 

0407 

0. 

0978 

0 

1543 

0 

0999 

0.1835 

0 

1205 

0 

4498 

4 

3403 

2 

.3360 

0 

2167 

0 

.0401 

0.0748 

4 

0. 

0391 

0. 

0901 

0 

1437 

0 

0999 

0.1698 

0 

1205 

0. 

5562 

4 

1952 

2 

0420 

0 

2003 

0 

0404 

0.0462 

5 

0. 

0423 

0. 

0908 

0 

1410 

0 

0999 

0.168S 

0 

1205 

0. 

7355 

3 

4231 

1 

8136 

0 

1860 

0 

0408 

0.0477 

6 

0. 

0702 

0. 

1055 

0 

1354 

0 

0999 

0.1664 

0 

1205 

1. 

0062 

3 

4288 

1 

6457 

0 

1705 

0 

0436 

0.0242 

7 

0. 

0659 

0. 

1215 

0 

1305 

0 

0999 

0.1630 

0 

1205 

1. 

0955 

4 

2823 

1 

4966 

0 

1552 

0 

0461 

0.0896 

8 

0. 

0636 

0. 

1207 

0 

1312 

0 

0997 

0.1546 

0 

1181 

1. 

2402 

4 

1128 

1 

3703 

0 

1445 

0 

0368 

0.0444 

9 

0. 

2208 

0. 

1220 

0 

1265 

0 

0999 

0.1546 

0 

1202 

1. 

7084 

3 

7005 

1 

3008 

0 

1363 

0 

0400 

0.0379 

10 

0. 

3429 

0. 

1355 

0 

1271 

0. 

0999 

0.1524 

0 

1140 

2 

1891 

3 

9102 

1 

.2124 

0 

1269 

0 

0287 

0.0337 

11 

0. 

1404 

0. 

1284 

0 

1218 

0. 

0950 

0.1444 

0 

1100 

2. 

0932 

4 

8748 

1 

9234 

0 

1201 

0 

0310 

0.0331 

12 

0. 

1682 

0. 

1351 

0 

1196 

0 

0923 

0.1428 

0 

1100 

2. 

0155 

6 

2408 

1 

4347 

0 

1130 

0 

0308 

0.0319 

13 

0. 

1505 

0. 

1299 

0 

1207 

0 

0918 

0.1428 

0 

1100 

2. 

1112 

6 

5847 

1 

2146 

0 

1066 

0 

0290 

0.0298 

14 

0. 

1230 

0. 

1438 

0 

1189 

0 

0914 

0.1428 

0 

1100 

2. 

3248 

7 

5226 

1 

0920 

0. 

0963 

0 

0273 

0.0264 

15 

0. 

0948 

0. 

2596 

0 

1191 

0. 

0903 

0.1428 

0 

1100 

3. 

0436 

8 

0184 

0 

9975 

0. 

0925 

0 

0275 

0.0314 

16 

0. 

0923 

0. 

1702 

0 

1163 

0 

0979 

0.1428 

0 

1100 

3. 

3865 

8 

8649 

0 

9036 

0. 

0861 

0 

0269 

0.0328 

17 

0. 

0926 

0. 

1104 

0 

1136 

0 

4423 

0.1394 

0 

1100 

3. 

4465 

6 

2488 

0 

8215 

0. 

0815 

0 

0242 

0.0311 

18 

0. 

0955 

0. 

1009 

0 

1136 

4 

3777 

0.1333 

0 

1100 

2. 

7745 

4 

4909 

0 

7237 

0. 

0976 

0. 

0257 

0.0324 

19 

0. 

0944 

0. 

1165 

0 

1041 

1 

7758 

0.1314 

0 

1100 

2. 

0772 

3 

8713 

0 

6662 

0. 

0958 

0 

0261 

0.0360 

20 

0. 

0896 

0. 

1079 

0 

1097 

0. 

8941 

0.1319 

0 

1173 

1. 

6796 

3 

7883 

0 

5982 

0. 

0859 

0. 

0258 

0.0385 

21 

0. 

0977 

0. 

0999 

0 

1070 

0 

5548 

0.1314 

0 

1316 

1. 

4459 

3 

8362 

0 

5451 

0. 

0764 

0. 

0283 

0.0403 

22 

0. 

1158 

0. 

1005 

0 

1141 

0 

4410 

0.1314 

0 

1405 

1. 

2930 

3 

9064 

0. 

4938 

0. 

0722 

0. 

0272 

0.0411 

23 

0. 

0993 

0. 

1082 

0 

1093 

0 

3682 

0.1314 

0 

1529 

1. 

2062 

4 

0981 

0 

4470 

0. 

0707 

0. 

0272 

0.0394 

24 

0. 

1204 

0. 

2052 

0. 

1095 

0. 

3230 

0.1314 

0 

1583 

1. 

1554 

4 

3184 

0 

4078 

0. 

0653 

0. 

0237 

0.0376 

25 

0. 

1196 

0. 

2577 

0 

1074 

0 

2913 

0.1314 

0 

1070 

1. 

1546 

4. 

7083 

0. 

3716 

0.0596 

0. 

0333 

0.0325 

26 

0. 

1141 

0. 

2486 

0 

0797 

0 

2682 

0.1289 

0 

2346 

1. 

1205 

4 

9091 

0. 

3417 

0. 

0562 

0. 

0321 

0.0369 

27 

0. 

1170 

0. 

2158 

0 

1070 

0. 

2493 

0.1305 

0 

3240 

1. 

0409 

4. 

8143 

0. 

3320 

0. 

0546 

0. 

0307 

0.0366 

28 

0. 

1187 

0. 

1939 

0 

1022 

0. 

2347 

0.1283 

0 

3132 

0. 

9733 

4. 

4045 

0. 

2812 

0.0444 

0. 

0882 

0.0377 

29 

0. 

0999 

0. 

1725 

0 

1020 

0. 

2207 

0. 

3926 

1. 

0984 

3. 

7989 

0. 

3101 

0.0492 

0. 

1585 

0.0394 

30 

0. 

1038 

0. 

1645 

0 

1008 

0. 

2088 

0. 

5486 

1. 

4421 

3. 

3047 

0.2710 

0. 

0465 

0. 

0522 

0.0633 

31 

0. 

1016 

0 

1007 

0 

2026 

0. 

5551 

3. 

1246 

0.0464 

0. 

0346 

.Average  rate  cfs. 

0. 

1071 

0. 

1420 

0 

1193 

0. 

4003 

0.1461 

0. 

1730 

1. 

5578 

4. 

5839 

1. 

1068 

0. 

1109 

0. 

0389 

0.0395 

Total  yield,  inches 

0. 

360 

0. 

460 

0 

400 

1. 

350 

0.450 

0. 

590 

5. 

100 

15. 

500 

3. 

620 

0.380 

0. 

130 

0.130 

Average  annual  rate:     0.7151  cfs. 
Total  annual  yield;     28.48  area  inches 
Peak  flow: 


125 


CHICKEN  CREEK  (WEST)  CUBIC  FEET  PER  SECOND,   OCTOBER  1971  -  SEPTEMBER  1972. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0.  0732 

0 

1045 

0 

0999 

0 

1146 

0 

0999 

0 

1001 

0. 

3202 

1. 

9727 

2. 

3539 

0. 

1738 

0 . 

0325 

0. 

0238 

2 

0.0924 

0 

1016 

0 

0999 

0 

1150 

0 

0989 

0 

0999 

0 

3052 

2 

1269 

2. 

1280 

0. 

1510 

0. 

0419 

0. 

0307 

3 

0.0704 

0 

1058 

0 

1037 

0 

1187 

0 

0999 

0 

1128 

0 

3156 

2 

5942 

1 

8210 

0. 

1468 

0. 

0403 

0. 

0301 

4 

0.  0745 

0 

1107 

0.0982 

0 

1113 

0 

0999 

0 

4440 

0. 

3156 

3 

5829 

1 

6808 

0. 

1395 

0. 

03  08 

0 . 

0241 

5 

0.1037 

0 

1047 

0 

1007 

0 

1121 

0 

0999 

0 

2653 

0. 

3366 

4 

3725 

1 

3884 

0. 

1319 

0. 

0321 

0. 

0847 

6 

0. 1447 

0 

1033 

0 

1146 

0 

1129 

0 

0983 

0 

2574 

0. 

8000 

5 

0109 

1. 

2564 

0. 

1213 

0. 

0325 

0. 

0814 

7 

0.1649 

0 

1011 

0 

1096 

0 

1104 

0 

0999 

0 

2656 

1 

0248 

5 

1012 

1 

1450 

0 

1126 

0 

0333 

0. 

0423 

8 

0.1713 

0 

0961 

0 

1016 

0.1100 

0 

0981 

0 

2i03 

0 

9084 

5 

3680 

1 

0031 

0 

1107 

0. 

0295 

0. 

0355 

9 

0.1333 

0 

0982 

0 

1039 

0 

1100 

0 

0985 

0 

2204 

1. 

0924 

5 

7386 

0 

9376 

0 

0946 

0. 

0175 

0. 

03  01 

10 

0.1084 

0 

1052 

0 

0954 

0 

1091 

0 

0985 

0 

2468 

1 

3735 

4 

3724 

0 

8435 

0 

0957 

0 

0224 

0. 

0300 

11 

0.  0919 

0 

1192 

0 

0995 

0.1093 

0 

0917 

0 

2999 

2 

3801 

4 

3369 

0 

7657 

0 

0915 

0 

0280 

0. 

0239 

12 

0.0803 

0 

2334 

0 

1026 

0 

1100 

0 

0971 

0 

3522 

2 

4994 

4 

7863 

0 

7032 

0 

0846 

0 

0260 

0. 

0259 

13 

0.0666 

0 

2457 

0 

1016 

0 

1064 

0 

0989 

0 

3814 

1 

5804 

4 

8705 

0 

6181 

0 

0715 

0 

0259 

0 

0317 

lA 

0.  0484 

0 

1907 

0 

1044 

0 

1022 

0 

0972 

0 

4224 

1 

1799 

5 

5174 

0 

5621 

0 

0754 

0 

0542 

0. 

0324 

15 

0.0510 

0 

1608 

0.1086 

0 

1001 

0 

0915 

0 

5530 

0 

9557 

6 

0540 

0 

5075 

0 

07  04 

0 

0347 

0. 

0325 

16 

0. 0889 

0 

1463 

0 

1039 

0 

0999 

0 

0915 

0 

4662 

0 

8587 

6 

6800 

0 

4487 

0 

0676 

0 

0287 

0 

0293 

17 

0. 0781 

0 

1347 

0 

1052 

0 

0999 

0 

0909 

0 

4662 

0 

9015 

7 

1314 

0 

4885 

0 

0634 

0 

0258 

0 

0268 

18 

0.0797 

0 

1255 

0 

0999 

0 

1020 

0 

0903 

0 

5721 

0 

8823 

6 

8686 

0 

4515 

0 

0517 

0 

0252 

0 

0263 

19 

0.  0795 

0. 

1176 

0 

1009 

0 

0999 

0 

0927 

0 

6808 

0. 

8221 

6 

5281 

0 

4117 

0 

0504 

0 

0319 

0 

1966 

20 

0. 1075 

0 

1122 

0 

1012 

0 

0991 

0 

0983 

0 

6715 

0 

7578 

5 

6945 

0 

3867 

0 

0437 

0 

0305 

0 

0606 

21 

0. 0955 

0 

1109 

0 

0995 

0 

1007 

0 

0965 

0 

5256 

0 

7164 

4 

5873 

0 

3570 

0 

0412 

0 

0273 

0 

0440 

22 

0.0704 

0. 

1062 

0 

0999 

0 

1001 

0 

0915 

0 

4912 

0 

6852 

4 

4821 

0 

3294 

0 

0321 

0 

0275 

0 

0357 

23 

0.0658 

0 

1000 

0 

0999 

0 

0997 

0 

0923 

0 

5924 

0 

7465 

4 

0963 

0 

3125 

0 

0494 

0 

0264 

0 

0340 

24 

0.0957 

0 

0993 

0 

1012 

0 

0999 

0.0907 

0 

6490 

1 

0609 

4 

1600 

0 

2977 

0 

0349 

0 

0278 

0 

0407 

25 

0.1060 

0. 

0947 

0 

1764 

0 

0999 

0 

0919 

0 

5303 

1 

3498 

4 

1601 

0 

2885 

0 

0384 

0 

0247 

0 

0378 

26 

0.1022 

0. 

0881 

0.1627 

0 

0999 

0 

0901 

0 

4765 

1 

1464 

4 

0271 

0 

2626 

0 

0411 

0 

0286 

0 

0352 

27 

0. 1150 

0. 

1013 

0 

1420 

0 

1032 

0 

0913 

0 

4477 

1 

1584 

3 

6216 

0 

2455 

0 

0464 

0 

0247 

0 

0403 

28 

0.1124 

0. 

1029 

0. 1227 

0 

0999 

0 

0945 

0 

4043 

1 

3644 

3 

4048 

0 

2199 

0 

0389 

0 

0356 

0 

0519 

29 

0.1242 

0 

1089 

0 

1188 

0 

0999 

0 

3835 

1 

9662 

3 

2137 

0 

1934 

0 

0284 

0 

0329 

0 

0417 

30 

0. 1014 

0. 

1005 

0 

1187 

0.0991 

0 

3656 

2 

3198 

2 

9122 

0 

1811 

0 

0344 

0 

0258 

0 

0385 

31 

0.1091 

0 

1172 

0 

0999 

0 

3420 

2 

6245 

0 

03  91 

0 

0237 

Average  rate 

cf  s. 

0.0970 

0. 

1210 

0 

1101 

0 

1085 

0 

0954 

0 

3976 

1 

0708 

4 

5161 

0 

7530 

0 

0765 

0 

0300 

0 

0433 

Total  yield. 

inches 

0.330 

0. 

400 

0 

370 

0.360 

0.290 

1 

350 

3 

520 

15 

350 

2 

480 

0 

260 

0 

100 

0 

140 

Average  annual  rate:     0.6236  cfs. 
Total  annual  yield:     24.95  area  inches 
Peak  flow: 


126 


CHICKEN  CREEK  (EAST)  DISCHARGE,   CUBIC  FEET 


DAX 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

1 

0 

0054 

0 

0154 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

2 

0.0054 

0 

0154 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

3 

0 

0054 

0 

0154 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

4 

0.0054 

0 

0157 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

5 

0 

0054 

0 

0149 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

6 

0 

0054 

0 

0155 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

7 

0 

0054 

0 

0154 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

8 

0 

0054 

0 

0154 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

9 

0 

0054 

0 

0154 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

10 

0 

0054 

0 

0154 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

11 

0.0054 

0 

0159 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

12 

0 

0054 

0 

0199 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

13 

0 

0052 

0 

0224 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

14 

0 

0045 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

15 

0 

0150 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

16 

0 

0098 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

17 

0 

0082 

0 

0247 

0 

0247 

0 

024  7 

0 

0247 

18 

0 

0080 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

19 

0 

0085 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

20 

0 

0076 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

21 

0. 

0151 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

22 

0. 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

23 

0. 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

24 

0. 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

25 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

26 

0. 

0206 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

27 

0.0157 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

28 

0. 

0160 

0. 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

29 

0. 

0154 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 



30 

0. 

0154 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

31 

0. 

0156 

0 

0247 

0 

0247 

rate,  cfs 

0. 

0111 

0 

0211 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

eld,  inches 

0. 

060 

0 

110 

0 

130 

0 

130 

0 

120 

Average  annual  rate:     0.0917  cfs 
Total  annual  yield:     5.79  area  inches 
Peak  flow: 


CHICKEN  CREEK  (EAST)  DISCHARGE,  CUBIC  FEET 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

1 

0 

0054 

0 

0097 

0 

0116 

0 

0154 

0 

0082 

2 

0 

0139 

0 

0105 

0 

0119 

0 

0154 

0 

0082 

3 

0 

0140 

0 

0096 

0 

0196 

0 

0154 

0 

0082 

4 

0 

0084 

0 

0114 

0 

0124 

0 

0108 

0 

0082 

5 

0 

0082 

0 

0199 

0 

0146 

0 

0104 

0 

0082 

6 

0 

0117 

0 

0127 

0 

0141 

0 

0115 

0 

0082 

7 

0 

0116 

0 

0181 

0 

0171 

0 

0115 

0 

0082 

8 

0 

0100 

0 

0258 

0 

0111 

0 

0092 

0 

0082 

9 

0 

0090 

0 

0636 

0 

0113 

0 

0082 

0 

0083 

10 

0 

0111 

0 

0213 

0 

0114 

0 

0082 

0 

0083 

11 

0 

0116 

0 

0148 

0 

0107 

0 

0082 

0 

0083 

12 

0 

0189 

0 

0154 

0 

0082 

0 

0084 

0 

0102 

13 

0 

0311 

0 

0135 

0 

0096 

0 

0083 

0 

0114 

14 

0 

0156 

0 

0154 

0 

0103 

0 

0096 

0 

0096 

15 

0 

0205 

0 

0196 

0 

0136 

0 

0082 

0 

0090 

16 

0 

0176 

0 

0243 

0 

0119 

0 

0085 

0 

0089 

17 

0 

0151 

0 

0178 

0 

0091 

0 

0088 

0 

0112 

18 

0 

0139 

0 

0157 

0 

0082 

0 

0082 

0 

0100 

19 

0 

0160 

0 

0154 

0 

0082 

0 

0082 

0 

0082 

20 

0 

0158 

0 

0234 

0 

0082 

0 

0082 

0 

0082 

21 

0 

0257 

0 

0372 

0 

0145 

0 

0085 

0 

0082 

22 

0 

0301 

0 

0239 

0 

0616 

0 

0112 

0 

0082 

23 

0 

0119 

0 

1117 

0 

1447 

0 

0115 

0 

0082 

24 

0 

0116 

0 

1314 

0 

0169 

0 

0105 

0 

0090 

25 

0 

0116 

0 

1243 

0 

0597 

0 

0113 

0 

0082 

26 

0 

0117 

0 

1100 

0 

0116 

0 

0097 

0 

0082 

27 

0 

0116 

0 

1100 

0 

0119 

0 

0082 

0 

0096 

28 

0 

0110 

0 

0923 

0 

0330 

0 

0082 

0 

0089 

29 

0 

0115 

0 

0251 

0 

0287 

0 

0082 

30 

0 

0128 

0 

0118 

0 

0154 

0 

0082 

31 

0 

0076 

0 

0154 

0 

0088 

rate,  cfs 

0 

0141 

0 

0385 

0 

0209 

0 

0101 

0 

0088 

ield,  inches 

0 

080 

0 

200 

0 

110 

0 

050 

0 

040 

Average  annual  rate:     0.1425  cfs 
Total  annual  yield:     9.01  area  inches 
Peak  flow: 


PER  SECOND, 

OCTOBER  1965-SEPTEMBER 

1966. 

MAR 

APR 

MAf 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

0 

.0247 

0 

.4035 

0 

7106 

0 

.1428 

0 

.0251 

0 

.0154 

0 

.0102 

0 

0247 

0 

.4920 

0 

7539 

0 

.1477 

0 

.0195 

0 

.0147 

0 

.0110 

0 

.  0247 

0 

.4290 

0 

6754 

0 

.1081 

0 

.0187 

0 

.0130 

0 

.0089 

0 

.  0247 

0 

.  3683 

0 

5213 

0 

.0703 

0 

.0160 

0 

.0116 

0 

.0082 

0 

.0247 

0 

.  3604 

0 

5463 

0 

.0675 

0 

.0157 

0 

.0095 

0 

.0073 

0 

.0247 

0 

.4069 

0 

.5204 

0 

.0641 

0 

.0150 

0 

.0082 

0 

.0054 

0 

.0247 

0 

.5157 

0 

.4950 

0 

.0606 

0 

.0140 

0 

.0082 

0 

.0054 

0 

.  0247 

0 

.6669 

0 

.4703 

0 

.0598 

0 

.0127 

0 

.0084 

0 

.0054 

0 

.0247 

0 

.  7551 

0 

.4462 

0 

.0595 

0 

.0120 

0 

.0084 

0 

.0054 

0 

.0247 

0 

.6424 

0 

.4228 

0 

.0580 

0 

.0134 

0 

.0102 

0 

.0046 

0 

.0247 

0 

.5076 

0 

.3980 

0 

.0498 

0 

.0154 

0 

.0082 

0 

.0072 

0 

.0247 

0 

.4324 

0 

.3789 

0 

.0472 

0 

.0136 

0 

.0082 

0 

.0082 

0 

.0247 

0 

.4070 

0 

.  3586 

0 

.0439 

0 

.0121 

0 

.0062 

0 

.0055 

0 

.0247 

0 

.4466 

0 

.  3388 

0 

.0400 

0 

.0120 

0 

.0088 

0 

.0248 

0 

.0247 

0 

.5403 

0 

.  3196 

0 

.0380 

0 

.0106 

0 

.0082 

0 

.0111 

0 

.0247 

0 

.6749 

0 

.3008 

0 

.0374 

0 

.0114 

0 

.0082 

0 

.0096 

0 

.0247 

0 

.7047 

0 

.2826 

0 

.0354 

0 

.0116 

0 

.0072 

0 

.0111 

0 

.0247 

0 

.6218 

0 

.  2631 

0 

.0322 

0 

.0116 

0 

.0054 

0 

.0084 

0 

.0247 

0 

.5345 

0 

.  2459 

0 

.0309 

0 

.0116 

0 

.0054 

0 

.0085 

0 

.0247 

0 

.4736 

0 

.2276 

0 

.0290 

0 

.0116 

0 

.0054 

0 

.0082 

0 

.0247 

0 

.4358 

0 

.2099 

0 

.0312 

0 

.0111 

0 

.0038 

0 

.0082 

0 

.0247 

0 

.3941 

0 

.1929 

0 

.0324 

0 

.0116 

0 

.0032 

0 

.0083 

0 

.0247 

0 

.3651 

0 

.1765 

0 

.0300 

0 

.0091 

0 

.0032 

0 

.0083 

0 

0248 

0 

.4307 

0 

.1608 

0 

.0277 

0 

.0131 

0 

.0032 

0 

.0092 

0 

.0359 

0 

.  5792 

0 

.1473 

0 

.0266 

0 

.0154 

0 

.0032 

0 

.0102 

0 

0550 

0 

.6882 

0 

.1343 

0 

.0248 

0 

.0154 

0 

.0032 

0 

.0103 

0 

.0855 

0 

.6133 

0 

.1427 

0 

.0242 

0 

.  0154 

0 

.0017 

0 

.  0116 

0 

1297 

0 

.6063 

0 

.1428 

0 

.0196 

0 

.0126 

0 

.0015 

0 

.0116 

0 

1787 

0 

.6455 

0 

.  1428 

0 

.0208 

0 

.0116 

0 

.0015 

0 

.0096 

0 

2331 

0 

.6707 

0 

.1428 

0 

.0209 

0 

.0116 

0 

.0256 

0 

.0055 

c 

.2956 

0 

.1428 

0 

.0116 

0 

.0220 

0 

0519 

0 

.5271 

0 

.3359 

0 

.0478 

0 

.0136 

0 

.0081 

0 

.0089 

0 

280 

1 

.800 

0 

.260 

0 

.070 

0 

.070 

0 

.040 

0 

.050 

PER  SECOND, 

OCTOBER  1966-SEPTE>!BER 

1967. 

MAR 

APR 

MA^ 

JUNE 

jun' 

AUG 

SEPT 

0. 

0118 

0 

0163 

0. 

0268 

1 

0907 

0 

0653 

0 

0277 

0 

0090 

0. 

0117 

0. 

0195 

0. 

0247 

0 

9821 

0 

0894 

0 

0301 

0 

0077 

0. 

0116 

0 

0337 

0. 

0263 

0 

8515 

0 

0479 

0 

0415 

0 

0078 

0. 

0114 

0 

0335 

0. 

0365 

0 

7269 

0 

0625 

0 

0718 

0 

0076 

0. 

0106 

0 

0263 

0. 

0569 

0 

6004 

0 

0594 

0 

0819 

0 

0092 

0. 

0089 

0 

0318 

0 

1314 

0 

5208 

0 

0687 

0 

0860 

0 

0103 

0. 

0096 

0. 

0335 

0. 

2493 

0 

4845 

0 

0635 

0 

0193 

0 

0095 

0. 

0107 

0. 

0330 

0. 

3400 

0 

4068 

0 

0548 

0 

0180 

0 

0186 

0. 

0123 

0 

0334 

0. 

5965 

0 

3163 

0 

0493 

0 

0163 

0 

0186 

0. 

0127 

0 

0361 

0. 

7210 

0 

2682 

0 

0461 

0 

0138 

0 

0105 

0. 

0126 

0 

0375 

0. 

4218 

0 

2576 

0. 

0386 

0 

0177 

0. 

0104 

0. 

0116 

0 

0368 

0. 

3095 

0. 

2923 

0. 

0368 

0 

0162 

0. 

0123 

0 

0114 

0. 

0413 

0. 

2423 

0. 

3255 

0. 

0353 

0. 

0137 

0. 

0116 

0. 

0116 

0. 

0395 

0. 

2151 

0. 

3055 

0. 

0353 

0. 

0121 

0. 

0116 

0. 

0159 

0. 

0333 

0. 

2892 

0. 

2987 

0. 

0331 

0. 

0075 

0. 

0110 

0. 

0527 

0. 

0320 

0. 

4669 

0. 

3125 

0. 

0676 

0. 

0114 

0. 

0109 

0. 

0301 

0. 

0398 

0. 

8656 

0. 

2738 

0. 

0467 

0. 

0107 

0. 

0101 

0. 

0207 

0 

0437 

1. 

5724 

0. 

2429 

0. 

0366 

0. 

0101 

0. 

0108 

0. 

0154 

0. 

0383 

1. 

9200 

0. 

2304 

0. 

0310 

0. 

0058 

0. 

0113 

0. 

0163 

0. 

0345 

2. 

1485 

0. 

2476 

0. 

0284 

0. 

0072 

0. 

0108 

0. 

0203 

0. 

0304 

2. 

4892 

0. 

2133 

0. 

0253 

0. 

0085 

0. 

0109 

0. 

0212 

0. 

0301 

2. 

7854 

0. 

2034 

0. 

0227 

0. 

0090 

0. 

0144 

0. 

0198 

0. 

0301 

3. 

0266 

0. 

2079 

0. 

0219 

0. 

0092 

0. 

0148 

0. 

0200 

0. 

0305 

2. 

9481 

0. 

1720 

0. 

0230 

0. 

0094 

0. 

0115 

0. 

0177 

0. 

0359 

2. 

4666 

0. 

2381 

0. 

0225 

0. 

0080 

0. 

0112 

0. 

0202 

0. 

0360 

2. 

1806 

0. 

1383 

0. 

0207 

0. 

0082 

0. 

0119 

0. 

0271 

0. 

0382 

2. 

0677 

0. 

1189 

0. 

0177 

0. 

0077 

0. 

0116 

0. 

0272 

0. 

0343 

1. 

6444 

0. 

1205 

0. 

0190 

0. 

0087 

0. 

0113 

0. 

0218 

0. 

0303 

1. 

6548 

0. 

1009 

0. 

0191 

0. 

0102 

0. 

0112 

0. 

0198 

0. 

0468 

1. 

5872 

0. 

0965 

0. 

0279 

0. 

0090 

0. 

0287 

0. 

0182 

1. 

2745 

0. 

0347 

0. 

0095 

0. 

0175 

0. 

0339 

1. 

1221 

0. 

3548 

0. 

0403 

0. 

0199 

0. 

0119 

0. 

090 

0. 

180 

6. 

020 

1. 

840 

0. 

220 

0. 

110 

0. 

060 

127 


CHICKEN  CREEK  (EAST)   DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1967-SEPTE>ffiER  1968. 


DAX 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAir 

JUNE 

Juiy 

AUG 

SEPT 

1 

0 

0452 

0 

0179 

0 

0116 

0 

0116 

0 

0116 

0 

0190 

0 

1300 

0 

65J6 

0 

9534 

0 

0552 

0 

0142 

0 

0179 

2 

0 

0398 

0 

0169 

0 

0116 

0 

0116 

0. 

0116 

0 

0198 

0 

0859 

0 

8810 

0 

7990 

0 

0503 

0 

0159 

0 

0166 

3 

0 

0154 

0 

0196 

0 

0116 

0 

0116 

0 

0116 

0 

0198 

0 

0598 

1 

0632 

0 

6747 

0 

0474 

0 

0243 

0 

0175 

4 

0 

0133 

0 

0159 

0 

0116 

0 

0116 

0 

0116 

0 

0213 

0 

0582 

1 

2709 

0 

6520 

0 

0447 

0 

0233 

0 

0186 

5 

0 

0797 

0 

0160 

0 

0125 

0 

0116 

0 

0114 

0 

0224 

0 

0531 

1 

4706 

0 

6617 

0 

0424 

0 

0158 

0 

0173 

6 

0 

0377 

0 

0154 

0 

0119 

0 

0116 

0 

0116 

0 

0198 

0 

0465 

1 

0230 

0 

5187 

0 

0389 

0 

0142 

0 

0168 

7 

0 

0180 

0 

0154 

0 

0124 

0 

0116 

0 

0116 

0 

0188 

0 

0421 

0 

9848 

0 

4609 

0 

0369 

0 

0152 

0 

0151 

8 

0 

0154 

0 

0154 

0 

0138 

0 

0116 

0 

0116 

0 

0154 

0 

0376 

1 

1538 

0 

4160 

0 

0346 

0 

0178 

0 

0164 

9 

0 

0155 

0 

0154 

0 

0116 

0 

0116 

0 

0116 

0 

0154 

0 

0448 

1 

3146 

0 

3938 

0 

0341 

0 

0199 

0 

0154 

10 

0 

0154 

0 

0143 

0 

0117 

0 

0116 

0 

0108 

0 

0154 

0 

0782 

1 

3192 

0 

3567 

0 

0334 

0 

0176 

0 

0147 

11 

0 

0132 

0 

0116 

0 

0119 

0 

0116 

0 

0099 

0 

0154 

0 

1177 

1 

3123 

0 

3189 

0 

0330 

0 

0172 

0 

0157 

12 

0 

0127 

0 

0116 

0 

0118 

0 

0116 

0 

0101 

0 

0149 

0 

1311 

1 

4226 

0 

2893 

0 

0317 

0 

0170 

0 

0150 

13 

0 

0116 

0 

0116 

0 

0132 

0 

0116 

0 

0115 

0 

0147 

0 

1015 

1 

3053 

0 

2441 

0 

0296 

0 

0202 

0 

0141 

14 

0 

0116 

0 

0116 

0 

0336 

0 

0116 

0 

0115 

0 

0119 

0 

1002 

0 

9940 

0 

2283 

0 

0255 

0 

0673 

0.0147 

15 

0 

0119 

0 

0116 

0 

0116 

0 

0116 

0 

0093 

0 

0136 

0 

1180 

0 

8097 

0 

2066 

0 

0206 

0 

0442 

0 

0154 

16 

0 

0121 

0 

0129 

0 

0126 

0 

0116 

0 

0082 

0 

0116 

0 

1115 

0 

6998 

0 

1848 

0 

0198 

0 

0210 

0 

0154 

17 

0 

0116 

0 

0116 

0 

0116 

0 

0116 

0 

0086 

0 

0133 

0 

1023 

0 

7554 

0 

1666 

0 

0206 

0 

1165 

0 

0154 

18 

0 

0116 

0 

0115 

0 

0117 

0 

0116 

0 

0087 

0 

0126 

0 

0913 

0 

8735 

0 

1751 

0 

0218 

0 

0789 

0 

0159 

19 

0 

0135 

0 

0116 

0 

0116 

0 

0116 

0 

0135 

0 

0125 

0 

0897 

1 

2702 

0 

1340 

0 

0216 

0 

0830 

0 

0145 

20 

0 

0116 

0 

0136 

0 

0116 

0 

0116 

0 

2264 

0 

0111 

0 

0841 

1 

6259 

0 

1126 

0 

0184 

0 

0268 

0 

0384 

21 

0 

0116 

0 

0164 

0 

0116 

0 

0116 

0 

0523 

0 

0116 

0 

0742 

1 

9151 

0 

1045 

0 

0193 

0 

0231 

0 

0330 

22 

0 

0147 

0 

0201 

0 

0116 

0 

0116 

0 

0253 

0 

0120 

0 

0685 

1 

4043 

0 

0892 

0 

0200 

0 

1357 

0 

0235 

23 

0 

0116 

0 

0107 

0 

0116 

0 

0116 

0 

0302 

0 

0141 

0 

0693 

1 

2727 

0 

1131 

0 

0184 

0 

0600 

0 

0266 

24 

0 

0129 

0 

0116 

0 

0116 

0 

0116 

0 

0313 

0 

0159 

0 

0651 

1 

1752 

0 

0839 

0 

0175 

0 

0362 

0 

0238 

25 

0 

0123 

0 

0275 

0 

0116 

0 

0116 

0 

0252 

0 

0193 

0 

0608 

1 

1687 

0 

0802 

0 

0184 

0 

0274 

0 

0226 

26 

0 

0132 

0 

0901 

0 

0116 

0 

0116 

0 

0209 

0 

0180 

0 

0571 

1 

2773 

0 

0737 

0 

0164 

0 

0256 

0 

0198 

27 

0 

0116 

0 

2171 

0 

0120 

0 

0116 

0 

0198 

0 

0174 

0 

0598 

1 

4706 

0 

0630 

0 

0163 

0 

0281 

0 

0177 

28 

0 

0184 

0 

0973 

0 

0116 

0 

0117 

0 

0198 

0 

0302 

0 

1032 

1 

6312 

0 

0539 

0 

0153 

0 

0216 

0 

0165 

29 

0 

0146 

0 

0117 

0 

0117 

0 

0116 

0 

0190 

0 

0692 

0 

2175 

1 

6593 

0 

0572 

0 

0143 

0 

0211 

0 

0185 

30 

0 

0177 

0 

0128 

0 

0123 

0 

0116 

0 

1076 

0 

4044 

1 

3241 

0 

0602 

0 

0134 

0 

0184 

0 

0166 

31 

0 

0181 

0 

0116 

0 

0116 

0 

1147 

1 

1412 

0 

0152 

0 

0180 

Average  rate,  cfs 

0 

0185 

0 

0266 

0 

0126 

0 

0116 

0 

0233 

0 

0242 

0 

0955 

1 

2142 

0 

2909 

0 

0273 

0 

0350 

0 

0186 

Total  yield,  inches 

0 

100 

0 

140 

0 

070 

0 

060 

0 

120 

0 

130 

0 

500 

6 

520 

1 

510 

0 

150 

0 

190 

0 

100 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.1510  cfs 
9.57  area  inches 


CHICKEN  CREEK  (EAST)  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1968-SEPTEMBER  1969. 


DM 


OCT 


NOV 


DEC 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAf 


JUNE 


JUIY 


AUG 


SEPT 


1 

0 

0166 

0 

0270 

0 

0360 

0 

0200 

0 

0247 

0 

0198 

0 

1810 

1 

6825 

0 

1443 

0 

2777 

0 

0322 

0 

0141 

2 

0 

0171 

0 

0247 

0 

0360 

0 

0203 

0 

0247 

0 

0198 

0 

2664 

1 

9389 

0 

1373 

0 

2359 

0 

0319 

0 

0154 

3 

0 

0154 

0 

0285 

0 

0327 

0 

0198 

0 

0247 

0 

0198 

0 

4302 

2 

1167 

0 

1256 

0 

2040 

0 

0342 

0 

0158 

4 

0 

0162 

0 

0409 

0 

0299 

0 

0198 

0 

0247 

0 

0198 

0 

4688 

2 

2540 

0 

1163 

0 

1789 

0 

0319 

0 

0198 

5 

0 

0163 

0 

0296 

0 

0266 

0 

0198 

0 

0246 

0 

0199 

0 

5376 

2 

5868 

0 

1432 

0 

1561 

0 

0280 

0 

0198 

6 

0 

0154 

0 

0249 

0 

0247 

0 

0198 

0 

0246 

0 

0214 

0 

5277 

3 

1905 

0 

0998 

0 

1505 

0 

0260 

0 

0198 

7 

0 

0154 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0203 

0 

0226 

0 

0227 

0 

4204 

3 

4283 

0 

0945 

0 

1356 

0 

0237 

0 

0198 

8 

0 

0160 

0 

0387 

0 

0247 

0 

0198 

0 

0234 

0 

0223 

0 

3616 

3 

0189 

0 

0918 

0 

1171 

0 

0215 

0 

0198 

9 

0 

0160 

0 

1313 

0 

0248 

0 

0198 

0 

0223 

0 

0243 

0 

2799 

2 

6607 

0 

0876 

0 

1031 

0 

0225 

0 

0188 

10 

0 

0177 

0 

06  32 

0 

0248 

0 

0198 

0 

0198 

0 

0247 

0 

2317 

2 

4739 

0 

0870 

0 

0936 

0 

0207 

0 

0217 

11 

0 

0170 

0 

0554 

0 

0278 

0 

0198 

0 

0208 

0 

0247 

0 

2438 

2 

1896 

0 

0824 

0 

0826 

0 

0218 

0 

0171 

12 

0 

0148 

0 

0528 

0 

0300 

0 

0198 

0 

0209 

0 

0247 

0 

2708 

1 

9445 

0 

0762 

0 

0741 

0 

0257 

0 

0152 

13 

0 

0252 

0 

0515 

0 

0255 

0 

0264 

0 

0230 

0 

0247 

0 

2876 

1 

7775 

0 

0793 

0 

0720 

0 

0225 

0 

0126 

14 

0 

3525 

0 

0931 

0 

0247 

0 

0332 

0 

0217 

0 

0247 

0 

2833 

1 

6079 

0 

0811 

0 

0723 

0 

0213 

0 

0134 

15 

0 

1282 

0 

0745 

0 

0247 

0 

0268 

0 

0198 

0 

0247 

0 

2765 

1 

3408 

0 

1112 

0 

0647 

0 

0185 

0 

0107 

16 

0 

0743 

0 

0507 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0209 

0 

0247 

0 

2469 

1 

1069 

0 

1249 

0 

0638 

0 

0195 

0 

0088 

17 

0 

0574 

0 

0444 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0207 

0 

0247 

0 

2408 

0 

9527 

0 

0875 

0 

0531 

0 

0239 

0 

0083 

18 

0 

0507 

0 

0311 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0198 

0 

0230 

0 

2510 

0 

8347 

0 

0737 

0 

0539 

0 

0212 

0 

0082 

19 

0 

0459 

0 

0354 

0 

0247 

0 

0246 

0 

0198 

0 

0198 

0 

2584 

0 

7537 

0 

0666 

0 

0531 

0 

0205 

0 

0082 

20 

0 

0444 

0 

0331 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0198 

0 

0198 

0 

3300 

0 

6363 

0 

0674 

0 

0508 

0 

0182 

0 

0082 

21 

0 

0385 

0 

0357 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0199 

0 

0234 

0 

5428 

0 

5624 

0 

0698 

0 

0478 

0 

0180 

0 

0082 

22 

0 

0357 

0 

0311 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0208 

0 

0247 

0 

8552 

0 

5110 

0 

0652 

0 

0422 

0 

0175 

0 

0082 

23 

0 

0344 

0 

0310 

0 

0242 

0 

0247 

0 

0203 

0 

0231 

1 

2859 

0 

4336 

0 

0832 

0 

0414 

0 

0182 

0 

0082 

24 

0 

0301 

0 

0312 

0 

0248 

0 

0247 

0 

0223 

0 

0244 

1 

3152 

0 

3861 

0 

2847 

0 

0416 

0 

0171 

0 

0082 

25 

0 

0295 

0 

0378 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0247 

1 

0310 

0 

3330 

0 

4148 

0 

0402 

0 

0147 

0 

0082 

26 

0 

0290 

0 

0360 

0 

0246 

0 

0248 

0 

0228 

0 

0247 

0 

8562 

0 

2828 

0 

4269 

0 

0359 

0 

0154 

0 

0075 

27 

0 

0305 

0 

0360 

0 

0247 

0 

0247 

0 

0198 

0 

0262 

0 

8240 

0 

2500 

0 

5006 

0 

0348 

0 

0162 

0 

0075 

28 

0 

0227 

0 

0360 

0 

0246 

0 

0247 

0 

0198 

0 

0339 

0 

9473 

0 

2286 

0 

4911 

0 

0333 

0 

0159 

0 

0075 

29 

0 

0261 

0 

0360 

0 

0247 

0 

0248 

0 

0652 

1 

2240 

0 

2017 

0 

3825 

0 

0491 

0 

0169 

0 

0075 

30 

0 

0399 

0 

0360 

0 

0247 

0 

0247 

0 

1027 

1 

4091 

0 

1759 

0 

3255 

0 

0471 

0 

0140 

0 

0075 

31 

0 

0312 

0 

0247 

0 

0247 

0 

1250 

0 

1637 

0 

0361 

0 

0148 

Average  rate 

c  f  s 

0 

0426 

0 

04  34 

0 

0262 

0 

0232 

0 

0219 

0 

0306 

0 

5562 

1 

3556 

0 

1674 

0 

0885 

0 

0214 

0 

0125 

Total  yield, 

inches 

0 

230 

0 

230 

0 

140 

0 

120 

0 

110 

0 

160 

2 

890 

7 

280 

0 

870 

0 

470 

0 

120 

0 

040 

Average  annual  rate: 
Total  annual  yield: 
Peak  flow: 


0.2006  cfs 
12.68  area  inches 
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CHICKEN  CREEK  (EAST)  DISCHARGE,  CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  1969  -  SEPTEMBER  1970. 


DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

>LAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

1 

0.0095 

0. 

.0238 

0. 

.0165 

0, 

,0154 

0.0237 

0, 

,0156 

0, 

,0158 

0. 

.0609 

1, 

,1114 

0, 

,0948 

0, 

,0342 

0.0271 

2 

0, 

.0233 

0. 

.0180 

0, 

,0163 

n  0999 

0, 

,0173 

0. 

,0148 

0. 

,1131 

0. 

,8906 

0, 

,0896 

0, 

.0331 

0. 0242 

-a 

0. 0198 

0, 

.0203 

0, 

.0164 

0, 

.0161 

0 . 0216 

0, 

.0155 

0. 

.0154 

0. 

.1621 

0, 

.7483 

0. 

.1285 

0, 

.0309 

0. 0245 

0. 0248 

0, 

.0210 

0, 

.0155 

0, 

.0154 

U • UX  yO 

0, 

,0154 

0. 

,0162 

0, 

,2248 

0. 

.6286 

0. 

,1214 

0, 

.0346 

0. 0283 

J 

0. 0198 

0. 

0215 

n 

0156 

0, 

•  UX_JU 

n  0701 

U , 

01 

A 

u . 

.  UZUj 

n 

U. 

.3538 

0, 

.  5491 

0, 

.  1160 

0, 

.  0363 

0. 1019 

6 

0.0196 

0. 

.0213 

0, 

.0154 

0, 

.0148 

0.0201 

0. 

.0163 

0. 

.0448 

0. 

.4750 

0, 

.4712 

0. 

.1089 

0, 

.0337 

0.1184 

0.  0181 

0, 

.0276 

0, 

.0154 

0, 

.0181 

0. 0196 

0, 

,0169 

0, 

.0549 

0. 

.7624 

0. 

.3906 

0, 

.1061 

0. 

.0396 

0. 0364 

g 

0. 0267 

0, 

.0251 

0. 

.0154 

0, 

.0141 

0 . 0198 

0, 

.0159 

0. 

.0465 

0. 

.4984 

0, 

.3418 

0, 

.0788 

0, 

.0238 

0. 0301 

9 

0. 0206 

0, 

.0203 

0. 

.0155 

0, 

.0152 

0. 0185 

0, 

.0161 

0, 

.0632 

0, 

.5367 

0. 

.8228 

0, 

.0748 

0, 

.0267 

0 . 0301 

0. 0243 

0, 

n9m 

u . 

.  uxoy 

0, 

.  UXJt 

0   01  ft  A 
u • uxo  o 

Ol 
.  UXjo 

A 

u . 

.  uyi/ 

ri 

u. 

t;  /.  "7  o 
.  J't/  9 

0, 

.  9401 

0. 

.  0784 

0. 

.  0278 

0. 0301 

11 

0.0235 

0. 

.0196 

0, 

.0154 

0, 

.0154 

0.0208 

0. 

.0154 

0, 

.0398 

0, 

.4699 

0, 

.8120 

0. 

.0673 

0. 

,0264 

0.0290 

12 

0. 0217 

0, 

.0198 

0 

.0154 

0, 

.0154 

0, 

.0154 

0, 

.0715 

0, 

.4091 

0, 

.7001 

0, 

.0653 

0. 

.0278 

r\    ri  O  O  A 

U.  UzoU 

1 

0 

.  0198 

0. 

.0154 

0. 

.0154 

0  09 

0. 

.0154 

0 

.0641 

0. 

.4402 

0, 

.6346 

0. 

.0600 

0 

.0246 

0. 0281 

1  A 

0, 

.0198 

0, 

.0154 

0, 

.0154 

A    n9  T  Q 

0, 

.0154 

0. 

.0575 

0 

.4603 

0 

.5306 

0. 

.0572 

0, 

.0267 

0. 0301 

Xj 

n  0997 

u . 

.  uzu^ 

u . 

.  Uxj4 

0    01  Qft 

u . UX 

n 

U 1 

Ol 
■  UX 

A 

U  . 

u 

A 

.  4DDO 

0 

.  0544 

0 

.  0263 

0. 0301 

16 

0 

.0257 

0 

.0155 

0. 

.0159 

0.0198 

0. 

.0154 

0 

.0503 

0 

.9873 

0 

.4212 

0 

.0520 

0 

.0255 

0.0301 

1  7 

0, 

.0609 

0, 

.0155 

0, 

.0193 

0  090*^ 

0, 

.0155 

0 

.0415 

0 

.7604 

0 

.3691 

0 

.0498 

0 

.0246 

o  mm 
U . UJUX 

18 

0- 0289 

0. 

.1597 

0 

.0155 

0 

.0165 

0   01  Q9. 
U  •  UX  !?o 

0, 

.0154 

0 

.0425 

2 

.2404 

0 

.3262 

0 

.0480 

0 

.0255 

A  AO  m 

U - UoUX 

1  Q 

X7 

0. 

.2119 

0 

.0158 

0, 

.0154 

O    01  QR 

0, 

.0154 

0 

.0422 

3 

.2365 

0 

.2938 

0 

.0454 

0 

.0258 

A  OO 

u. uzyj 

20 

0.  0232 

0. 

.  0614 

Q 

.  uxo u 

0, 

.  0154 

0. 0198 

n 

u . 

.  UXjl 

n 

u 

■  UJoZ 

J 

Tft  A  Q 
.  ^Q^y 

A 
U 

.  ZD  /  3 

A 

u 

A 

u 

09 
.  UZ J3 

0  O'^Oft 
U • UJUO 

21 

0.0280 

0, 

.0195 

0, 

.0174 

0 

.0190 

0.0198 

0, 

.0154 

0 

.0360 

2 

.6340 

0 

.2414 

0 

.0623 

0 

.0249 

0.0326 

22 

0. 0342 

0, 

.0194 

0 

.0243 

0 

.3063 

0   01  QO 
U  •  UX  7\J 

0 

.0157 

0 

.0352 

2 

.7085 

0 

.2188 

0 

.0538 

0 

.0234 

A    O'ai  ^ 

U. UjX3 

23 

0- 0320 

0, 

.1306 

0. 

.0210 

0. 

.1155 

0   01  ft? 
u . uxo / 

0 

.0163 

0 

.0333 

2 

.7579 

0 

.1939 

0 

.0509 

0 

.0231 

O  O'^OI 
U . UJUX 

24 

n  0*170 

\jm  U  J  /  U 

0, 

.0170 

0, 

.0198 

0, 

.0525 

O    01  '^Q 
U ■ UX J  y 

0 

.0214 

0 

.0421 

3 

.2383 

0 

.1700 

0 

.0461 

0 

.0231 

O  O'aOl 
U . UJUX 

25 

\J  •  U4  u  / 

0. 

.0163 

0, 

.0178 

0, 

.0375 

O    01  ft! 
U . UXDX 

0 

.0205 

0 

.0572 

3 

.0325 

0 

.1497 

0 

.0443 

0 

.0225 

O  O'^Ol 
U . UJUX 

26 

0.0320 

0. 

.0157 

0, 

.0202 

0, 

.0315 

0.0164 

0. 

.0170 

0 

.0649 

3 

.0066 

0 

.1371 

0 

.0475 

0 

.0255 

0.0301 

27 

0.0295 

0, 

.0150 

0, 

.0170 

0, 

.0306 

0.0169 

0 

.0154 

0 

.0574 

2 

.7706 

0 

.1226 

0 

.0454 

0 

.0248 

0.0301 

28 

0.  0342 

u  ■ 

m  An 
.  uxou 

u 

•  UXJH 

ft 

(Mil 

U . UXJ J 

n 
U 

m 

.  UXJ'+ 

n 
u 

2 

.  JOOJ 

n 
u 

1  1  ft  9 
■  XXDZ. 

n 
u 

DAI  A 

u 

O  0*^01 
U . UJUX 

29 

0.0327 

0. 

.0166 

0, 

.0154 

0. 

.0252 

0 

.0154 

0 

.0491 

2 

.1821 

0 

.1020 

0 

.0382 

0 

.0275 

0.0301 

30 

0.0250 

0^ 

.0167 

0 

.0154 

0, 

.0245 



0 

.0154 

0 

.0462 

1 

.7780 

0 

.1008 

0 

.0400 

0 

.0292 

0.0301 

31 

0, 

.0157 

0 

.0246 

0 

.0165 



1 

.3613 



0 

.0377 

0 

.0251 

Average  rate. 

,  cfs. 

0.0271 

0, 

.0381 

0. 

.0166 

0, 

.0326 

0.0203 

0 

.0161 

0 

.0468 

1 

.4453 

0 

.4423 

0 

.0661 

0 

.0277 

0.0351 

Total 

yield, 

inches 

0.150 

0, 

.200 

0 

.090 

0 

.170 

0. 100 

0 

.090 

0 

.240 

7 

.760 

2 

.300 

0 

.350 

0 

.150 

0. 180 

Averai 

ge  annual  rate: 

0.1863 

cfs 

Total 

annual 

yield 

11.78  area  inches 

Peak 

flow: 

CHICKEN  CREEK  (EAST) 

CUBIC  FEET 

PER  SECOND, 

OCTOBER  1970  - 

SEPTH>!BER 

1971. 

DAY 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

>LAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

CTTPT 

1 

0.0301 

0. 

0383 

0. 

0491 

0. 

0301 

0.0724 

0. 

0418 

0. 

1452 

0. 

5653 

0. 

6939 

0. 

0910 

0. 

0332 

0.0295 

2 

0.0301 

0. 

0358 

0. 

0463 

0. 

0301 

0.0724 

0. 

0360 

0. 

1448 

0. 

7967 

0. 

5856 

0. 

0840 

0. 

0334 

0. 0274 

3 

0.0422 

0. 

0422 

0. 

0450 

0. 

0301 

0.0693 

0. 

0360 

0. 

1458 

1. 

2117 

0. 

5130 

0. 

0903 

0. 

0329 

0. 0574 

4 

0.0285 

0. 

0344 

0. 

0423 

0. 

0301 

0.0642 

0. 

0360 

0. 

1673 

1. 

7849 

0. 

4503 

0. 

0879 

0. 

0324 

0. 0348 

5 

0.0287 

0. 

0312 

0. 

0423 

0. 

0301 

0.0642 

0. 

0360 

0. 

2019 

1. 

7622 

0, 

,3932 

0. 

0814 

0. 

0321 

0. 0321 

6 

0.0484 

0. 

0354 

0. 

0413 

0. 

0301 

0.0623 

0. 

0360 

0. 

2759 

1. 

4899 

0. 

3625 

0. 

0720 

0. 

0380 

0.0280 

7 

0.0404 

0. 

0422 

0. 

0410 

0. 

0301 

0.0564 

0. 

0360 

0. 

3804 

1. 

5893 

0. 

3227 

0. 

0682 

0. 

0381 

0. 0604 

8 

0.0381 

0. 

0414 

0. 

0412 

0. 

0301 

0.0564 

0. 

0360 

0. 

4113 

1. 

7767 

0. 

2825 

0. 

0635 

0. 

0339 

0. 0358 

9 

0.1160 

0. 

0371 

0. 

0376 

0. 

0301 

0.0562 

0. 

0360 

0. 

5336 

1. 

5121 

0. 

2635 

0. 

0644 

0. 

0331 

0. 0314 

10 

0.1170 

0. 

0387 

0. 

0423 

0. 

0301 

0.0497 

0. 

0360 

0. 

7064 

1. 

5143 

0. 

2651 

0. 

0565 

0. 

0304 

0. 0305 

11 

0.0548 

0. 

0396 

0. 

0364 

0. 

0301 

0.0494 

0. 

0360 

0. 

8904 

1. 

6191 

0. 

3633 

0. 

0546 

0. 

0298 

0.0273 

12 

0.0713 

0. 

0393 

0. 

0360 

0. 

0301 

0.0491 

0. 

0360 

0. 

8649 

2. 

0370 

0. 

3103 

0. 

0548 

0. 

0302 

0. 0281 

13 

0.0449 

0. 

0403 

0. 

03  60 

0. 

0301 

0.0491 

0. 

0360 

0. 

8596 

2. 

6380 

0. 

2582 

0. 

0529 

0. 

0279 

0. 0281 

14 

0.0415 

0. 

0652 

0. 

0360 

0. 

0301 

0.0491 

0. 

0356 

0. 

9033 

2. 

6683 

0. 

2256 

0. 

0513 

0. 

0279 

0. 0277 

15 

0.0396 

0. 

0918 

0. 

0364 

0. 

0301 

0.0491 

0. 

0348 

1. 

0315 

2. 

8788 

0. 

2068 

0. 

0506 

0. 

0267 

0. 0281 

16 

0.0360 

0. 

0343 

0. 

0360 

0. 

0301 

0.0491 

0. 

0325 

1. 

3588 

3. 

2360 

0. 

1925 

0. 

0480 

0. 

0290 

0.0294 

17 

0.0360 

0. 

0359 

0. 

0362 

0. 

1413 

0.0491 

0. 

0343 

1. 

4555 

2. 

6430 

0. 

1861 

0. 

0469 

0. 

0278 

0.  0300 

18 

0.0357 

0. 

0326 

0. 

0362 

0. 

4982 

0.0478 

0. 

0334 

1. 

4378 

1. 

8743 

0. 

1674 

0. 

0580 

0. 

0277 

0. 0352 

19 

0.0358 

0. 

0428 

0. 

0362 

0. 

6259 

0.0423 

0. 

0308 

0. 

8478 

1. 

4939 

0. 

1572 

0. 

0537 

0. 

0268 

0. 0301 

20 

0.0352 

0. 

0360 

0. 

0360 

0. 

3376 

0.0440 

0. 

0348 

0. 

9080 

1. 

4086 

0. 

1446 

0. 

0443 

0. 

0271 

0. 0330 

21 

0.0384 

0. 

0350 

0. 

0360 

0. 

2380 

0.0423 

0. 

0401 

0. 

7526 

1. 

2833 

0. 

1346 

0. 

0464 

0. 

0289 

0.0317 

22 

0.0473 

0. 

0342 

0. 

0369 

0. 

1835 

0.0423 

0. 

0439 

0. 

6444 

1. 

2126 

0. 

1254 

0. 

0456 

0. 

0279 

0. 0301 

23 

0.0472 

0. 

0368 

0. 

0360 

0. 

1530 

0.0423 

0. 

0497 

0. 

5786 

1. 

2271 

0. 

1171 

0. 

0439 

0. 

0279 

0.  0301 

24 

0.0405 

0. 

0427 

0. 

0360 

0. 

1332 

0.0423 

0. 

0532 

0. 

5019 

1. 

2127 

0. 

1092 

0. 

0436 

0. 

0313 

0. 0301 

25 

0.0513 

0. 

0856 

0. 

0311 

0. 

1200 

0.0423 

0. 

0472 

0. 

4809 

1. 

2112 

0. 

1053 

0. 

0410 

0. 

0310 

0. 0301 

26 

0.0360 

0. 

0718 

0. 

0309 

0. 

1071 

0.0422 

0. 

0424 

0. 

4480 

1. 

1997 

0. 

1023 

0. 

0331 

0. 

0295 

0.031^ 

27 

0.0376 

0. 

0589 

0. 

0304 

0. 

0999 

0.0423 

0. 

1154 

0. 

4195 

1. 

1767 

0. 

1035 

0. 

0357 

0. 

0287 

0.0307 

28 

0.0400 

0. 

0516 

0. 

.0301 

0. 

0946 

0.0423 

0. 

0905 

0. 

3845 

1. 

0787 

0. 

0972 

0. 

0343 

0. 

0687 

0.0316 

29 

0.0349 

0. 

0488 

0. 

0301 

0. 

0873 

0. 

0901 

0. 

3766 

0. 

9456 

0. 

1067 

0. 

0350 

0. 

0975 

0.0301 

30 

0.0350 

0. 

.0514 

0. 

0300 

0. 

0811 

0. 

1277 

0. 

4639 

0. 

8603 

0. 

0971 

0. 

0342 

0. 

0398 

0.0459 

31 

0.0379 

0. 

0301 

0. 

0776 

0. 

1663 

0. 

7356 

0. 

0360 

0. 

0318 

Average  rate, 

,  cfs. 

0.0450 

0. 

.0450 

0. 

.0370 

0. 

1116 

0.0514 

0. 

0509 

0. 

6240 

1. 

5691 

0. 

2481 

0. 

0549 

0. 

0342 

0.0329 

Total 

yield , 

inches 

0.240 

0. 

.230 

0. 

,200 

0. 

.600 

0.250 

0. 

270 

3. 

420 

8. 

420 

1. 

290 

0. 

290 

0. 

180 

0.170 

Average  annual  rate:     0.2436  cfs. 
Total  annual  yield      15.40  area  inches 
Peak  flow: 
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CHICKEN  CREEK  (EAST)  DISCHARGE,   CUBIC  FEET  PER  SECOND,  OCTOBER  I971-SEPTE>ffiER  1972. 


DAY  OCT  NOV 

1  0.0653  1.3802 

2  0.0614  0.0406 

3  0.0461  0.0418 

4  0.0472  0.0401 

5  0.0561  0.0384 

6  0.0739  0.0395 

7  0.0778  0.0337 

8  0.0734  0.0350 

9  0.0559  0.0351 

10  0.0510  0.0373 

11  0.0445  0.0416 

12  0.0413  0.0703 

13  0.0360  0.0632 

14  0.0360  0.0548 

15  0.0360  0.0481 

16  0.0481  0.0423 

17  0.0512  0.0420 

18  0.0503  0.0360 

19  0.0413  0.0360 

20  0.0384  0.0360 

21  0.0327  0.0360 

22  0.0308  0.0360 

23  0.0301  0.0360 

24  0.0436  0.0356 

25  0.0484  0.0348 

26  0.0475  0.0348 

27  0.0595  0.0425 

28  0.0549  0.0379 

29  0.1094  0.0404 

30  0.0423  0.0325 

31  0.0457   

Average  rate,  cfs  0.0509  0.0853 

Total  yield,  inches      0.270  0.440 

Average  annual  rate:     0.2265  cfs 

Total  annual  yield:     14.340  area  inches 

Peak  flow: 


DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

0 

0301 

0 

0360 

0 

0301 

0 

0297 

0 

1038 

0 

0323 

0 

0360 

0 

0301 

0 

0296 

0. 

1016 

0 

0418 

0 

0360 

0 

0301 

0 

0524 

0 

1315 

0 

0368 

0 

0360 

0 

0301 

0 

1848 

0. 

1453 

0 

0366 

0 

0358 

0 

0301 

0 

0793 

0. 

1280 

0 

0476 

0 

0356 

0 

0301 

0 

0756 

0. 

3022 

0 

0413 

0 

0357 

0 

0273 

0 

0738 

0. 

3310 

0 

0360 

0 

0350 

0 

0247 

0 

0615 

0. 

3270 

0 

0378 

0 

0351 

0 

0247 

0 

0586 

0. 

4100 

0 

0360 

0 

0350 

0 

0247 

0 

0690 

0. 

4752 

0 

0369 

0 

0357 

0 

0247 

0 

0827 

0. 

8609 

0 

0365 

0 

0357 

0 

0247 

0 

0941 

0. 

7381 

0 

0377 

0 

0360 

0 

0247 

0 

1053 

0. 

4930 

0 

0360 

0 

0311 

0 

0247 

0 

1534 

0. 

3789 

0 

0360 

0 

0301 

0 

0247 

0 

1373 

0. 

3154 

0 

0369 

0 

0301 

0 

0247 

0 

1577 

0. 

2929 

0 

0360 

0 

0301 

0 

0247 

0 

1977 

0. 

3033 

0 

0360 

0 

0301 

0 

0247 

0 

2185 

0. 

2941 

0 

0360 

0 

0301 

0 

0231 

0 

1879 

0. 

2728 

0 

0339 

0 

0301 

0 

0247 

0. 

2283 

0. 

2566 

0 

0330 

0 

0343 

0 

0247 

0 . 

1 783 

0. 

2393 

0 

0351 

0 

0335 

0 

0256 

0 

2012 

0. 

2376 

0 

0350 

0 

0303 

0 

0248 

0 

1442 

0. 

2797 

0 

0385 

0 

0301 

0 

0247 

0 

1370 

0 

3840 

0 

0619 

0 

0301 

0 

0247 

0 

1231 

0. 

4388 

0 

0550 

0 

0301 

0 

0280 

0 

1302 

0. 

3927 

0 

0432 

0 

0301 

0 

0292 

0. 

1 522 

0. 

4169 

0 

0377 

0 

0301 

0 

0299 

0. 

1372 

0. 

5443 

0 

0361 

0 

0301 



0. 

1280 

0. 

7404 

0 

0360 

0 

0301 

0. 

1217 

0. 

7306 

0 

0360 

0 

0301 

0. 

1136 

0 

0383 

0 

0327 

0 

0264 

0 

1241 

0 

3689 

0 

210 

0 

180 

0 

130 

0 

670 

1 

920 

MAY  JUNE  JULY  AUG  SEPT 


0 

6862 

0 

4418 

0 

0551 

0 

0305 

0 

0262 

0 

9971 

0 

4089 

0 

0538 

0 

0303 

0 

0262 

1 

0933 

0 

3560 

0 

0545 

0 

0292 

0 

0249 

1. 

4647 

0 

3287 

0 

0527 

0 

0286 

0 

0252 

1 

7541 

0 

2902 

0 

0521 

0 

0268 

0 

1401 

1. 

7651 

0 

2531 

0 

0494 

0 

0247 

0 

0783 

1 

9012 

0 

2335 

0 

0458 

0 

0247 

0 

0314 

2 

1739 

0 

2152 

0 

0469 

0 

0247 

0 

0285 

1. 

7916 

0 

1931 

0 

0458 

0 

0247 

0 

0280 

1 

5558 

0 

1745 

0 

0455 

0 

0247 

0 

0250 

1 

6884 

0 

1571 

0 

0442 

0 

0247 

0 

0248 

1 

7968 

0 

1457 

0 

0423 

0 

0247 

0 

0247 

1 

9548 

0 

1349 

0 

0423 

0 

0432 

0 

0262 

2 

1832 

0 

1221 

0 

0407 

0 

0312 

0 

0272 

2 

4184 

0 

1151 

0 

0347 

0 

0292 

0 

0249 

2 

5880 

0 

1111 

0 

0367 

0 

0281 

0 

0264 

2 

6750 

0 

1150 

0 

0356 

0 

0264 

0 

0249 

2 

5314 

0 

1042 

0 

0331 

0 

0270 

0 

0327 

2 

2650 

0 

1004 

0 

0326 

0 

0278 

0 

0925 

1 

8493 

0 

0925 

u 

0335 

u 

r\  0  Q 1 

0 

0355 

1 

6596 

0 

0865 

0 

0330 

0 

0261 

0 

0317 

1 

5442 

0 

0848 

0 

0331 

0 

0251 

0 

0297 

1 

4779 

0 

0836 

0 

0328 

0 

0247 

0 

0288 

1 

4912 

0 

0790 

0 

0302 

0 

0266 

0 

0302 

1 

4687 

0 

0773 

0 

0314 

0 

0260 

0 

0293 

1 

6284 

0. 

0728 

0 

0324 

0 

0247 

0 

0277 

1 

4497 

0 

0695 

0 

0314 

0 

0249 

0 

0322 

1 

3632 

0 

0659 

0 

0296 

0 

0252 

0 

0310 

1 

2865 

0 

0630 

0 

0279 

0 

0248 

0 

0296 

1 

1660 

0 

0585 

0 

0271 

0 

0247 

0 

0291 

1 

0506 

0 

0297 

0 

0250 

1 

7006 

0 

1611 

0 

.0392 

0 

0270 

0 

0358 

9 

140 

0 

840 

0 

210 

0 

150 

0 

190 

130 
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Pankey,  Jan  M.;  DeByle,  Norbert  V.  Streamflow  summaries  from  twelve 
tributaries  of  Farmington  Creek,  Davis  County  Experimental  Watershed, 
Northern  Utah.  General  Technical  Report  INT-162.  Ogden,  UT:  U.S.  Department 
of  Agriculture,  Forest  Service,  Intermountain  Forest  and  Range  Experiment 
Station;  1984.  133  p. 

Farmington  Creek,  the  largest  of  several  west-facing  drainages  in  the  moun- 
tainous terrain  of  the  Davis  County  Experimental  Watershed,  consists  of  several 
small  permanent  tributaries.  Twelve  of  these  tributaries,  ranging  in  size  from  50 
to  464  acres,  were  gaged  and  annual  streamflow  data  taken  and  recorded  for 
many  years  since  1939.  Mean  daily,  monthly,  and  annual  flows  are  tabulated  for 
all  years  of  record  for  each  of  these  tributaries.  Periods  of  record  range  from  5 
to  21  years.  A  watershed  description  and  topographic  map  accompany  the  data 
from  each  tributary.  Monthly  precipitation  data  also  are  tabulated  for  one 
station  in  the  middle  of  the  Farmington  Creek  watershed.  Many  published  an- 
cillary data  sources  are  cited. 


KEYWORDS:  water  yields,  hydrologic  data,  Wasatch  Mountains,  precipitation, 
runoff 


The  Intermountain  Station,  headquartered  in  Ogden,  Utah,  is  one 
of  eight  regional  experiment  stations  charged  with  providing  scien- 
tific [knowledge  to  help  resource  managers  meet  human  needs  and 
protect  forest  and  range  ecosystems. 

The  Intermountain  Station  includes  the  States  of  Montana, 
Idaho,  Utah,  Nevada,  and  western  Wyoming.  About  231  million 
acres,  or  85  percent,  of  the  land  area  in  the  Station  territory  are 
classified  as  forest  and  rangeland.  These  lands  include  grass- 
lands, deserts,  shrublands,  alpine  areas,  and  well-stocked  forests. 
They  supply  fiber  for  forest  industries;  minerals  for  energy  and  in- 
dustrial development;  and  water  for  domestic  and  industrial  con- 
sumption. They  also  provide  recreation  opportunities  for  millions 
of  visitors  each  year. 

Field  programs  and  research  work  units  of  the  Station  are  main- 
tained in: 

Boise,  Idaho 

Bozeman,  Montana  (in  cooperation  with  Montana  State 
University) 

Logan,  Utah  (in  cooperation  with  Utah  State  University) 

Missoula,  Montana  (in  cooperation  with  the  University 
of  Montana) 

Moscow,  Idaho  (in  cooperation  with  the  University  of 
Idaho) 

Provo,  Utah  (in  cooperation  with  Brigham  Young  Univer- 
sity) 

Reno,  Nevada  (in  cooperation  with  the  University  of 
Nevada) 


